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MËMOmE 

SIR  LES  TEMPÊlLiTlRES  DE  LA  MÉDITERRANÉE  ; 


La  facilité  avec  laquelle  on  peut  observer  un  iherin 
mètre  près  de  la  surface  de  la  terre  est  la  raison  pour  la- 
quelle on  est  arrivé  à  des  résultats  intéressants  et  à  quel- 
ques lois  importantes  sur  les  tempéralurcs  de  l'air.  Il  n'en 
a  pas  été  de  même  pour  les  températures  de  la  mer,  soit 
à  sa  surface,  soit  à  diverses  profondeurs,  et  les  mesures  qui 
ont  été  prises  se  trouvant  presque  toujours  isolées  les  unes 
des  autres,  on  n'en  a  tiré  qu'un  faible  parti.  Ce  genre 
d'observations  présente,  en  eti'el,  de  grandes  ditiiciiltés  ;  car, 
pour  opérer  loin  des  côtes,  il  faut  avoir  un  bâtiment  à  sa 
disposition,  et  attendre  que  le  vent  et  l'état  de  la  mer  soient 
dansdeseonditiousfavorables.  Ensuite  on  ne  doit  pas  espé- 
rer rester  longtemps,  ou  même  une  journée  entière  a 
même  endroit. 

Près  des  côtes,  les  opérations  sont  plus  exécutables  ; 
an  moyen  de  légères  embarcations,  que  Ton  fait  manœuvre 
à  la  voile   ou   à  l'aviron,   on   peut  se  transporter  à  7  t 
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8  lieues  au  large  ^   mais  ces  excursions  présentent  quel- 
ques dangers,  surtout  pendant  les  équinoxes.  Je  me  suis 
servi  souvent  de  ces  embarcations,  et  c'est  ainsi  que  j'ai 
pris  la  température  de  la  mer  à  de  grandes  profondeurs. 

J'ai  aussi  profité  des  bateaux  à  vapeur  qui  servent  aux 
correspondances  entre  la  France  et  l'Algérie,  pour  détermi- 
ner les  températures  à  la  surface  de  la  mer  dans  des  sta- 
tions éloignées  les  unes  des  autres ,  et  à  des  intervalles  de 
temps  assez  rapprochés. 

Mes  lignes  de  sonde  étaient  en  soie  tressée,  d'un  dia- 
mètre de  4  à  5  millimètres,  et  supportaient  un  poids  de 
4 o  kilogrammes  sans  se  rompre.  Les  thermomètres  que  j'ai 
employés  étant  de  forme  différente  de  ceux  ordinairement 
en  usage ,  je  vais  en  donner  la  description. 

Instruments  employés  pour  mesurer  les  températures  de 

la  mer. 

Thermométro  graphe, — Celui  que  l'on  adopte  ordinaire- 
ment se  dérange  très-facilement,  et  il  est  toujours  mis  hors 
d'état  de  service,  quand  le  mercure  vient  à  passer  par-des- 
sus un  des  deux  index.  J'ai  remédié  à  ce  défaut  de  l'instru- 
ment en  construisant,  à  la  partie  inférieure  des  deux  bran- 
ches parallèles,  deux  petits  réservoirs  en  forme  d'olive,  PL  I, 
fig.  I .  Quand  l'index  à  minima  a  été  arrêté  par  des  bulles 
de  mercure,  on  le  dégage  en  échauffant  convenablement  la 
panse  du  thermomètre.  Le  mercure  est  chassé,  et  dès  qu'il 
est  à  peu  près  sorti  de  la  petite  olive  attenant  à  la  branche 
des  températures  minima,  on  donne  de  petites  secousses  à 
l'instrument',  alors  l'index  et  le  mercure  qui  Fenveloppe 
tombent  dans  cette  olive.  Or,  comme  le  diamètre  de  ce 
réservoir  est  assez  considérable,  les  bulles  de  mercure 
glissent  le  long  de  l'index  et  viennent  se  placer  au-dessous 
de  lui.  Dès  que  le  thermomètre  se  refroidit,  l'index  qui  est 
dégagé,  e  ^  le  mercure  dans  le  tube  où  il  re- 

prend sa  e. 
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Si ,  au  coalraire,  c'est  l'index  correspuDilanl  aux  lenipe- 
latui'CB  maxima  qui  se  trouve  arrêté,  ou  refroidît  la  panse 
du  thermomètre  et  l'on  opère,  comme  précédemment,  sui' 
la  seconde  olive.  Avec  la  modification  dont  nous  venons  de 
parler,  le  thermométrograpbe  devient  un  instrument  trans- 
partablc,  puisqu'il  peut,  sans  inconvénient,  supporter  les 
cliocs  qui  divisent  sa  colonne  de  mercure. 

'fhemiomèire  à  mininia  à  déwrseineiU .  —  Il  ressemLK- 
au  thermométrograpiie ,  et  n'eu  diÛ'ère  que  par  la  petili' 
pointe  />  qui  entre  dans  le  réservoir  R  ,  ftg,  i.  Sur  1' 
des  branches  B,  on  a  gradué  un  thermomètre  oi~dinair<.> 
c'est  sur  cette  branche  que  l'on  esamîiie  la  valeui-  du 
versement  qui  se  l'ait  par  l'autre  branche. 

Thermomètre  à  maxima  à  déversement.  —  Il  est  a 
logue  au  précédent.  La  pointe  p,  Jig,  3,  n'aboutît  plus 
réservoir  R,  mais  au  contraire  au  petit  réservoir  r  qui  con- 
tient de  l'air  et  de  l'alcool, 

Thennomèlre  à  retournement  à  minima.  —  Avec 
les  instrumenta  employés  jusqu'à  présent  pour  mesurer 
les  températures  de  la  mer,  on  a  trouvé  qu'elles  allaient 
constamment  en  croissant  ou  en  décroissant ,  à  partir  de  la 
surface  jusqu'à  une  certaine  profondeur.  Il  ne  devait  pas, 
eu  ef)et,en  être  autrement^  car,  si  l'on  suppose  que  la  tem- 
pérature de  la  mer  diminue  depuis  sa  surface  jusqu'à  une- 
certaine  profondeur,  que  plus  bas  elle  augmeu te,  sans  toute- 
fois atteindre  et  dépasser  celle  de  la  surface,  un  ihermo- 
mélrographe,  descendu  dans  la  mer,  n'iudiquera  que  la 
température  de  sa  surface  et  celle  des  couches  les  plus  froi- 
des. L'opérateur  ne  pourra  donc  reconnaître  l'accroisse- 
ment de  température  près  dufond. 

C'est  pour  savoir  s'il  existe  plusieurs  maxima  de  tempé- 
ratures, à  diverses  profondeurs,  que  j'ai  imaginé  le  ther- 
momètre à  retournement. 

Il  se  compose  d'un  gros  réservoir  P,  Jig.  4i  'l^ii  com- 
munique à  un  lube  t  d'un  petit  diamètre.  Celui-ci  est  soudé 
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k  un  autre  tube  T  d^uii  diamètre  assez  considérable,  qui 
est  coudé  et  communique  à  un  réservoir  R  par  une  très- 
petite  ouverture  ;  ce  réservoir  R  pénètre  en  pointe  dans  un 
autre  réservoir  r.  La  panse  P  du  thermomètre  est  remplie 
d'alcool.  Le  réservoir  R  contient  du  mercure  et  de  Talcool, 
et  le  réservoir  /•  renferme  du  mercure ,  de  l'alcool  et  de 
l'air. 

D'après  la  disposition  de  la  figure,  on  voit  que  si  la  panse 
vient  à  se  refroidir,  une  portion  du  mercure  du  réservoir  R 
tombera  dans  le  tube  T.  Si  donc  on  connaissait  exactement 
le  volume  du  mercure  déversé,  et  la  température  initiale, 
on  pourrait  estimer  la  variation  de  température  éprouvée 
par  l'instrument.  Or,  il  est  facile  d'estimer  ce  volume  en 
faisant  glisser  le  mercure  déversé  dans  le  tube  f,  sur  lequel 
on  a  préalablement  tracé  des  divisions.  La  longueur  de  la 
colonne  formée  par  le  mercure  indique  l'abaissement  de 
température. 

Si  l'on  renverse  ce  thermomètre,  un  changement  de 
température  n'amènera  plus  de  mercure  dans  le  tube  T. 
Ainsi,  l'on  ne  peut  employer  cet  instrument  que  dans  une 
certaine  position  quand  on  veut  estimer  des  variations  de 
température. 

U  estTacile  maintenant  de  comprendre  la  manière  dont 
il  faut  se  servir  de  ce  thermomètre.  On  l'adapte  à  l'appa- 
reil à  bascule  dont  je  me  suis  servi  avec  mes  lignes  de  sonde 
pour  puiser  de  l'eau  à  diverses  profondeurs,  et  dont  j'ai 
donné  la  description  dans  les  annales  de  Chimie  et  de 
Physique  j  t.  Vil,  p.  497?  ^^^  ^^  descend  à  la  mer  la  panse 
en  bas ,  Jig.  6,  et ,  quand  il  est  arrivé  à  la  profondeur  vou- 
lue ,  on  laisse  échapper  l'anneau  de  plomb  dans  lequel  passe 
la  corde,  et  le  thermomètre  se  retourne, yîg^.  y  ;  la  panse 
se  trouve  alors  en  haut  et  le  tube  T  en  bas.  On  retire  len- 
tement r  cl,  à  sa  sortie  de  la  mer,  on  l'observe  : 
si  le  tul  ne  pas  de  bulles  de  mercure ,  c'est 
que  la  1  '  constamment  en  croissant  depuis 
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le  point  le  plus  bas  ju'^iV^'a  surfoce,  ou  au  moins  que  le 
minimum  a  eu  lieu  à  rendroit  le  plus  profond. 

Si,  au  contraire,  nous  admettons  que,  pendant  son  trajet, 
le  thermomètre  rencontre  une  nappe  d'eau  d'une  tempéra- 
ture plus  froide  que  celle  du  fond ,  une  portion  du  mercure 
se  déversera.  Le  thermométrograpbe  ordinaire  pouvant 
faire  connaître  ce  minimum,  la  quantité  de  mercure  dé- 
versé dans  le  tube  T  indiquera  le  nombre  de  degrés  qu'il 
faut  ajouter  à  la  température  minimum  pour  avoir  celle 
du  fond. 

Nous  venons  de  supposer  ici  qu'au-dessous  de  la  surface, 
après  le  minimum,  il  y  avait  un  maximum  unique.  Il  pour- 
rait cependant  arriver  qu'après  celui-ci  il  y  eût  un  second 
minimum.  Quoique  ce  cas  soit  encore  moins  probable  que 
l'autre,  nous  allons  en  admettre  la  possibilité  et  donner  le 
moyen  quil  faudrait  siiwre  pour  déterminer  les  diy^erses 
températures  d\ine  colonne  d^eau,  dans  Vhypothèse  où 
elles  varieraient  en  passant  par  plusieurs  maxima  et  mi- 
nima. 

L'instrument  précédent  déverse  en  le  retirant  de  la  mer, 
quand  il  passe  d'une  couche  chaude  dans  une  froide.  Si 
nous  parvenons  maintenant  à  constater  de  bas  en  haut 
toutes  les  variations  thermométriques  des  couches  froides 
aux  couches  chaudes,  le  problème  sera  résolu  5  car  nous 
pourrons,  pour  des  profondeurs  successives ,  déterminer  si 
la  température  s'échauffe,  si  elle  se  refroidit,  ou  si  elle 
est  constante. 

Theimomètre  à  retournement  à  maxima.  —  L'instru- 
ment qui  donne  la  solution  de  la  seconde  partie  de  la  ques- 
tion est  à  peu  près  semblable  au  précédent,  ainsi  que  l'in- 
dique la  Jig,  5.  Il  est  disposé  de  façon  à  déverser  pour 
une  augmentation  de  chaleur,  et  le  déversement  se  mesure 
par  la  grandeur  de  la  colonne  occupée  par  les  bulles  de 
mercure  dans  le  tube  t.  Elles  sont  ensuite  ramenées  dans  le 
réservoir  R.  Si  après  plusieurs  opérations,  une  petite  quan- 


ihlé  de  mercure  <5lait  eiiliée  dgw^'^iriîsei'voii*  i\  il  sérail 
facile  de  l'en  faire  sortir  par  la  poitite  du  tuLe  T,  et  de  le 
dii-iger  dans  la  panse  R  (i). 

Pour  employer  ce  thermomètre,  on  l'attaclie,  comme  K- 
précédent,  à  l'appareil  à  bascule,  de  telle  façon  que  ,  (juand 
il  descend  dans  la  mer,  le  réservoir  R  soit  au-dessous  du 
lube  T.  Ce  n'est  (ju' après  avoir  été  retourné  qu'il  peut  in- 
diquer des  différences  de  température,  en  passant  d'une 
coQclie  froide  dans  unecouclie  chaude. 

En  réunissant  les  deux  thermomètres  précédenis,  il  est 
possible  de  déterminer  la  température  9  du  Heu  oii  ils  sont 
relountés,  quelles  tpie  soient  les  lempératures  des  couches 
qu'ils  aient  à  rencontrer  en  remontant  à  la  surface  de  la 
mer.  Cette  température  9  est  indiquée  par  la  différence 
des  volumes  de  mercure  déversés  dans  l'un  cl  l'autre  ther- 
momètre ,  en  considérant  la  température  (  de  la  surface  de 
la  mer  comme  point  de  départ. 

Si  nous  désignons  par  n  le  nombre  de  degrés  représentés 
par  le  volume  du  mercure  déversé  du  ihermomèlre  à  mi- 
nima,  cl  par  lî  le  nombre  de  degrés  représcnlés  par  le  vo- 
lume du  mercure  déversé  du  llieimomèlre  à  maxîma ,  la 
température  Q  de  la  mer  à  l'endroit  où  le  relournemcnt  a 
eu  lieu  sera  égale  à  t —  «'+«. 

Quand  on  descend  nu  thermomètre  dans  la  mer,  on  l'en- 


ferme dar 


1  tube  e: 


■,  qui  le  préserve  de  la  pre; 


de  l'eau.  Sans  cette  précaution  il  serait  écrasé ,  ou,  dans 

le  cas  contraire,  toutes  ses  indications  seraient  fausses. 
Comme  CCS  enveloppes  se  mettent  difficilement  en  équilibre 
de  température  avec  la  mer,  il  est  préférable ,  si  les  opéra- 
tions doivent  être  faites  à  une  faible  profondeur,  d'enve- 
lopper les  thermomètres  dans  des  tubes  de  verre  qu'on  ferme 
à  la  lampe  d'éraailleur. 


(  "  ) 

Les  thermomètres  qu'on  descend  dans  la  mer  sont  ordi- 
nairement attachés  à  Textrémité  de  la  ligne  et  près  du  plomb 
desonde.  Ainsi,  à  chaque  immersion,  on  ne  prend  qu'une 
seule  température,  qui  est  celle  du  point  le  plus  bas. 

Pour  multiplier  les  indications  thermométriques,  j'ai 
souvent  attaché  plusieurs  thermomètres  à  des  distances 
égales  les  unes  des  autres  le  long  de  la  corde,  et  j'ai  tou- 
jours remarqué  que  les  instruments  fixés  vers  le  milieu  de  la 
corde  avaient,  après  l'immersion,  leurs  colonnes  de  mer- 
cure divisées  comme  s'ils  avaient  été  très-fortement  secoués. 
Cet  effet  est  dû  à  une  vibration  extrêmement  violente  qui 
se  produit  tout  le  long  de  la  corde,  et  qui  a  lieu  dans  le  sens 
de  sa  longueur.  Le  maximum  d'énergie  et  d'amplitude  de 
l'oscillation  existe  vers  le  milieu  de  la  corde ,  et  c'est  à  ses 
extrémités  et  particulièrement  à  l'inférieure ,  qu'elle  a ,  au 
contraire,  le  moins  de  force. 

J'ai  dit  précédemment  que  les  thermomètres  devaient  être 
enveloppés  dans  des  tubes  en  cuivre  pour  être  garantis  de 
la  pression  de  l'eau.  Quand  on  n'emploie  pas  ce  moyen,  les 
instruments  ne  sont  pas  toujours  écrasés.  Un  thermomé- 
trographe  ordinaire  peut  quelquefois  supporter,  sans  se 
rompre,  une  compression  de  loo  atmosphères,  et  l'erreur 
en  plus  que  l'on  commet,  en  faisant  la  lecture,  est  d'envi- 
ron I  degré  centigrade  si  la  panse  a  été  remplie  d'alcool.  Je 
suis  arrivé  à  ce  résultat  en  comparant  les  indications  de 
thermométrographes  garantis  de  la  pression  avec  celles  de 
semblables  instruments  libres  et  attachés  à  la  même  corde. 

Comme  il  est  assez  difficile  de  faire  manœuvrer  convena- 
blement les  thermomètres  à  retournement,  j'ai  cru  devoir 
entrer  ici  dans  quelques  détails  sur  la  manière  de  s'en  servir. 
Pour  chasser  l'alcool  dans  la  panse  et  réunir  tout  le  mer- 
cure à  la  place  qu'il  doit  occuper,  il  faut  se  procurer  deux 
vases  assez  grands  pour  que  les  thermomètres  puissent  y  être 
contenus  et  retournés  librement  :  Tun  d'eux  doit  être  rem- 
pli d'eau  à  une  température  assez  basse ,  et ,  s'il  est  possible, 
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voisine  de  zéro;  Taulre  doit  contenir  de  Feau  à  5o  degrés 
environ.  En  plongeant  avec  précaution  chaque  thermomè- 
tre ,  alternativement  dans  l'un  ou  l'autre  vase ,  il  est  facile 
de  faire  entrer  le  mercure  dans  la  panse  ou  de  l'en  chasser. 

C'est  à  cause  des  soins  qu'exige  le  maniement  de  ces  ther- 
momètres, que  j'ai  cru  devoir  ne  pas  réunir  ces  deux  instru- 
ments en  un  seul  de  la  manière  représentée  par  latjig.  8  ; 
car,  dans  ce  cas ,  les  difficultés  que  présenterait  le  dépla- 
cement du  mercure  seraient  bien  plus  grandes  encore  que 
dans  les  thermomètres  simples  :  cette  disposition  n'a  donc 
qu'une  valeur  théorique. 

La  graduation  qui  me  semble  la  meilleure  est  celle  qui 
est  faite  en  millimètres  sur  le  tube  même  de  l'instrument. 
Des  expériences  préliminaires  indiquent  le  rapport  qui 
existe  entre  les  longueurs  des  degrés  dans  les  diverses  por- 
tions du  tube  et  celles  des  millimètres. 

Maintenant  que  nous  avons  fait  connaître  la  disposition 
des  instruments,  nous  allons  indiquer  plusieurs  résultats 
auxquels  ils  nous  ont  conduit. 

Injluence  du  voisinage  des  côtes  sur  la  variation  des 
températures  à  la  surface  de  la  nier, 

Jonathan  Williams,  de  Humboldt,  et  plusieurs  autres 
physiciens,  ont  avancé  que  près  des  récifs,  des  hauts-fonds, 
ou  dans  le  voisinage  des  côtes,  la  température  à  la  surface 
de  la  mer  est  sensiblement  plus  basse  qu'au  large  et  que 
dans  les  lieux  où  la  mer  est  profonde.  L'expérience  ayant 
confirmé  ce  fait  dans  beaucoup  de  circonstances,  on  a  es- 
péré pouvoir  en  tirer  parti  pour  la  navigation.  Il  suffirait , 
en  elTet^  d'employer  un  thermomètre  à  longue  tige  adapté 
à  un  bâtiment ,  et  indiquant  à  chaque  instant  la  tempéra- 
ture de  l'eau  qui  se  trouve  au-dessous  du  navire,  pour  fecou- 
naître,  t^«"''  '  la  nuit  ou  par  une  brume  épaisse,  si  celui- 
ci  a  de  irir. 

Cet  à  bord  d'un  bâtiment  à  vapeur  de 
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guerre  français,  pendant  une  navigation  assez  longue  sur 
les  côtes  du  Maroc ,  et  Ton  a  cru  vérifier  l'observation  pré- 
cédente. J'ai ,  de  mon  côté ,  entrepris  des  expériences  du 
même  genre ,  mais  je  suis  arrivé  à  des  résultats  tout  diffé- 
rents; car  j'ai  reconnu  que  dans  le  jour,  sur  la  Méditer- 
ranée ,  pendant  tous  les  mois  de  l'année ,  la  température  s'a- 
baisse d'une  quantité  notable  quand  on  s'éloigne  des  côtes 
pour  aller  au  large.  Le  tableau  suivant  contient  plusieurs 
séries  de  nombres  obtenus  dans  diverses  excursions  en  mer  : 

Températures  prises  à  la  surface  de  la  mer  pendant  le  jour. 


Dates. 


1842. 

Février  i 
Février  a 


Mars 

I 

Avril 

I 

Avril 

1 

Avril 

3 

Avril 

4 

Avril 

5 

Avril 

6 

Avril 

7 

Avril 

8 

Avril 

9 

Avril 

10 

Mai 

I 

Mai 

2 

Juillet 

1 

An  fond 

da 

port. 


An  milieu 

du 

port. 


o 

4.6 

4,7 

5,7 
5,6 

5,5 

5,1 

5,2 

7»o 
6,6 

9»o 

7>9 
7,8 

7,ï 
6,8 

6,6 


22,0 


o 

4>5 
4,4 

5,6 
5,5 

5,4 
5,1 

5,1 
6,8 

6,2 

7,7 
7,8 
7,1 

7,0 
6,5 

6,5 

21,9 


A 

l'extré- 
mité 
de  la  jetée 


o 
i4,3 

'4,4 

i5,o 
i5,o 
i5,i 

»4,9 

»4,9 
i6,i 

i5,9 
ï6,9 
17,8 

l6,2 

i6,o 
i6,4 
i6,o 

20,8 


A 

100  mëtr. 


o 
14,2 

14,3 
»4,9 

14,9 

«4,9 

14,8 
14,8 

16,2 
16,1 

17,0 
18,0 

16,0 

n 
16,1 
16,0 

ï9,5 


A 

1000 
mètres. 


o 
14,2 

it 
»4,9 

// 
n 

H 

tt 

i6,i 

16,9 

18,4 

16,0 
16,0 

It 

19,5 


A 

4000 
môtres. 


n 

tt 
n 
n 
II 
II 
n 

i5,8 

II 
16,7 

II 

II 

II 

i5,9 
II 

II 


An  delà 

de 

4000 

mètres. 


Il 
n 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 


16,7 


// 
// 
// 
II 
II 


20,3 


Décroissement  moyen  des  températures. 


ï,» 

0,8 

0,3 

0,2 

0,2 

0,0 

0,0 


^^^^    Il  résulte  bien  évidemment  des  nombres  précMHH^^^^^^ 

la  température  de  la  mer,  pendant  le  jour,  décroil  à  la  sur-       1 
face,  depuis  le  fond  du  poil  d'Alger  jusqu'à  une  lieue  au 
large.                                                                                                           j 
La  huitième  série  du  mois  d'avril  pi'éseule  une  excep- 

tion qui  tient  à  ce  que  l'observation  à  i  ooo  métrés  a  été        j 

prise  à  4  lieurcs  du  soir,  et  que  les  autres  ont  été  faîtes  dans 

1           le  port  après  le  coucher  du  soleil. 

Le  décroîssement  de  température  est  le  plus  rapide  en 
été;  en  biver  il  est  bien  moins  sensible.  Dans  certains  cas 

exceptionnels,  la  températm'c  très-près  des  côtes  est, 
jour  et  la  nuit,  plus  froide  qu'au  large. 

^ 

La  diminution  de  température  que  nous  venons  d'indi- 
quer n'a  pas  seulement  lieu  devant  Alger,  elle  se  rcmarcfue 
encore  siu' toutes  les  côtes  de  l'Algérie,  comme  j'ai  eu  l'oc- 
casion de  le  vérifier  dans  plusieurs  traversées,  ,Te  vais  citer 

^elques  ex 

e,„ple.: 

FévrilT      a8 
Mars            2 

A  a  heiires  du  soif,  en  faeo  du  cap  Tanci,  n 

•Ù 
■  1.3 

■4,4 

.4,5 
i4,6 

A  uooo  niélres  au  laraedevenl  Meps-el-Keblr. 

Aufonildo  lande 

Mars            r. 

A  7  heures  du  malin,  dam   la   rada  d'Ariew, 
à  aoo  raèlras  de  la  c6Le,  par  Iroia  hraiaes  de 

'4,: 

L4,a 

.4,fi 

'■i.8 

A  I  liBue  an  lai^e  ,  S  8  heures  du  malio 

Hadade  Mostapinam.â  lu  hearea  du   malin, 

A  loo  mètres  de  la  cûte 

Mui-6            7 

A  7  haurca  du  malin ,  devaill  Cherchai] ,  à  3  UDO 

'4,3 

1 

A  10  iicuras  du  malin  ,  Ii  5oo  mètres  de  lu  cAla. 

On  voit  que  ces  nombres  sont  d'accord  avec  ceux  obtenu 
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dans  la  rade  d'Alger  \  ainsi  nous  admettrons  que  la  tempe- 
rature  à  la  surface  de  la  mer  augmente  quand  on  s^appro- 
che  des  côtes  pendant  le  jour.  Dans  la  nuit,  au  contraire, 
le  phénomène  inverse  a  lieu  quelquefois.  La  température 
est  plus  basse  dans  les  endroits  où  la  mer  est  peu  profonde 
qu'au  large.  Le  petit  nombre  d'observations  que  j'ai  eu  oc- 
casion de  faire  ne  me  permettent  pas  d'établir  si  ma  remar- 
({ue  est  généralement  vraie  ou  seulement  exceptionnelle. 

Sir  Humphry  Davy  attribuait  le  refroidissement  observé 
dans  l'Océan ,  sur  de  hauts-fonds ,  non  à  des  courants  sous- 
marins  qui,  arrêtés  dans  leur  marche,  remonteraient  le 
long  des  accores  des  bancs ,  et  glisseraient  ensuite  à  leur  sur- 
face ,  mais  bien  au  rayonnement.  Quand  le  ciel  est  serein 
dans  la  nuit,  les  couches  liquides  supérieures  doivent  se  re- 
froidir, et  tomber  jusqu'à  une  assez  grande  distance  de  la 
surface ,  si  la  mer  e3t  profonde ,  et  conséquemment  modifier 
très-peu  sa  température.  Mais  sur  un  haut-fond,  quand  les 
mômes  causes  opèrent,  les  couches  refroidies  s'accumulent, 
et  l'abaissement  de  température  peut  devenir  très-sensible. 

Si  la  manière  de  voir  de  Davy  eût  été  exacte,  les  faits 
que  l'on  avait  remarqués  dans  l'Océan  auraient  dû  aussi 
exister  dans  la  Méditerranée,  où  les  courants  produits  par 
les  marées  ou  par  d'autres  causes  sont  insignifiants.  Mais 
il  est  facile  de  montrer  que  l'explication  de  Davy  est  in- 
complète :  il  tient  bien  compte,  eneffet,du  ravonnement 
nocturne,  et  il  explique  pourquoi ,  après  une  nuit  sereine, 
la  température  est  moins  élevée  sur  un  haut-fond  que  sur 
un  bas-fond ,  mais  il  ne  parle  pas  de  l'absorption  de  chaleur 
qui  a  lieu  dans  le  jour  par  un  ciel  serein.  Les  rayons  du  so- 
leil pénètrent  dans  la  mer  jusqu'à  une  assez  grande  profon- 
deur, et  si  celle-ci  est  peu  considérable ,  les  rayons,  arrivant 
au  fond  ,  sont  en  partie  réfléchis,  en  partie  absorbés  par  le 
sol  :  les  uns  et  les  autres  contribuent  donc  à  échauffer  encore 
la  couche  liquide  qu'ils  avaient  d'abord  traversée.  Cette  ex- 
plication prouve,  et  du  reste  l'expérience  confirme  que. 
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pendant  le  jour,  l'eau  de  la  surface  s'échauffe  plus  sur  un 
haut-fond  que  sur  un  bas-fond.  Nous  admettrons,  par  con- 
séquent ,  que  le  refroidissement  qu'on  remarque  dans  TO- 
céan  est  dû  aux  courants  sous-marins,  quelle  que  soit  du 
reste  leur  cause. 

Le  mouvement  des  vagues  contribue  beaucoup  au  mélange 
des  couches  de  la  surface,  car  on  sait  qu'il  existe  jusqu'à 
une  profondeur  qui  peut  dépasser  4o  mètres.  Pour  ce  motif, 
on  conçoit  que,  près  des  côtes  et  dans  les  lieux  abrités  du 
vent ,  la  température  de  la  surface  doit  généralement  être 
plus  élevée  qu'au  large. 

Températures  moyennes ^  de  mois  en  mois,  à  la  surface 
de  la  mer  et  à  diverses  prof ondeurs . 

Quand  les  couches  supérieures  de  la  mer  sont  plus  chau- 
des que  les  inférieures,  leur  mélange  est  difficile  à  cause  de 
la  différence  des  densités.  Quand  ,  au  contraire ,  les  tempé- 
ratures de  la  surface  s'abaissent  au-dessous  de  celle  des  cou- 
ches inférieures,  l'égalité  de  température  tend  rapidement 
à  se  produire  \  les  molécules  refroidies  descendent  jusqu'à  ce 
qu'elles  en  rencontrent  d'autres  qui  aient  une  température 
égale  à  la  leur.  Il  y  a  donc  une  cause  qui  s'oppose  à  réchauf- 
fement des  couches  inférieures ,  et  une  autre  qui  retarde 
le  refroidissement  des  supérieures.  Ainsi  la  température 
moyenne  annuelle  d'une  couche  horizontale  doit  générale- 
ment être  d'autant  plus  élevée  que  celle-ci  est  plus  près  de 
la  surface.  Ce  décroissement  a  lieu  jusqu'aux  profondeurs 
où  la  température  est  invariable  pendant  toute  l'année. 
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Températures  moyennes  mensuelles  de  la  mer  h  sa  surface,  en 
dehors  du  port  à  une  distance  de  loo  à  2000  mètres. 


DATES. 


Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre.. 
Octobre  . . . . 
Novembre  . . 
Décembre. . . 


I 


Moyennes. . . . 


TEBPÉBATORES 


de 
la  mer. 


o 
14,3 

l3,2 

«3,9 

»4»9 
17,6 

20,7 

aa,6 

23,4 

22,0 

21,7 

18,3 

i5,6 


î8,2 


do 
i'alr. 


o 
11,0 

.3,4 

.4,5 

i5,o 

i9»4 
20,2 

23,9 

25,0 

24,0 

21,0 

i5,o 
i3,o 


t8,o 


Les   observations  ont   été   commencées  en 
1840  et  terminées  en  ISitt. 


Époques. 


Hiver 

Printemps. . . 

Été 

Automne. . . . 


Températnres  moyennes 


de 
la  mer. 


o 

i4>4 

i5,5 
22,2 
20,6 


de 
iair. 


o 
12,4 

16,3 

23,0 

20,0 


Diffé- 
rence. 


o 
2,0 

0,8 
0,8 
0,6 


L'hiver  est  compté  à  partir  du  mois  de  dé- 
cembre. 


Températures  moyennes  annuelles  de  la  mer 
à  diverses  profondeurs* 


A  la  surface . 
A  25  mètres . . 
A  5o  mètres. 
A  100  mètres , 
A  200  mètres. 
A  35o  mètres, 


Maxlma 

Températnres 

des  variations 
entre  les  moyennes 

mensnelleS' 

^0 

0 

18,2 

10,2 

16,3 

6,3 

14,4 

2,8 

i3,7 

2,0 

i3,o 

1,0 

12,6 

0,0 

Awi.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XV.  (Septembre  i845.) 
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La  tempëraturc  de  la  mer,  à  sa  surface ,  est  plus  haute 
({ue  celle  de  l'air  pendant  Tautomnc  cl  l'hîïer,  et  plus 
printemps  et  en  été.  La  moyenne  annuelle  est  à 
peu  près  égale  à  celle  de  l'air;  mais  la  température  des  cou- 
ches profondes  s'abaisse  de  plus  en  plus  jusqu'à  1 2", 6,  mini- 
mum qu'elle  ne  dépasse  pas.  ^^ 

J^ai'iations  diurnes  et  annuelles  de  températures  j  0t^^| 
profondeurs  oii  elles  cessent. 

En  discutant  des  observations  de  température,  faites  eu 
France  et  en  Belgique  pour  déterminer  à  quelle  profon- 
deur dans  la  terre  cesse  la  variation  diurne,  on  a  vu  qu'elle 
est  à  peu  près  nulle  à  la  profondeur  de  i'",3,  et  la  variation 
annuelle  à  a4  niètres.  Le  rapport  de  ces  profondeurs  est 
comme  1:19,  on  comme  l'unité  est  la  racine  carrée  de  365, 
nombre  de  jours  de  l'année, 

Des  rechercbes  analogues  sur  les  températures  de  la  mei 
m'ont  conduit  à  peu  près  au  même  rapport,  car  j'ai  trouvé 
que  la  variation  diurne  cessait  vers  18  mètres,  et  la  varia- 
tion annuelle,  à  une  profondeur  comprise  entre  35oet  4oo 
mètres.  Il  ne  m'a  pas  été  possible  de  déterminer  exactement 
la  profondeur  A  laquelle  s'arrête  la  variation  annuelle, 
parce  qu'au  delà  de  200  mètres,  la  variation  de  tempéra- 
ture est  très-faible,  et  qu'ensuite,  près  des  côtes,  la  limite 
se  trouve  quelquefois  déplacée. 

Pour  trouver  la  profondeur  à  laquelle  s'arrêtent  les  va- 
riations diurnes,  j'ai  entrepris  des  doubles  séries  d'obser- 
vations de  températures  à  des  profondeurs  successives,  de 
mètre  en  mètre ,  jusqu'à  3o ,  le  matin  au  lever  du  soleil  et 
le  soir  à  son  coucher,  ou  bien  encore  le  soir  a  l'instant  du 
coucher  du  soleil,  et  le  lendemain  à  son  lever. 

Ces  opérations  ont  présenté  beaucoup  de  difficultés;  car, 
dans  le  premier  cas ,  la  série  obtenue  le  matin  ne  pouvait 
servir  quand  la  mer  était  agitée  dans  la  journée ,  ou  bien  , 


(  ï9  ) 
dans  le  second,  la  série  du  soir  était  perdue  quand  la  mer 
était  agitée  dans  la  nuit. 

Or,  on  doit  tenir  compte  de  Tétat  de  la  mer  puisque,  s'il 
y  a  un  peu  de  houle,  les  diiSerentes  couches  se  mélangent, 
et  leurs  températures  se  trouvent  modifiées  quelquefois 
jusqu'à  une  profondeur  qui  excède  celle  où  s'arrête  la  va- 
riation diurne  sensible.  Pendant  les  premiers  mois,  je  n'a- 
vais pas  attaché  assez  d'importance  à  l'état  de  la  mer  \  aussi 
suis-je  arrivé  à  des  résultats  erronés  en  trouvant ,  par  li- 
mite, une  profondeur  plus  grande  qu'elle  ne  l'est  réelle- 
ment. 

C'est  en  laissant  de  côté  toutes  les  séries  d'observation , 
dans  l'intervalle  desquelles  la  mer  avait  présenté  quelques 
traces  d'agitation,  que  j'ai  pu  déterminer  le  nombre  précé- 
dent. Les  trois  quarts  de  mes  observations  ont  été  inutiles. 
Je  vais  indiquer  celles  qui  ont  été  obtenues  dans  des  cir- 
constances favorables* 
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1         rature  du  malin  et  du  soir,  à  dillérculcs  profoudeurs,  on             1 

1       remarque  qu  elles  ne  dëcroîssenl  pas  d'une  manière  coDtî*^^ 

m       nue,  mais  tpi'  "             seutent  des  maxima  et  des  minitna^^^f 

■       Ils  sont  dus                                et  particulièrement  à  lahoulg^^^ 
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àe  la  mer  produit,  eiieflet,uii  refroidissement  dans  les  cou- 
clies  tout  h  fait  supérieures,  ei  un  écliauflemeut  dans  celles 
qui  sont  un  peu  au-dessous.  Par  conséquent ,  si  l'on  suppose 
la  mer  calme  le  malin  et  la  mer  houleuse  vers  le  soir,  en 
comparant  les  températures  prises  le  malin  à  celles  prises 
le  soir,  on  verra  que  le  minimum  de  difféi-cnce  a  lien  à  la 
surface,  et  le  maximum  au-dessous. 

En  prenant  la  moyenne  des  profondeurs  auxquelles  la 
température  du  malin  est  égale  à  celle  du  soir,  dans  le  pre- 
mier tableau  nous  trouvons  i  y  mètres. 

Dans  le  second  tableau,  qui  contient  les  observations  du 
soir  et  celles  du  lendemain,  la  moyenne  profondeur  est 
ipmèlres.  La  moyenne  de  ces  deux  nombres  est  i8.  Ainsi, 
dans  la  mer,  la  limite  où  deviennent  insensibles  les  varia- 
tions diurnes  de  température  est  treize  fois  plus  éloignée 
que  celle  obtenue  parles  températures  dans  la  terre. 

Xa  température  ne  tiécrolt  pas  toujours  au-dessous  de  la 
surface  de  la  mer. 

La  température  des  couches  atmosphériques  est  d'autant 
moindre  que  ces  couches  sont  plus  élevées  au-dessus  du  sol. 
Il  y  a  cependant  une  exception  pendant  les  nuits,  par  un 
temps  serein  et  calme  :  alors ,  un  thermomètre  ,  placé  à 
2  mètres  au-dessus  du  sol,  peut  marquer  une  température 
inférieure  de  2  à  3  degrés  à  celle  qu'indique  un  thermo- 
mètre suspendu  en  l'air,  à  uue  hauteur  de  i5  à  ao  mètres. 

Il  existe  un  fait  analogue  pour  la  mer.  Le  soir,  après  une 
journée  calme  et  sereine,  la  température  à  la  surface  est 
notablement  plus  élevée  que  celle  qui  a  lieu  à  quelques 
mètres  au-dessous.  La  difl'érence ,  pour  une  profondeur  de 
2  mètres,  peut  aller  jusqu'à  6  degrés.  Mais,  quand  pen- 
dant la  nuit  suivante  le  ciel  est  encore  serein  et  la  mer 
calme  ,  on  trouve  le  matin  une  inversion  dans  la  distribu- 
tion des  températures  des  couches  supérieures.  Nous  allons 
on  domier  plusieurs  exemples. 
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L'augmentation  de  température  a  lieu  jusqu'à  2  ou  3  mè- 
tres et  peut  aiieindre  quatre  dixièmes  de  degié. 

J'ai  dit,  au  conimenccmeut  de  ce  travail,  que  Je  pensais 
qu'à  partir  des  couches  où  la  température  est  invariable 
pendant  toute  l'année,  la  température  devait  aller  eu 
s'élevant  jusqu'au  fond  de  la  mer  à  cause  de  la  chalcur 
communiquée  par  les  couches  terrestres,  et  que  si  jusqu'à 
présent  on  n'avait  pas  constaté  cette  inversion,  c'est  que 
les  instruments  dont  on  s'était  servi  n'avaient  pas  pu  l'ac- 


J'ai  fait  quelques  lenLallves  pour  vérifier  celte  manière 
de  voir,  mais  malheureusement  je  ne  suis  arrivé  qu'à  des 
résultats  peu  importants.  Ce  n'est  que  quelques  mois  avant 
mon  dépar  "'"uemes  expériences  ont  été  commen- 

cées, et,  i  la  mer  était  souvent  mauvaise; 

■aetit  nombre  d'occasions  d'aller 


expériouiuicr.  Je  n'ai  pas  pris  non  plus  la  préoau 
garantir  mes  thermomètres  à  retournement  de  la  pressîoj 
(ie  la  mer,  parce  que  je  croyais  alors  cpie  l'augmentation  de 
température  près  du  fond  était  asseï  rapide  pour  dépasser 
la  diminution  du  volume  produit  par  la  pression.  Voici,  au 
reste,  le  détail  de  mes  expériences  ; 

En  novembre,  deux  thermomètres  à  minimum  à  retoui 
nement  ont  été   descendus  à  900  mètres  de  profoni 
On  les  a  fait  basculer  et  puis  ramenés  à  la  surface.  Unël 
portion  de  mercure  avait  déverse  dans  les  deux  instruments^! 
et  le  volume  de  ce  mercure ,  mesuré  exactement ,  a  indi- 
qué une  variation  de  température  de  2  degrés.  Ainsi  dans 
celte  opération  ,  les  thermomètres,  après  avoir  traversé  la 
couche  la  plus  froide  ,  avaient  rencontré ,   en  descendar 
une    autre  couche  dont  la  température  était  plus  élevée 
d'au  moins  a  d^rés. 

En  décembre,  le  même  essai  a  été  fait  aux  profondei 
de  30,  1 00,  4<JO  et  1 200  mètres ,  et  le  déversement  n'a  p 
eu  lieu. 

Malgré  le  peu  de  succès  de  ces  tentatives,  je  persiste  àl 
croire  que  la  température  doit  s'élever  d'une  mauiè 
sible  près  des  couches  terrestres  du  fond  de  la  mer,  et,  dai 
tous  les  cas,  on  ne  pourra  affirmer  le  contraire  qu'en  em 
ployant  le  moyeu  de  vérification  que  j'ai  indiqué,  ou  i 
autre  analogue. 

Des  tliermoraétrographes  ont  été  plongés  dans  l'Océan  4'1 
des  profondeurs  de  2000  à  4  000  mètres,  et  l'index  nuDÎ-l 
mum  a  accusé  une  température  de  2  ou  3  degrés  au-dessaS  I 
de  zéro;  mais  on  n'a  pu  déterminer  où  était  située  la  couche  J 
d'eau  froide,  ni  quelle  était  son  épaisseur. 

A  quoi  est  égale  la  température  minimum  invariable  deF\ 
couches  profondes  de  la  Méditerranée . 


rsque  le  capitaine  d'Urville 
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années,  pour  sâ  première  campagne  de  V Astrolabe ^ 
M.  Arago  eut  la  pensée  qu'il  pourrait  être  utile  de  recher- 
cher si  les  phénomènes  de  l'Océan ,  quant  à  la  tempéra- 
ture des  couches  profondes,  se  présenteraient  dans  toute 
leur  pureté  dès  qu'on  se  trouverait  à  l'ouest  du  détroit  de 
Gibraltar. 

Sur  sa  recommandation  expresse  ,  quelques  observa- 
tions de  température  furent  prises  à  peu  de  distance  de 
Cadix,  et  elles  donnèrent  précisément  ce  qu'on  aurait 
trouvé  dans  la  Méditerranée. 

Ce  fait  curieux  établissant  qu'aucune  partie  du  courant 
sous-marin  d'eau  froide ,  qui  arrive  des  pôles ,  ne  franchit 
le  seuil  du  détroit  de  Gibraltar,  il  a  fallu  chercher  une 
autre  cause  à  la  température  des  couches  inférieures  de  la 
Méditerranée. 

Pour  y  arriver,  nous  allons  d'abord  parler  des  observa- 
tions qui  ont  été  faites  dans  la  Méditerranée ,  et  qui  nous 
ont  servi  à  déterminer  la  température  minimum  des  cou- 
ches inférieures. 

Dans  les  différents  sondages  que  j'ai  eu  occasion  d'entre- 
prendre sur  les  côtes  de  l'Algérie,  j'ai  constamment  re- 
connu que  cette  température  variait  entre  12  et  i3  degrés, 
et  qu'elle  était  moyennement  égale  à  12,6. 

Ces  résultats  étant  tout  à  fait  insuffisants  pour  fixer  la 
température  moyenne  minimum  des  couches  profondes 
du  premier  bassin  de  la  Méditerranée,  j'ai  dû  avoir  recours 
aux  observations  du  capitaine  Bérard,  exécutées  sur  d'au- 
tres points  très-éloignés  de  ceux  où  j'ai  opéré. 
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Observations  du  capitaine  Bérard. 

• 

Profon- 
dear. 

Tempé- 
rature. 

Près    des    c6les 
France 

de 

Le  23  noTembre,  à  7  milles  au  sud 
du  cap  Sepet,  près  de  Toulon. . . 

Le  i5  novembre,  latit.  39**  20',  lon- 
git.  0.  1044',  entre  le  cap  St-Mar- 
tin  et  les  îles  Golombrettes 

Le  26  juin  i83i ,  entre  Majorque  et 
la  côte  d'Afrique,  latit.  38029', 
loner   E.   1O21' 

mètr. 
1233 

1000 

2000 

1000 
120 1 

0 
12,6 

12,6 

12,7 
12,4 

12,9 

Près  des  côtes  d'Es- 
nat^ne. 

r"o       •  ••••••• 

Près  des  côtes 
Baléares 

des 

Prè^  des   côtes 
Baléares 

Près    des   côtes 
l'Algérie 

des 

•  >   • 

de 

•  ■  • 

Le  27  juin,  latit.   38®  17',  longit. 
E.   io  1' 

Le  9  août,  à  10  milles  au  nord  de 
Roupie*  •>. 

Les  nombres  précédents  établissent  que  sur  les  côtes  de 
France,  d'Espagne  et  d'Algérie,  la  température  est  tou- 
jours à  peu  près  égale  à  i2®,6  dans  des  saisons  différentes  5 
pour  ce  motif,  nous  pensons  qu'il  est  permis  de  conclure 
que  la  température  minimum  des  couches  inférieures  du 
premier  bassin  de  la  Méditerranée  est  à  peu  près  con- 
stante et  égale  à  12^,6. 

Nous  avons  dit  précédemment,  en  parlant  de  la  tempé- 
rature de  la  mer  à  diverses  profondeurs ,  qu'une  des  pro- 
priétés des  liquides  était  celle-ci ,  que  généralement  la  tem- 
pérature moyenne  d'une  couche  horizontale  était  d'autant 
plus  élevée  que  la  couche  observée  était  plus  près  de  la  sur- 
face. Nous  avons  rendu  compte  de  ce  fait  de  la  manière  sui- 
vante :  tant  que  les  couches  supérieures  sont  plus  chaudes 
que  les  inférieures,  le  changement  de  température  n'a  lieu  que 
par  voie  de  rayonnement  et  de  conductibilité.  Comme  la 
seconde  de  ces  deux  propriétés  est  très-faible  pour  l'eau,  les 
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diverses  couches  tendent  à  conserver  leurs  températures. 
Quand,  au  contraire ,  les  couches  supérieures  sont  les  plus 
froides,  l'équilibre  devenant  instable,  l'échange  ne  tarde 
pas  à  s'effectuer ,  et  le  mélange  entre  les  couches  ne  s'arrête 
que  quand  l'équilibre  de  température  est  établi  ,  c'est-à- 
dire  quand  elle  est  la  même  dans  toute  l'épaisseur  de  la  co- 
lonne liquide. 

D'après  ces  conditions ,  il  y  avait  lieu  de  supposer  i"  que 
la  température  du  fond  de  la  mer  devait  être  inférieure  à  la 
température  moyenne  annuelle  de  la  surface;  2"  qu'elle 
devait  se  rapprocher  beaucoup  de  la  température  moyenne 
de  la  surface  de  la  mer  pendant  les  mois  d'hiver. 

Les  nombres  précédents  confirment,  en  effet,  la  pre- 
mière partie  de  cette  proposition. 

IVous  allons  donner  le  tableau  des  températures  moyennes 
h  la  surface  de  la  mer  pendant  les  mois  d'hiver  pour  Toulon 
et  pour  Alger.  Comme  ces  deux  villes  se  trouvent  placées 
à  peu  près  aux  extrémités  uord  et  sud  de  la  Méditei'ranée  , 
nous  pourrons  considérer  la  demi-somme  des  températures 
moyennes  de  ces  villes ,  comme  exprimant  les  températures 
moyennes  du  premier  bassin  de  la  Méditerranée,  et  cette 
manière  de  voir  paraîtra  d'autant  plus  exacte,  qu'on  remar- 
quera que  les  températures  moyennes  ne  diflèi'cnt  pour  le 
même  mois ,  dans  ces  deux  villes,  que  d'environ  3  degi<.'s. 

La  température  moyenne  de  chaque  jour  a  été  déter- 
minée par  la  demi-somme  des  températures  à  la  surface , 
au  lever  et  au  coucher  du  soleil. 

Les  observations  d'Alger  ont  été  faites  à  bord  d'un  bâti- 
ment de  l'État  qui  garde  l'entrée  du  port  ;  celles  de  Toulon 
ont  été  prises  à  bord  de  la  frégate  VIphigênie,  par  M.  Kos- 
mann ,  officier  de  marine ,  et  elles  m'ont  été  commimîquées 
par  M.  Loetcher,  professeur  de  physique  au  collège  de 
Toulon.  Les  thermomètres  employés  ont  été  soigneusement 
comparés  à  des  étalons  dont  la  marche  était  bien  connue. 
Les   températures  ont  été  obtenues  en  ploufieant  un  seau 
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dans  la  mer  pendant  plusieurs  minutes,  qu'on  relirait  plein 
d'eau  dans  laquelle  plongeait  le  thermomètre. 

Les  températures  observées  à  bord  de  VIphigénie  n'ont 
pas  seulement  été  prises  dans  la  rade  de  Toulon ,  mais  en- 
core aux  environs  des  îles  d'Hyères,  de  la  ville  de  Nice  et 
de  Villefranche ,  pendant  plusieurs  voyages  de  la  frégate  5 
on  doit  donc  les  regarder  comme  exprimant  les  températures 
moyennes  de  la  partie  nord  de  la  Méditerranée. 
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La  tempéralure  moyenne  de  l'iiiïer,  comptée  à  partir  de 
janvier,  est  de  11,7  pour  Toulon. 

La  température  moyenne  pour  Alger  est  de  i3,8. 

La  moyenne  de  ces  deux  nombres  donne  la  tempéralme 
moyenne  de  la  Méditerranée  pendant  Ihivcr;  elle  est  égale 
à  13,7,  Ce  nombre  est  précisément  le  même  que  celui  que 
nous  avons  indiqué  comme  rcprésenlant  la  tempéralure 
minimum  invariable  des  couches  profondes. 


Ce  résultat  est  fort  intéressant,  car  il  confiti 


opinion 


déjà  émise  par  M.  Arago,  qui  s'était  appuyé  sur  d'autres 
considérations,  que  la  température  froide  du  fond  de  la  Mé- 
diterranée n'est  pas  déterminée  par  l'entrée  des  eaux  de 
l'Océan  par  le  détroit  de  Gibraltar, 

Conclusions. 

1°.  Près  des  côtes  de  la  Méditerranée,  la  température  à  la 
Burface  de  la  mer  est  notablement  plus  haute  qu'au  large 
pendant  le  jour,  et  plus  basse  quelquefois  pendant  la  nuit. 
Prés  des  côtes  de  TOcéan ,  la  température  à  la  surface  de  la 
mer  est  plus  basse  qu'au  large  ; 

2°.  La  température  moyenne  de  l'année  à  la  surface  est 
à  peu  près  égale  à  celle  de  l'air.  Au  printemps  et  en  été,  la 
température  moyenne  de  la  mer  est  inférieure  à  celle  de 
l'air.  En  automne  et  en  hiver,  le  contraire  a  lieu.  Jamais  la 
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température  de  la  surface  ne  descend  au-dessous  de  i  o  de- 
grés en  hiver.  En  été,  elle  peut  aller  jusqu'à  26  degrés. 

3°.  La  variation  diurne  de  la  température  cesse  d'être 
sensible  à  16  ou  18  mètres,  et  la  variation  annuelle  à  3oo 
ou  4 00  mètres. 

4°.  Le  matin ,  après  une  nuit  sereine  et  calme,  la  tempé- 
rature de  la  surface  est  plus  froide  que  celles  des  couches 
situées  à  quelques  mètres  au-dessous. 

5°.  Les  expériences  connues  jusqu'à  présent  n'établis- 
sent pas  que  la  température  près  du  fond  de  la  mer  est  aussi 
froide  que  celle  indiquée  par  l'index  à  minima  du  thermo- 
métrographe  ordinaire.  J'ai  proposé  une  méthode  qui 
pourra  décider  la  question. 

6°.  La  température  minimum  des  couches  profondes  de 
la  Méditerranée  est  égale  à  la  moyenne  des  températures  de 
l'hiver  à  la  surface. 

Dans  la  partie  méridionale ,  la  température  décroit  géné- 
ralement toute  l'année,  depuis  la  surface  jusqu'à  3oo  ou 
400  mètres.  Dans  la  partie  septentrionale ,  au  contraire ,  la 
température  augmente  en  hiver  jusqu'à  cette  profondeur  ; 
il  semble  donc  que  la  froide  température  du  fond  de  la  Mé- 
diterranée n'est  pas  déterminée  par  l'entrée  des  eaux  de 
l'Océan ,  mais  seulement  par  la  précipitation  des  couches 
supérieures  pendant  l'hiver. 
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APERÇU 

Sur  rhistoire  des  courants  électri<|ues  induits  par  le  magnétisme  terrestre  ; 

Par  m.  MELLONI. 

(Lu  à  I^Âcadémie  royale  des  Sciences  de  Naples ,  dans  la  séanc» 

du  3  juin  i845.  ) 


Lorsque  I  ^couvrit,  il  y  a  environ  quatorze 

ans ,  ce  nou  ourants  électriques  instantanés , 
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développés  dans  les  circuits  formés  d'un  métal  quelconque 
par  le  rapprochement  ou  Téloignemeut  soudains  d'uh  bar- 
reau aimanté,  il  en  tira  aussitôt  la  conséquence  que,  si  un 
simple  changement  de  position  suffisait  pour  reproduire  le 
courant  dans  le  circuit  métallique  soumis  à  Faction  de  Fai- 
mant,  le  fluide  électrique  devait,  de  toute  nécessité,  cir- 
culer chez  les  métaux  en  mouvement  par  la  seule  action 
magnétique  du  globe  terrestre. 

Pour  mettre  cette  pensée  à  Fépreuve  de  l'expérience,  il 
eut  recours  aux  deux  moyens  suivants  :  Une  hélice  multi- 
ple de  fil  de  cuivre ,  composée  de  douze  spirales  concentri- 
ques appuyées  l'une  sur  l'autre,  en  sorte  que  tout  contact 
métallique  fût  empêché  par  l'interposition  de  bandes  de 
mousseline  et  autres  matières  isolantes,  ayant  été  appli- 
quée à  un  cylindre  de  fer  doux,  de  i  pied  de  longueur 
et  de  \  de  pouce  de  diamètre,  qui  en  occupait  tout  l'espace 
vide  intérieur;  et  les  deux  bouts  de  cette  hélice,  mis  en 
communication  avec  les  extrémités  d'un  rhéomètre  multi- 
plicateur, on  disposa  le  cylindre  ainsi  revêtu  de  fil  selon  la 
direction  de  l'aiguille  d'inclinaison,  et  on  le  renversa  en- 
suite rapidement  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  •,  de 
manière  que  ses  deux  extrémités  venant  à  se  remplacer  mu- 
tuellement, le  cylindre  reprit,  après  le  renversement,  la 
direction  qu'il  avait  d'abord.  L'index  du  rhéomètre  par- 
courut plusieurs  degrés  du  cadran  et  revint  ensuite  sur  le 
zéro.  Le  cylindre  étant  renversé  de  nouveau,  l'index  rhéo- 
métrique  décrivit  un  arc  opposé  au  premier,  et  reprit  en- 
core, comme  auparavant,  sa  position  naturelle  d'équilibre. 
En  répétant  deux  ou  trois  fois  cette  opération,  de  manière  à 
rendre  les  i'nversions  conspirantes  avec  les  oscillations , 
l'aiguille  indicatrice  du  rhéomètre  oscilla  dans  un  arcde  t5o 
à  i6o  degrés. 

M.  Faraday  approcha  brusquement  tantôt  l'un ,  tantôt 
l'autre  bout  du  cylindre  recouvert  de  fil,  des  pôles  d'un 
aimant  artificiel  doué  d'une  grande  puissance ,  et  s'assura 

3. 
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que  les  courants  excités  ainsi  dans  l'hélice  étaient  parfaite- 
ment identiques  à  ceux  qu'il  venait  d'obtenir  par  l'action 
du  globe.  Cependant  l'illustre  physicien  anglais  ne  tarda 
pas  à  s'apercevoir  que  son  expérience  n'allait  pas  directe- 
ment au  but  proposé.  En  effet,  la  force  magnétique  de  la 
terre ,  disait-il,  n'agit  pas  seulement  sur  l'hélice  de  cuivre  y 
mais  aussi,  et  surtout,  sur  le  cylindre  de  fer,  qui  devient 
un  aimant  de  position  dont  les  pôles  ne  changent  pas  de 
place  malgré  les  renversements  -,  en  sorte  que  le  cylindre 
intérieur  de  fer  doux  produit  sur  le  fil  de  cuivre  le  même 
effet  d'un  barreau  aimanté,  alternativement  introduit  et 
retiré  par  le  même  bout ,  dans  l'hélice  directe  et  inverse , 
en  troublant  ainsi  à  chaque  mouvement  l'équilibre  du 
fluide  électrique.  La  plus  grande  partie  des  courants  induits 
dans  cet  appareil  ne  dérive  donc  pas  immédiatement  du 
magnétisme  terrestre.  M.  Faraday  ôta  donc  le  fer,  et 
ayant  soumis  l'hélice  seule  aux  mêmes  alternatives  de  mou- 
vement d'inclinaison  et  de  repos,  il  vit  le  rhéomètre  donner 
encore  des  indications  semblables  aux  précédentes,  mais 
beaucoup  plus  faibles.  Cependant  l'index  rhéométrique 
oscilla  dans  un  arc  de  80  à  90  degrés ,  lorsqu'on  réitéra 
l'opération  dix  à  douze  fois ,  en  ayant  soin  de  faire  coïnci- 
der les  inversions  de  l'hélice  avec  les  oscillations  de  l'ai- 
guille aimantée. 

Ces  expériences  se  trouvent  décrites  dans  deux  excel- 
lents Mémoires  bien  connus  des  physiciens,  que  M.  Fara- 
day publia  dans  les  Transactions  philosophiques  de  la  So- 
ciété royale  de  Londres  pour  l'année  i83i ,  Mémoires  tra- 
duits en  français  et  insérés  dans  la  Bibliothèque  unii^etselle 
de  Genève  et  dans  les  Annales  de  Chirnie  et  de  Physique 
de  Paris  de  la  même  année ,  où  chacun  peut  les  consulter  à 
son  aise.  Nous  avons  voulu  les  rappeler  avec  quelques  dé- 
tails pour  ui'^'^*'"^'  l'état  de  la  question  dès  les  premiers 
travaux  sur  -nduits  par  le  magnétisme  terres- 

tre, et  ôter  nition  de  découverte  à  ceux  qui 


ii'out  fail<[ue  répeler,  par  la  suite,  avec  des  appareils  tout 
à  fait  analogues,  les  observations  de  M.  Faraday. 

Tl  est  j  usie ,  toutefois ,  que  l'on  fasse  une  exception  hono- 
rable en  faveur  de  deux  ingénieux  physiciens  italiens, 
Nobilî  et  M,  Antinori ,  qui  eurent  à  peine  connaissance 
de  rinduclioii  électrique  que  M.  Faraday  venait  de  dé- 
couvrir dans  les  aimants,  qu'ils  parvinrent  aux  deux  ex- 
périences relatives  au  magnétisme  terrestre  avantd'avoir  lu 
les  Mémoires  de  l'auteur,  et  les  inventèrent  ainsi  réellement 
une  seconde  fois.  Maïs  ces  nouvelles  recherches  ayant  une 
date  postérieure,  les  physiciens  n'ont  jamais  hésité  sur  l'ori- 
gine de  la  découverte  qui  fut  toujours  attribuée,  avec  rai- 
son ,  an  génie  de  M.  Faraday. 

La  force  d'induction  électrique  de  notre  planète  étant 
bien  constatée  par  la  déviation  de  raiguîlle  aimantée,  il  ne 
s'agissait  plus  rpte  de  trouver  le  moyen  de  rendre  les  cou- 
rants induits  sufHsaniment  énergiques,  afin  d'obtenir  les 
autres  propriétés  de  l'électricité  dynamique,  savoir;  les 
actions  chimiques,  la  secousse,  l'étincelle  et  l'incandes- 
cence de  la  combustion  des  métaux. 

Occupé  de  ses  belles  recherches  sur  ladécompositioudes 
corjis  par  le  moyen  des  courants  hydro-élecii'iques ,  M.  Fa- 
raday ne  Gt  aucune  tentative  pour  obtenir  ces  phénomènes, 
qui ,  tout  en  étant  des  conséquences  bien  connues  de  la 
théorie,  devaient  cependant  recevoir  la  sanction  de  l'ex- 
périence ;  et  Nobiii,  qui  avait  commencé  une  série  d'obser- 
vations tendantes  au  même  but ,  fut  enlevé  à  l'Italie  et  aux 
sciences  physiques,  où  il  avait  fait  de  si  brillantes  décou- 
vertes. Quelque  temps  avant  sa  mort,  il  publia  cependant 
un  second  travail  sur  les  phénomènes  d'induction  terrestre 
où  il  démontra  ,  avec  le  concours  de  M.  Antinori,  que  le 
courant  excité  au  moment  où  l'hélice  quittait  la  position 
de  raiguîlle  aimantée ,  était  dirigé  dans  le  même  sens  que 
celui  qui  apparaissait  lorsque  l'hélice  renversée  reprenait 
sa  direction  primitive.  Dans  ce  même  Mémoire,  Nobiii  et 
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M.  Anlinori  prouvèrent  aussi  la  nécessité  de  prendre  en 
considération  Tampleur  des  spirales,  lorsqu'on  répétait  la 
dernière  expérience  de  M.  Faraday,  où  les  courants  se  dé- 
veloppent directement  sur  le  fil  de  cuivre,  sans  Taction 
intermédiaire  du  fer  doux  •,  car,  en  construisant  avec  une 
longueur  donnée  de  fil  des  spirales  de  plus  en  plus  amples , 
depuis  quelques  centimètres  jusqu'à  3  mètres  de  largeur,  ils 
obtinrent  des  effets  dont  l'intensité  alla  toujours  en  augmen- 
tant avec  la  grandeur  du  diamètre  de  l'hélice  (i).  Mais  les 
notions  très- imparfaites  que  l'on  possédait  alors  sur  la  ma- 
nière de  comparer  les  intensités  des  divers  courants  élec» 
triques  au  moyen  des  galvanomètres  multiplicateurs ,  les 
induisirent  à  considérer  comme  des  lois  générales  les  effets 
particuliers  qui  provenaient  de  la  combinaison  de  quelques- 
uns  de  ces  appareils  avec  le  fil  de  cuivre  employé  5  et  leurs 
expériences,  tout  ingénieuses  qu'elles  étaient,  ne  fourni- 
rent la  mesure  précise  d'aucun  des  éléments  de  la  question. 

Alors  toutes  les  tentatives  pour  obtenir  avec  le  magné- 
tisme terrestre,  la  secousse,  l'étincelle  et  les  décompositions 
chimiques,  semblèrent  comme  suspendues  pendant  plusieurs 
années  consécutives,  et  les  physiciens  se  contentèrent  de 
constater  le  phénomène  de  l'induction  électro-magnétique 
du  globe  par  la  déviation  de  l'aiguille  aimantée. 

M.  Antinori  annonça  bien  à  quelques-uns  de  ses  amis 
qu'il  croyait  avoir  obtenu  des  signes  d'action  chimique 
lorsqu'il  essayait  Tune  des  grandes  spirales  appartenent  au 
Musée  du  grand-duc  de  Toscane  (2)  ;  mais  son  expérience 
n'ayant  été  ni  décrite  ni  répétée,  lés  physiciens  ne  purent 
s'assurer  si  de  telles  indications  provenaient  réellement  des 
courants  d'induction  terrestre  :  en  sorte  que  le  phénomène 
de  la  décomposition  des  corps  au  moyen  de  ces  courants 


(i)  Aniologiit  di  Ftrenzc  tiOj38.  MemoricedhistrumontidelCar.-Leopolda 
Nohili.* 

(2)  Elemcnti  di  diF.  Marcot,  tradatti  dalPabate  L.  Mar- 

sili-  Fireiizc,  18."  '.ndicc. 
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ne  piit  être  considéré  comme  un  fait  acquis  à  la  science. 

En  alieudanl,  les  notions  relatives  aux  courants  d'iuduc- 
tioa  excités  par  les  aimants  devenaient  de  plus  en  plus 
complètes.  Clarke  et  Pisii  trouvaient  le  moyen  de  rendre 
conspirants  les  deux  courants  opposés  dus  au  rappioclie- 
ment  et  à  l'écartement  du  circuit  métallifjue  ;  ils  reprodui- 
saient d'une  manière  simple  et  commode  l'étincelle  déjà 
obtenue  par  M.  Faraday,  Nobili  et  M.  Ânlinori,  et  obte- 
naient l'incaudescence  des  fils  de  platine,  la  combustion  du 
fer,  la  secousse  et  la  décomposition  de  l'eau.  MM,  Ohm, 
Fechuer,  Pouillet,  Becquerel,  Matteucci,Pellier,  delà  Rive 
étudiaient  avec  succès  les  propriétés  des  diverses  espèces 
de  courants  électriques,  et  montraient  neLtcmeut  pourquoi 
les  actions  que  l'on  est  convenu  d'appeler  pliyairjiies,  sa- 
voir -.  rétincelle,  riocandescence  et  la  combustion  des  mé- 
taux ,  exigent  un  petit  nombre  et  une  grande  largeur  dans 
les  couples  des  électromoieurshydro-éleclriquescl  thermo- 
électriques, ou  peu  d'étendue  et  une  grande  seclioa  du  fil 
métallique  dans  les  expériences  d'induction  ;  et  pourquoi  la 
multiplicité  des  couples  che^  les  appareils  de  Voila  et  de 
Seebeck ,  et  la  longueur  des  fils  daus  les  expériences  de 
M.  Faraday,  étaient  nécessaires  à  la  production  des  ellels 
chimiques. 

Profllant  de  ces  nouvelles  découvertes ,  les  pi-ofesseurs 
Linari  et  Palmîeri  reprirent,  vers  la  fin  de  l'année  1840, 
l'étude  des  courants  induits  par  le  magnétisme  terrestre,  et 
après  (^elques  années  d'application  et  d'essais,  ils  annon- 
cèrent à  l'Académie  qu'ils  venaient  d'obtenir  la  secousse  et 
la  décomposition  de  l'eau  moyennant  un  appareil  de  leui' 
invention ,  auquel  ils  donnèrent  le  nom  debatierie  ning/iéfo- 
éleclro-tellitnqne.  Nous  ne  rapporterons  pas  ici  la  descrip- 
tion de  cet  appareil  déjà  insérée  dans  les  Comptes  rendus 
de  l'Académie  (i).  Nous  d' 
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[jnî  leur  a  servi  de  base  est  celui  de  la  première  expérience 
de  M.  Faraday,  avec  cette  difiërence  qu'au  lieu  d'un  cylin- 
dre, les  auteurs  employèrent  une  série  de  tubes  de  fer,  ei 
obtinrent  ainsi  le  double  avantage  de  conserver  une  plus 
grande  rjnanlité  de  fil  de  cuivre  près  du  corps  inducteur,  et 
d'avoir  une  moindre  masse  à  mouvoir,  sans  diminuer  pour 
cela  l'intensité  de  l'action  magnétique  qui  réside  entière- 
ment dans  les  coucbos  superGcielles ,  comme  l'ont  prouvé 
les  expériences  de  Nobili,  de  M.  lialdat  et  d'autres  physi- 
ciens. Les  courants  électriques  qui  parcouraient  les  hélices 
étaient  recueillis  par  un  mécanisme  analogue  à  celui  de  la 
machine  de  Clarke ,  et  transmis  ensuite  à  l'eau  acidulée  on 
aus  mains  de  l'expérimentateur,  selon  que  l'on  vonlail  ob- 
tenir l'une  ou  l'autre  des  deux  actions. 

Chargé  par  l'Académie  d'examiner  les  expériences  de 
MM.  Palmieri  et  Linari,  nous  crûmes  indispensable  de 
mettre  d'abord  les  deux  faits  annoncés  à  couvert  de  tout 
soupçon  qu'on  aurait  pu  élever  contre  leur  véritable  ori- 
gine. Après  les  avoir  nettement  observés,  nous  fîmes  donc 
placer  l'axe  do  rotation  de  la  machine  dans  le  plan  du  méri- 
dien magnétique ,  en  sorte  que  les  tubes  et  leurs  hélices  tour- 
naient alors  perpendictdaîremenl  à  ce  plan,  cl  les  deux  phé- 
nomènes disparurent  tout  a  fait,  quoique  la  vitesse  de  la 
rotation  ,  le  frottement  des  axes  et  les  positions  occupées 
successivement  par  les  tubes  à  l'égard  des  autres  pièces  mé- 
talliques do  l'appareil  fussent  exactement  les  mêmes  qu'ils 
étaient  d'abord.  La  secousse  et  la  décomposition  de  l'eau 
par  le  moyen  des  courants  électriques  d'induction  terrestre 
furent  alors,  à  notre  avis,  complélemeui  démontrées,  et 
nous  le  déclarâmes  dans  notre  Rapport  du  25  avril  i843. 
Ces  actions,  toutes  faibles  qu'elles  étaient,  nous* parurent 
même  suffisantes  pour  pouvoir  prédire  ,  avec  beaucoup  de 
probabilité,  qu'"»!'"'  ''onduiraient  tôt  ou  lard  â  la  manifes- 
tation de  l'ét  pourquoi  nous  montrâmes  le 
rïurs  les  moyens  de  continuer 
on:  et  l'Académie,  en  vou- 
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tant  bien  accueillir  tiotre  opinion  ,  fit  i^n  sorte  que  MM.  Li- 
nari  et  Pajmien  reçurent  du  t'.ouvernemeul  un  honorable 
subside  desLÎDé  à  compenser  uni:  partie  de  leurs  frais, 

L'Académie  n'eut  pas  à  se  repentir  de  rencouragcmenl 
qu'elle  venait  d'accorder,  puisque  les  deux  auteurs  obtia- 
r«nt  effectivemeul,  quelques  mois  plus  tard,  l'étincelle 
électrique  avec  leur  appareil  d'induction  terrestre. 

Nous  fûmes  chargés  de  nouveau  de  l'examen  de  ce  troi- 
sième fait,  et  nous  nous  convainquîmes  également  de  sou 
origine  tellurique,  comme  il  résulte  d'uu  second  Rapport 
que  nous  eûmes  l'Iionneiir  de  lire  à  l'Académie  dans  sa 
séance  du  a3  avril  i844-  En  déclarant  notre  conviction 
pleine  et  entière  sur  l'apparition  de  l'étincelle  par  l'action 
du  globe  ,  il  nous  parut  toutefois  convenable  d'engager 
MM.  Palmieri  et  Liuari  de  chercher  à  reproduire  par  l'ac- 
tîon  directe  de  la  terre  sur  les  hélices  de  cuivre  les  phéno- 
mènes obtenus  avec  l'intermédiaire  du  fer  doux ,  en  suivant 
ainsi  la  route  tracée  par  M.  Faraday  à  l'égard  de  la  déviation 
de  l'aiguille  aimantée.  Cette  invitation  ne  put  être  mal- 
heureusement acceptée  que  par  un  seul  des  auteurs,  le 
professeur  Linari  se  trouvant  aiïecté  d'une  terrible  oph- 
ihalmie  qui  lui  laisse  peu  d'espoir  d'une  guérison  complète. 

Le  succès  répondit  à  l'attente  comme  dans  les  cas  précé- 
dents 5  et  maintenant,  par  les  soins  de  M.  Palmieri ,  l'étin- 
celle ,  la  secousse  et  la  décomposition  de  l'eau  peuvent 
s'obtenir  moyennant  une  simple  spirale  de  cuivre  tournant 
autour  de  l'un  de  ses  diamètres,  dirigé  perpendiculairement 
au  méridien  magnétique. 

Nous  abandonnerons  à  l'auteur  la  description  précise  de 
la  figure  de  cette  courbe,  de  la  longueur,  de  l'épaisseur  et 
de  la  disposition  du  fil  dont  elle  se  compose,  et  nous  nous 
bornerons  à  dire  que  ses  expériences ,  répétées  plusieurs  fois 
eu  notre  présence,  nous  ont  parfaitement  convaincus  de  la 
reproduction  des  trois  phénomènes  par  l'jiiduclion  directe 
de  la  terre  sur  la  spirale  de  cuivre. 
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Si  l'on  nous  demande  quelles  sont  les  dimensions  el  U 
qualité  des  lils,  la  Cguie  et  le  diamètre  des  spirales  les  plus 
pi-Ofires  à  la  manifestât] on  des  actions  physiques  et  chimi- 
ques de  ces  courants  directement  cxcilés  par  le  magnétisme 
terrestre,  nous  répondrons  francliemenl  que  les  expériences 
de  l'auteur  ne  nous  semblent  pas  renfermer  les  éléments 
nécessaires  à  la  solution  du  problème. 

M.  Palmierî  pense  qu'une  seule  spirale  continue  ,  com- 
posée avec  un  fil  d'une  grosseur  égaie  ou  supérieure  s 
I  j- millimètre,  est  suffisante  pour  avoir  l'un  et  l'autre 
genre  d'action.  Mais  si,  au  lieu  de  deux  hélices,  l'une  spé- 
cialement destinée  aux  eflets  physiques  et  l'autre  aux  effets 
chimiques,  on  croyait  convenable  de  n'en  employer  qu'une 
seule ,  il  nous  paraît  hors  de  doute  que  l'on  devrait  d'ahord 
trouver,  par  une  série  d'expériences  comparatives,  la  limite 
on  l'allongement  ultérieur  du  fil  ne  produit  plus  aucune 
augmenlation  dans  la  tension  du  courant  d'induction;  el, 
ayant  ainsi  déterminé  lit  longueur  plus  convenable  aux 
actions  chimiffues,  établir  ensuite,  avec  la  même  qualité 
de  iil,  d'autres  expériences  atin  d'avoir  la  limite, 
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les  actions  physiques.  Cela  posé ,  au  lieu  de  former  avec  le 
fil  unique  destiné  à  reproduire  les  deux  genres  de  phéno- 
mènes une  spirale  conlinue,  on  devrait  évidemment  com- 
poser la  courbe  d'autant  de  portions  détachées  que  le  fil 
du  maximum  d'effet  physique  est  contenu  dans  le  fil  du 
maximum  d'effet  chimique.  Efieciîvemenl ,  si  l'on  faisait 
communiquer  ensemble  l'eslrémilé  de  la  première  section 
avec  le  commencement  de  la  seconde,  la  fin  de  la  seconde 
avec  le  commencement  de  la  troisième  ,  et  ainsi  de  suite, 
on  aurait  la  spirale  la  plus  favorable  aux  actions  chimiques; 
et,  eu  mettant  eu  communication  toutes  les  extrémités  ini- 
tiales d'un  côté  p»  «mues  les  extrémités  finales  de  l'autre , 
on  obtiendrai  -l  des  difTérentes  sections  ainsi 

combinées  un  -itricité  dynamique  beaucoup 
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plus  efficace  pour  les  actious  physiques  que  le  courant  élec- 
trique développé  dans  ces  mêmes  sections  communiquant 
bout  à  bout. 

Deux  fils  d'égale  longueur,  l'un  de  cuivre ,  l'autre  de  fer, 
réunis  ensemble  par  une  de  leurs  extrémités  de  manière  à 
former  un  fil  de  longueur  double ,  étant  interposés  dans  le 
circuit  extérieur  de  la  machine  de  Clarke ,  offrent  au  pas- 
sage du  double  courant  d'induction  électro-magnétique  une 
résistance  un  peu  plus  forte  que  ces  mêmes  fils  divisés  en 
deux  ou  quatre  portions  alternativement  réunies  -,  en  sorte 
que  le  courant  passe  du  fer  au  cuivre ,  du  cuivre  au  fer,  et 
ainsi  de  suite.  Ce  curieux  phénomène ,  découvert  par 
M.  de  la  Rive ,  se  reproduit-il  également  sur  les  courants 
dus  à  l'induction  du  globe?  Alors  il  serait  fort  intéressant 
d'étudier  l'effet  d'une  semblable  disposition  dans  le  circuit 
intérieur,  afin  de  savoir  s'il  conviendrait  de  former  l'hélice 
avec  des  spires  alternativement  composées  de  deux  métaux 
différents. 

Dans  un  précédent  travail ,  entrepris  par  M.  Palmieri 
avant  son  association  scientifique  avec  M.  Linari ,  ce  phy- 
sicien observa  que,  entre  toutes  les  figures  isopérimètres, 
l'ellipse,  tournant  autour  de  sou  grand  axe ,  était  peut-être 
la  plus  efficace  pour  produire  la  déviation  de  l'aiguille  ai- 
mantée en  vertu  de  l'induction  terrestre  (i).  M.  Palmieri  a 
donc  construit  sous  forme  elliptique  la  spirale  de  son  ap- 
pareil. Mais  quel  rapport  doit-on  donner  aux  deux  axes  de 
la  courbe  pour  avoir  le  maximum  d'effet?  Quelle  est  la  va- 
leur absolue  de  ces  dimensions? 

Si  les  observations  de  Nobili  et  de  M.  Antinorî  sur  l'in- 
fluence du  diamètre  étaient  applicables  à  toute  grandeur  et 
à  un  fil  quelconque ,  et  si ,  par  conséquent ,  en  augmentant 
graduellement  les  dimensions  de  la  spirale ,  on  gagnait 
toujours  dans  la  force  des  courants  d'induction  terrestre,  il 

(i)  Il  Progresso,  journal  napolitain  ;  n"53}  année  iS/jo. 


ne  s'eusuivrait  pas  que  l'on  dût  atnpliûci'  outii;  mesure  la 
grandeur  (le  la  spirale,  car  la  lénacité  des  matériaux  em- 
ployés présenterait  bienlôt  une  barrière  que  l'on  ne  pour- 
rait outrepasser;  et  l'on  retrouverait  également  une  limite 
dans  la  vitesse  de  rotation  si  on  ne  savait  déjà  ([uo,  arrivée 
à  un  certain  point ,  l'augmentation  de  cette  vitesse  nuit  au 
développement  des  phénomènes  d'induction. 

Mais  il  nous  semble  qu'il  n'existe  aucune  donnée  d'où 
l'on  puisse  inférer  que  l'on  doive  si  vite  atteindre  la  limite 
où  un  prolongement  ultérieur  du  iil  ue  communique  plus 
aucune  augmentation  de  force  au  conrant  induit. 

Et  ici  la  comparaison  des  eflets  analogues  fournis  par  les 
machines  électro-magnétiques  n'a  aucune  valeur,  parce  que 
dans  ces  machines,  l'induction  dérivant  presque  totalement 
du  fer  sur  lequel  s'appuie  le  fil  de  cuivre ,  celui-ci ,  comme 
M.  Palmieri  l'observe  avec  une  parfaite  justesse  à  l'égard 
des  lubes  de  la  batterie  magnéto-éîeciro-teltarique ,  est 
bientôt  tellement  éloigné,  par  la  superposition  des  tours 
successifs  de  Ja  spirale,  qu'il  ne  ressent  presque  plus  l'ac- 
tion électro-motrice  du  corps  inducteur  ;  en  sorte  que  , 
après  avoir  employé  une  certaine  quantité  de  fil ,  le  reste 
augmente  Ja  résistance  au  mouvement  du  lluidc  électrique 
sans  accroître  sensiblement  la  force  du  courant  ;  tandis  que 
chaque  nouvelle  spire  ajontéo  à  rhélicc  de  cuivre  soumise 
à  l'action  directe  du  globe  terrestre  ne  se  trouve  point  su- 
jette ,  en  vertu  du  plus  grand  éloignement  de  l'ase  de  ro- 
tation ,  à  un  afl'aiblîssemcnt  delà  force  inductrice,  mais 
reçoit  toujours  la  même  quantité  d'action ,  si  elle  ne  gagne 
même  quelque  peu  par  les  observations  indiquées  tantôt  de 
M.  Antinori  et  deNobili. 

Onsaitque  la  décomposition  des  corps  rapportée  à  l'inten- 
sité delasecousseet  de  rétincelle  est,  dans  lamachinc  électro- 
magnétique de  Clarke ,  beaucoup  plus  faible  que  dans  la  pile 
de  Volta.  Celte  faiblesse  d'action  chimique  ne  nous  parait 
pas  provenir  uniquement  de  l' instantanéité  des  courants 
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d'induction  ,  ainsi  que  quelques  physiciens  semblent  l'ad- 
mettre ;  mais  elle  dériverait  en  grande  partie ,  d'après  notre 
opinion  ,  du  peu  de  longueur  que  Ton  est  forcé  de  donner 
au  fil  de  l'hélice  pour  ne  pas  trop  s'écarter  du  fer.  En  effet, 
de  même  que  la  tension  augmente  chez  l'électro-moteur 
voltaïque  avec  la  résistance  intérieure ^  et  par  suite  avec  le 
nombre  des  éléments  employés ,  ainsi  la  tension  du  courant 
d'induction  devrait  s'accroître  proportionnellement  au 
nombre  de  spires  qui ,  pour  une  force  inductrice  donnée  , 
constituent  les  véritables  éléments  de  cette  espèce  particu- 
lière d'électro-moteurs.  Or,  les  métaux  étant  d'excellents 
conducteurs  du  fluide  électrique  ,  la  petite  quantité  de  fil 
de  cuivre  que  l'on  place  autour  des  cylindres  de  fer  doux 
des  machines  électro-magnétiques  présente ,  jusque  dans  le 
cas  des  armatures  à  fil  fin,  très-peu  de  résistance  intérieure  j 
en  sorte  que  les  courants  excités  dans  ces  circuits  électriques 
ne  sauraient  acquérir  une  forte  tension,  ni,  par  conséquent, 
une  grande  aptitude  aux  actions  chimiques. 

Les  différences  dans  les  rapports  d'intensité  des  divers 
phénomènes  électriques  obtenus  par  MM.  Palmieri  et  Li- 
nari  au  moyen  du  magnétisme  terrestre ,  comparées  aux 
phénomènes  analogues  excités  par  l'action  des  aimants , 
fournissent  une  belle  preuve  à  l'appui  de  notre  manière  de 
voir.  Effectivement ,  les  actions  chimiques ,  dans  la  batterie 
magnéto-électro'tellurique j  sont,  par  rapport  aux  actions 
physiques ,  beaucoup  plus  intenses  que  dans  la  machine  de 
Clarke.  Pour  en  être  convaincu ,  il  suflSt  de  remarquer  que 
MM.  Linari  et  Palmieri  obtinrent  la  décomposition  de 
l'eau  bien  avant  d'avoir  observé  l'étincelle,  quoique  leur 
armature  se  composât  d'un  fil  d'une  certaine  grosseur. 
Or,  si  on  compare  l'étendue  du  fer  dans  les  deux  appareils, 
il  sera  aisé  d'en  déduire  que  la  longueur  du  fil  employé 
dans  la  batterie  de  MM.  Palmieri  et  Linari  surpasse  de 
beaucoup  la  longueur  du  fil  de  la  machine  de  Clarke.  Et 
cependant  la  première  quantité  est,  elle  aussi,  fort  limitée, 


à  cause  du  décroisse uicnl  rapide  que  subil  la  force  éleclro- 
tnagnétique  lorsque  ,  en  coniiDuam  la  superposition  des 
tours  de  spire,  ou  arrive  h  une  cerlaiuc  dislauce  du  cylindre 
de  fer  ;  ce  qui  oblige  à  ne  pas  multiplier  excessivement  le 
nombre  des  tours  pour  ne  pas  augmenter  inutilement  la 
résistance  aux  dépens  de  la  force. 

Mais  la  constance  de  l'action  inductrice  qui  agit  surchaque 
spire  dans  le  cas  de  l'hélice  de  cuivre  soumise,  sans  l'inter- 
vention du  fer,  à  l'intluence  clectro-magiiélique  du  globe, 
etparsuite  la  possibilité  d'augmenter  à  volonté,  avec  le 
nombre  de  tours .  la  longueur  du  Gl  et  rinlensité  de  la  force 
électro-motrice  ,  semblent  conduire  à  la  conséquence  que  , 
dans  ce  cas ,  la  tension  n'a  qu'une  limite  irès-reculée. 

Il  est  doue  fort  possible  qu'en  formant  l'hélice  avec  un  lil 
ayant  quelques  milliers  de  mètres  de  longueur,  on  obtienne 
des  courants  doués  d'une  tension  énorme  et  capables  de  dé- 
composer les  substances  qui  se  sont  maintenues  intactes  jus- 
qu'à ce  jour  sous  l'action  des  pins  puissants  électro -moteurs 
voltaïques. 

Nous  terminerons  donc  en  engageant  M.  Palmieri  à 
poursuivre  ses  recherches  et  à  vérifier  si  les  courants  déve- 
loppés par  le  magnétisme  du  globe  dans  les  circuits  dénués 
de  fer  peuvent  réellement  acquérir,  sous  certaines  condi- 
tions, une  force  capable  de  vaincre  les  affinités  les  plus  in- 
times des  corps ,  tâchant  ainsi  d'ajouter  au  mente  d'avoir 
le  premier  obtenu  la  secousse ,  l'étincelle  et  l'action  chi- 
mique des  courants  directs  d'induction  terrestre,  la  gloire 
qui  ne  manque  jamais  de  rejaillir  sur  l'auteur  d'une  décou- 
verte d'où  il  résulte  un  mouvement  important  dans  les 
sciences  physiques  ou  dans  leurs  applications  aux  usages  de 
la  vie. 


M,  OF.rstedt  a  fait  connailre  im  procédé  pour  obtenir  le 
s esqui chlorure  de  chrome  anhydre  Cr'CP,  correspondant 
au  sesquioxyde  Cr'0';ce  procédé  consisteà  faire  passer  un 
courant  de  chlore  sec  sur  un  mélange  de  sesquiosyde  vert  et 
de  charhon,  renfermé  et  chaude  au  rouge  dans  uq  tube  de 
porcelaine.  Le  s esqui  chlorure  ainsi  obtenu  a  une  couleur 
violette,  et  il  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'eau. 

Les  auteurs  des  meilleurs  Traités  de  chimie  disent  que  la 
liqueur  verte  que  l'on  obtient  en  dissolvant  de  l'hydrate  de 
sesquîosydedechrouiedausune  quantité  convenable  d'acide 
chlorhydrique,  couticut  le  même  s  esqui  chlorure  en  disso- 
lution. Ils  admettent  donc  qu'au  moment  où  la  combinai- 
son s'effectue,  l'oxygène  du  sesquioxyde  s'unit  à  l'hydro- 
gène de  l'acide  pour  former  de  l'eau ,  et  que  le  chlore  s'unit 
au  chrome  pour  constituer  le  sesqui chlorure  métallique  qui 
se  dissout. 

Je  m'occupe  depuis  longtemps  d'un  travail  sur  le  chrome. 
Ce  travail  est  encore  trop  incomplet  pour  pouvoir  être  pu- 
blié dans  son  ensemble ,  mais  il  va  en  paraître  un  extrait 
dans  le  Journal  de  Pharmacie,  sous  le  titre  à' Observations 
sur  le  sesquioocyde  de  chrome  et  ses  modifications  iso- 
mères. D'après  les  résultats  d'une  série  d'expériences  que 
je  rapporte  dans  cet  extrait ,  je  croîs  pouvoir  conclure  : 

i".  Que  le  sesquioxyde  de  chrome,  combiné  avec  les 
acides  sulfurique,  azotique  ou  chlorhydrique,  forme  des  sels 
appelés  neutres,  parce  que  i  équivalent  de  sesquioxyde  s'y 
trouve  combiné  à  3  équivalents  d'acide,  et  que,  dans  les  dis- 
solutions de  ces  sels ,  le  sesquioxyde  de  chrome  peut  exister 
sous  trois  modifications  isomères  différentes,  donnant  à  la 
dissolution  saline  une  couleur  verte,  ou  bleue  violette,  ou 
rouge  carmin  ; 


a".  Qu'outre  ces  trois  modîGcatîoas,  le  ses^ioxyde  de 
clirome  possède  la  propriété  d'eit  éprouver  une  autre,  qui 
change  sa  capacité  de  saturation;  modification  analogue  à 
celles  que  présente  l'acide  pliosplio  ri  que  :  sous  celle  nou- 
velle modification  il  forme  des  sels  dont  les  dissolutions  sont 
gcnéralemem  vertes,  et  dans  lesquels  i  équivalent  de  ses- 
quiosyde  de  chrome  est  combiné  seulement  à  2  équivalents 
de  l'un  des  trois  acides  nommés  plus  haut: 

3°.  Qu'en  combinant  i  équivalent  d'hydrate  de  sesquî- 
oxyde  de  chrome  avec  3  équivalents  d'acide  chlorhydrique, 
la  dissolution  verte  que  l'on  oblient  ne  contient  pas  un 
chlorure  métallique,  mais  un  chlorhydrate  de  sesqnioxyde 
à  3  équivalents  d'acide  Cr^O°,  3CIH,  correspondant  au 
sulfate  neutre  Cr*0',  3S0',  et  à  l'azotate  neutre  Cr'O', 
3AzO'; 

4".  Qu'en  évaporant  cette  dissolution  verte  de  chlorhy- 
drate de  chrome,  et  en  maintenant  le  résidu,  avec  certaines 
précautions,  à  une  cbaleiu-  d'environ  i5o  degrés  centi- 
grades, nécessaire  pour  opérer  son  entière  dessiccation,  le 
chlorhydrate  neutre  perd  un  équivalent  de  son  acide,  qui 
se  volatilise  '.  la  poudre  légère  grise-rosée  qu'on  oblient  ainsi 
(et  qui  est  entièrement  soluble  dans  l'eau,  en  donnant  une 
dissolution  verte)  n'est  pas  un  chlorure  de  chrome,  mais 
bien  un  chlorhydrate  de  sesqnioxyde ,  dans  lequel  i  équiva- 
lent de  sesqnioxyde  est  combiné  seulement  à  2  équivalents 
d'acide  chlorhydrique  Cr'O',  2CIH,  correspondant  aU 
sulfate  basitpie  soluble  Cr*0°,  2SO',  et  à  l'azotate  basique 
Cr'O',  aAzO»; 

5°.  Que  ce  chlorhydrate  sec,  en  poudre  légère  grise- 
rosée,  lorsqu'on  le  chauife  eu  vase  clos  à  une  chaleur  d'en- 
viron 3oo  degrés,  ou  un  peu  inférieure  au  rouge  naissant , 
se  convertit  en  sesqui chlorure  violet  insoluble  Cr'Cl', 
mais  seuleni  irtie;  l'autre  partie  du  sel  se  décom- 

pose en  se:  hrorae  vert  et  en  acide  chlorhy- 

drique qui 


(49) 

6**.  Ce  qui  prouve  surtout  que  cette  poudre  grise-rosée 
n'est  pas  un  chlorure  métallique,  c'est  que,  si ,  au  lieu  de  la 
chauffer  jusqu'au  rouge,  on  ne  la  soumet,  en  vases  clos, 
qu'à  une  chaleur  bien  ménagée  et  un  peu  inférieure  à  celle 
qui  est  nécessaire  pour  la  convertir  partiellement  en  sesqui- 
chlorure  violet  insoluble  Cr*CP,  elle  se  décompose  presque 
totalement  en  sesquioxyde  vert  et  en  gaz  acide  chlorhy- 
drique  5  il  ne  se  forme  qu'une  très-petite  quantité  de  sesqui- 
chlorure  (i). 

M.  Peligot ,  dans  ses  intéressantes  recherches  sur  le 
chrome  (^Annales  de  Chimie  et  de  Physique  y  3®  série, 
tome  Xn,  page  5^8),  a  trouvé  que,  lorsqu'on  fait  passer 
dans  un  tube  de  verre  chauffé  au  rouge  naissant  un  courant 
de  gaz  hydrogène  bien  pur  et  sec  sur  le  sesquichlorure  de 
chrome  violet  insoluble  Cr'CP,  on  le  transforme  en  proto- 
chlorure CrCl ,  qui  est  blanc ,  et  qui  se  dissout  dans  l'eau 
avec  dégagement  de  chaleur,  en  donnant  une  dissolution 
bleue. 

Si  ce  protochlorure  ne  peut  exister  en  dissolution  dans 
l'eau  qu'à  l'état  de  chlorhydrate,  ainsi  que  cela  a  lieu  pour 


(1)  M.  Chevreul  a  émis  il  y  a  longlemps,  sur  la  nature  de  ce  sel,  une 
opinion  conforme  à  celle  que  je  me  suis  formée,  diaprés  les  résultats  de 
mes  expériences.  En  efifot,  on  lit  dans  le  Dictionnaire  des  Sciences  naturelles, 
tome  XXll,  à  Particle  Hydrocblorate  de  chrome,  dont  je  n^ai  eu  connais- 
sance que  depuis  peu  de  jours  :  «  L^oxyde  de  chrome,  préparé  par  la  Toie 
»  humide,  se  dissout  très-bien  dans  Pacide  chlorhydrique ;  il  le  colore  en 
»  vert.  Cette  couleur,  qui  est  celle  des  sels  à  base  d^oxyde  de  chrome,  nous 
»  parait  démontrer  Texistencc  de  lliydrochlora  te  de  chrome.  Lorsqu'on  fait 
)}  éTaporer  la  dissolution  de  ce  sel,  on  obtient  un  résidu  lilas  qui,  étant 
M  exposé  à  une  chaleur  rouge ,  se  réduit  en  oxyde  vert  et  en  gaz  chlorhy- 
))  drique.  Ce  résultat  prouve  que  le  résidu  lilas  est  ou  un  chlorure  hydraté, 
M  ou  bien  de  Thydrochlorate  anhydre.  Au  mot  chlorure,  nous  avons  dit 
»  qu^il  nous  paraissait  être  un  chlorure  hydraté,  parce  que  sa  couleur  est 
n  toute  différente  de  colle  de  Thydrochlorate.  Cependant  nous  avouerons 
»  ici  que  cela  n'est  pas  une  preuve ,  puisque  le  sulfate  de  cuivre  anhydre 
»  est  incolore,  tandis  que  le  sulfate  hydraté  est  bleu.  Or,  dans  ces  deux  sels, 
})  la  base  est  certainement  la  même,  lors  même  qu'on  admettrait  que  dans 
»  le  sulfate  bleu  la  base  est  à  l'état  d'hydrate.  » 
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(5o  ) 
le  sesquiftlorure,  il  doit,  en  sp  dissolvant,  se  comliiner  ans 
éléments  de  i  équivalent  d'eau,  dont  l'oxygène  se  porte  si 
le  métal  el  liiydi-ogèae  sur  le  chlore ,  et  se  Iranstbrmer  en 
un  chlorhydrate  de  protoxyde  de  clirome  dont  la  formule 
serait  CrO,  CIH. 

La  dissolution  bleue  du  prolochlorure  de  chrome  absorbe 
très-rapidement  l'oxygène  atmosphérique  et  devient  verte. 
M.  Peligot  a  trouvé  qu'un  double  équivalent  de  ce  chlo- 
rure dissous  absorbe  i  équivalent  d'oxygène  et  se  trans- 
forme en  un  composé  qu'il  représente  par  la  formule 
Cr'Cl'O. 

Si  l'on  admet  que  le  prolochlorure  se  transforme  en 
chlorhydrate  d'oxyde  par  sa  dissolution  dans  l'eau,  et  si 
l'on  ajoute  à  un  double  équivalent  de  ce  sel  l'équivalent 
d'oxygène  que  sa  dissolution  bleue  absorbe  en  devenant 
verte,  on  a 

aCr  Ci-l-  aHO  -(-  (1  =  Cr'O',  aCIH, 

c'est-à-dire  que  le  sel  produit  dans  la  dissolution  bleue  qui 
est  devenue  verte  par  cette  absorption  d'oxygène  est  un 
chlorhydrate  de  sesquioxyde  de  chrome  a  2  équivalents 
d'acide;  sel  dont  j'ai  constaté  l'existence  dans  mon  travail 
sur  le  chrome. 

M.  Peligot  a  trouvé  que  la  dissolution  bleue  du  proto- 
chlorure de  chrome  possède  une  propriété  extrêmement  re- 
marquable, savoir,  celle  de  rendre  soluble  dans  l'eau  le  ses- 
quicblorure  violet  Cr'CP,  qui ,  par  lui-même,  y  est  tout  à 
fait  insoluble,  et  qui  est  même  inattaquable  par  les  acides 
les  plus  puissants.  La  dissolution  de  ce  sesquichlorure  obte- 
nue par  ce  moyen  est  verte.  Comme  une  très-petite  quan- 
tité de  protochlorurc  sufBt  pour  rendre  soluble  une  quantité 
très-grande  de  sesquichlorure,  cet  habile  chimiste  pense 
H  qu'il  s'agit  1"  ""'idemment,  non  pas  d'un  simple  phéno- 
»  mène  chi.  d'un  de  ces  phénomènes  de  con- 

»  tact  que  lehors  des  lois  de  l'affinité,  la 


»  préseuce  de  certains  corps ,  phénomènes  plus  ou  moins 
»  analogues  à  ceux  que  présente  l'hisLoîresi  instructive  de 
H  l'eau  oxygénée  ;  avec  cette  dilTérence,  toutefois,  que  le  ré~ 
1)  sultat  d'action  de  ce  dernier  corps  est  presque  toujours 
»  une  décomposition,  tandis  qu'il  s'agit  ici  d'un  chan- 
»  gemeoi  moléculaire,  qui  détermine  ou  qui  accompagne 
Il  la  combinaison  de  l'eau  avec  le  sesqui chlorure  de 
»   chrome ,  etc.   >' 

Voyons  cepcndaut  s'il  ne  serait  pas  possible  d'expliquer 
d'une  autre  manière  le  curieux  phénomène  observé  par 
M.  Peligot,  et  de  l'altribuer  ii  une  réaction  purement  chi- 
mique, 

JVous  avons  vu  que  la  dissolution  bleue  du  protochlorure 
absorbe  rapidement  l'oxygène,  devient  verte,  et  se  change, 
d'après  M.  Peligot,  enCr'Cl'O,  et,  selon  moi,  très-pro- 
bablement, ainsi  qiie  je  l'ai  dit  plus  haut,  en  cLlorbydraie 
de  sesquioxyde  de  chrome  à  2  équivalents  d'acide  Cr'O', 
2CIH. 

La  même  dissolution  bleue  du  protochlorure  verdit  im- 
médiatement au  contact  du  chlore  qu'elle  absorbe  ;  elle  fait 
naître  un  précipité  de  caloniel  dans  une  dissolution  de  su- 
blimé corrosif  :  eUe  a  donc  aussi  une  très-grande  tendance 
à  se  combiner  au  chlore.  En  admettaul  qu'un  double  équi- 
valent de  ce  protochlorure  aCrCl  absorbe  i  équivalent  de 
chlore  (de  même  qu'il  absorbe  i  équivalent  d'osygèue), 
il  se  trouvera  transformé  en  sesqui  chlorure  Cr'CP  ;  mais  ce 
sesqui  chlorure,  ne  pouvant  exister  en  dissolution  qu'à  l'état 
de  chlorhydrate,  s'assimile,  au  moment  de  sa  formation, 
3  équivalents  d'eau,  dont  l'oxygène  se  porte  sur  le  métal , 
et  l'hydrogène  sur  le  chlore ,  pour  former  un  chlorhydrate 
de  sesquioxyde  de  chrome  à  3  équivalents  d'acide,  ainsi  que 
cela  résulte  de  l'équation  s 


chlorure  possède  surtout  une  grandt;  tendance  k  former  on 
composé  plus  stable;  à  cet  effet,  a  équivalents  de  prolo- 
clilorure  se  réunissent  soit,  i"  pour  absorber  i  équivalent 
d'oxygène,  décomposer  en  même  temps  a  équivalents  d'eau , 
et  donner  naissance  h  i  équivalent  de  sesqui  oxyde  de  chrome 
et  à  2  équivalents  d'acide  chlorhydrique,  qui  se  combinent 
et  forment  la  combinaison  saline  tiès-stable  Cr'O',  2CIH  ; 
■2"  pour  absorber  i  équivalent  de  clilore,  décomposer  en 
iiiùme  temps  3  équivalents  d'eau ,  et  donner  ainsi  naissance 
à  I  équivalent  de  sesqulcMorure  de  clirome  et  à  3  équiva- 
lents d'acide  ehlorhydrique ,  qui  se  combinent  et  forment 
le  sel  très-slable  Ci'0\  3C1  H. 

D'après  mes  expériences ,  le  s esqui chlorure  de  chrome  ne 
peut  pas  exister  en  dissolution  dans  l'eau  à  l'état  de  chlo- 
rure métallique,  il  y  est  toujours  à  l'état  de  chlorhydrate  de 
sesquioxyde,  et  je  crois  qu'il  en  est  de  mêmedu  sesquichlo- 
l'ure  d'aluminium,  du  sesquichlorure  de  fer,  et  peut-être 
de  tous  les  autres  scsqui  cl  dorures  métalliques;  mais  je  n'ai 
pas  les  mêmes  raisons  pour  admettre  que  le  protochlorure 
de  chrome  décompose  immédiatement  l'eau  en  s'y  dissol- 
vant, pour  se  transformer  eu  chlorhydrate  de  protoxyde.  D 
est  très-possible  que  ce  protochlorure  reste  dans  sa  solution 
aqueuse  à  l'état  de  chlorure  métallique,  et  que  ce  n'est  que 
lorsqu'un  double  équivalent  de  ce  corps  trouve  à  se  combi- 
ner, soit  avec  I  équivalentd'oxygène,  soitavec  i  équivalent 
Je  chlore,  qu'il  s'assimile,  dans  le  premier  cas,  les  éléments 
de  a  équivalents  d'eau  ;  dans  le  second  cas,  les  éléments  de 
3  équivalents  d'eau ,  dont  il  a  besoin  pour  se  transformer 
en  chlorhydrate  de  sesquioxyde,  à  2  ou  à  3  équivalents 
d'acide. 

M.  Peligot,  au  contraire  ,  regarde  la  liqueur  verte  qu'on 
obtient  par  la  réaction  du  protochlornre  sur  le  sesquichlo- 
rure de  ch  (oules  les  liqueurs  contenant  ce  dernier 
sel,  comn  dissolutions  de  ce  sesquichloi 
resté  à  l'é 


supposer  qm 
le  protochlor 
lorsque  cette 
port  de  i  équi' 
n  a  pu  donuei 
observé,  qu'ei 


rcactioa  chimique  puisse  avoir  lieu  cutie 
et  le  s esqui chlorure  d'un  même  mêlai , 
urait  pour  résultat  que  le  irans- 
licntde  chlore  de  l'un  à  l'autre,  M.  Peligot 
une  explication  du  fait  curieux  qu'il  avait 
l'attribuant  à  un  de  ces  phénomènes  de 
contact  qui  sont  encore  inexplicables  dans  l'état  actuel  de 
la  science. 

Le  sesquichlorurc  de  chrome  est  tout  à  fait  insoluble 
dans  l'eau,  ses  éléments  forment,  eu  apparence,  une  com- 
binaison d'un  équilibre  très-stable,  mais  celte  stabilité  n'est 
qu'apparente  et  paraît  provenir  uniquement  de  sa  forte 
cohésion;  car,  si,  par  une  cause  quelconque,  cette  cohésion 
était  détrui  te ,  ses  éléments,  en  présence  de  l'eau ,  la  décom- 
poseraient immédiatement  et  se  grouperaient  autrement 
pour  former  une  nouvelle  combinaison.  Or,  si  l'on  consi- 
dère que  la  dissolution  du  protochlorure  de  chrome  a  une 
grande  tendance  à  se  combiner  au  chlore,  non  pas  pour 
donner  naissance  à  un  sesquichlorurc,  mais  à  uu  sel  d'une 
composition  toute  différente,  ne  pourrait-on  pas  admettre 
que,  dans  la  curieuse  réaction  du  protoclilorure  sur  le  ses- 
quichlorurc de  chrome,  les  affinités  complexes  qui  agissent 
tendent  à  dissocier  les  éléments  du  sesquichlorurc  insoluble, 
et  à  eifectuer  le  transport  de  i  équivalent  de  chlore  de  l'un 
des  groupes  moléculaires  à  l'autre?  Voici  ce  qui,  selon  ma 
manière  de  voir,  se  passerait  dans  cette  réaction  : 

Un  double  équivalent  de  protochlorure  aCrCl,  eu  réa- 
gissant sur  I  équivalent  de  sesquichlorurc  Insoluble  Cr'Cl', 
le  désagrège  eu  lui  enlevant  i  équivalent  de  chlore  Cl,  et 
décomposant  en  même  temps  3  équivalents  d'eau  3H0. 
pour  s'en  assimiler  les  éléments  et  se  transformer  eu  i  équi- 
valent de  chlorhydrate  de  sesquioxyde  de  chrome  à  3  équi- 
valents d'acide  Cr'O',  3C1H.  L'équivalent  de  sesquichlo- 
rurc insoluble  Cr'CP,  dont  les  éléments  ont  été  dissociés 
par  la  perle  de  i  équivalent  de  chlore ,  se  trouve  change  en 


un  double  équîvaleiit  de  prolochlorure  Cr'CP,  ouaCrCl, 
qui  se  dissout  et  réagit  immédiatement  à  son  tour,  de  la 
même  manière ,  sur  un  autre  étiuivalent  de  s esqui chlorure 
insoluble;  el  ainsi  de  suite. 

On  conçoit  »jue,  sous  l'influence  de  l'eau  qui  intervient 
activement  par  ses  éléments  dans  la  réaction,  un  seul  double 
équivalent  de  pi'otoclilorure  soit  suflîsant  pour  transformer 
ainsi  une  quantité  quelconque  d  équivalents  de  sesquicblo- 
mre  violet  insoluble  en  chlorhydrate  de  sesquioxjde  de 
chrome  à  3  équivalents  d'acide,  et  qu'après  que  cette  trans- 
formation s'est  effectuée,  l'eau  couiient  eu  dissolution  ce 
dernier  sel ,  et  de  plus  encore ,  un  double  équivalent  de 
protochlorure ,  comme  avant  la  réaction. 

Pour  que  celle  réaction  ait  lieu,  il  faut  éviter  avec  soin 
le  contact  de  l'oxygène  (ainsi  que  le  recommande  M.  Peli- 
got)  ;  car  la  dissolution  bleue  du  protochlorure  l'absorbe- 
rait, et  se  changerait  en  chlorhydrate  vert  de  sesquiosyde 
de  chrome  à  2  équivalents  d'acide,  qui  n'a  aucune  action 
sur  le  sesqui chlorure  violet  insoluble. 

En  résumé,  voici  comment  j'interprète  la  réaction  si  cu- 
rieuse observée  par  M.  Peligot  ; 

Les  2  équivalents  de  chrome  du  prolochlorure  s'unissent 
pour  former,  avec  les  15  équivalents  d'oxygène  provenant 
de  la  décomposition  de  l'eau,  i  équivalent  de  sesquioxyde 
de  chrome.  Les  3  équivalents  d'hydrogène  de  l'eau  décom- 
posée se  combinent  aux  a  équivalents  de  chlore  du  proto- 
chlorure  et  à  l'équivalent  de  chlore  que  perd  le  sesquichlo- 
rure ,  pour  former  3  équivalents  d'acide  chlorhydrique  ;  ce 
dernier,  combiné  au  sesquioxyde  de  chrome,  forme  le 
chlorhydrate  Cr'0%  3CIH.  Par  la  dislocation  des  éléments 
du  sesquichlorure ,  les  2  équivalents  de  chrome  se  séparent 
el  s'unissent  chacun  à  l'un  des  2  équivalents  de  chlore  res- 
tants, pour  '  'uivalenls  de  protochlorure  qui  se 
dissout. 

H  semble  définîlivp.  i  équivalent  d'hy- 
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(Irogènt!  pi'oveiiaal  ilu  la  décomposition  de  l'tau ,  décompo- 
sitiou  provoquée  par  les  affinités  complexes  qui  agissent; 
il  semblerait,  dis-je,qiie  c'est  i  équivalent  d'hjdrogène  qui 
rompt  l'équilibre  des  éléments  du  sesquî chlorure ,  en  lui 
enlevant  i  équivalent  de  clilore.  Ainsi,  ou  pourrait  cou- 
dure  de  là  que,  dans  cette  réaction,  Vhyt/rogène  à  l'état 
naissant  exerce  sur  le  sesquichlofure ,  à  la  température 
ordinaire,  une  action  aualogue  à  celle  que  le  gaz  hydro- 
gène exerce  sur  le  même  corps  à  une  température  voisine  du 
rouge  naissant. 

ÉTUDE 

Dr  qnelqnes-nns  Jrs  pbéBOiBfUfs  qui  se  prndnlsenl  dans  la  cnipellation  iti 
iWii^tï  d' argent  el  d'or; 

Pab  m.  a.  LEVOL. 


Ij'art  de  l'cssayenr  n'a  guère  été  étudié  jusqu'à  présent 
que  sous  le  rapport  purement  technique,  et  les  pliénoniènes 
si  curieux  que  l'on  j  observe  à  chaque  instant  manquent, 
en  général,  d'explications  satisfaisantes.  Occupé  journelle- 
ment, depuis  plus  de  vingt  années  ,  de  cet  art  intéressant, 
j'ai  pu  me  convaincre  de  tout  ce  que  laissent  à  désirer  les 
hypothèses  émises  pour  expliquer  un  certain  nombre  de  ces 
phénomènes;  j'en  ai  cherché  de  nouvelles  qui  me  parussent 
plus  en  harmonie  avec  les  faits ,  el  je  me  pi-opose  ici ,  en  les 
faisant  connaître,  de  prouver,  d'après  ces  mêmes  faits,  l'in- 
suffisance de  la  plupart  des  théories  qui  ont  été  successive- 
ment proposées  pour  les  interpréter. 

De  Vélat  d'oxydation  où  se  trouvent  le  plomb  et  le  cuivre 
liant  les  coupelles  usées. 

Les  auteurs  qui  ont  écrit  siu'  la  coupellation  n'ont  nen 
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indiqué  sur  ce  point.  A  l'égard  du  plomb,  son  imbibilion 
dans  l'inlérieur  des  coupelles  à  une  haute  tu  m  pé  rature ,  la 
coloration  jaune  qu'il  leur  communique  et  l'ensemble  des 
conditions  de  stabilité  des  oxydes  de  plomb,  tout  cela  in- 
dique suflîsammeiit  que  ce  métal  n'y  peut  exister  qu  à  l'état 
de  protoxjde;  mais  quant  au  cuivre,  un  examen  aussi  su- 
perficiel ne  saurait  décider  la  question.  A  la  vérité,  les 
coupelles  imprégnées  d'oxyde  de  plomb  et  de  cuivre  pré- 
sentent ,  après  le  refroidissement ,  une  coloration  vert  foncé, 
aux  limites  de  laquelle  on  remarque  presque  toujours  quel- 
ques traces  rougeàtres  décelant  la  présence  du  cuivre  prot- 
oxydé;  et  celte  indication  se  trouve  encore  forliiïéc  par  les 
expériences  de  M.  Berthier,  desquelles  il  résulte  que  le 
cuivre  et  son  bioxyde  sont  convertis  en  ^rotoxydc  par  la 
litharge  fondue.  Cependant  j'ai  cru  devoir  faire  quelques 
expériences  pour  mettre  le  fait  hors  de  doute  relativement 
aux  coupelles  usées  :  dans  ce  but ,  j'avais  d'abord  fait  réa- 
gir sur  elles  l'acide  nitrique  concentré;  des  vapeurs  ruti- 
lantes se  manifestèrent  bientôt,  et  cet  indice  me  paraissait 
concluant;  mais,  ayant  reconnu  qu'il  se  dégageait  égale- 
ment du  chlore,  m&me  des  coupelles  imprégnées  d'oxyde  de 
plomb  seulement,  je  dus  renoncer  à  ce  moyen,  qui  est  fau- 
tif par  la  présence  des  chlorures  dans  la  matière  des  cou- 
pelles, et  j'eus  recours  h  des  expériences  directes  pour  ré- 
soudre la  question. 

Je  plaçai,  pour  cela,  deux  coupelles  neuves  dans  deux 
petits  creusets  de  terre  ronds,  qui  servent  à  recuire  les  essais 
d'or,  de  grandeur  telle,  qu'ils  laissaient  excéder  les  bords 
des  coupelles  de  quelques  millimètres  seulement  ;  le  tout  fut 
chauffé  dans  une  moufle  assez  longtemps  et  assez  fort  pour 
amener  la  décomposition  du  carbonate  de  chaux  que  ces 
coupelles  pouvaient  renfermer,  puis  pesé  exactement  et 
reporté  à  la  lu'elles  en  eurent  reprisla  tempé- 

rature, je  n  '^s  deux  coupelles  g  grammes  de 
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première,  j'îniroduisis  amant  de  plomb,  -t-o8'',5  de  c 


i  l'absorption  compièl 


de  ( 


ux,  je  trouvai  le 
poids  primitif  du  premier  système  augmenté  de  oS'',64o, 
c'est-à-dire  à  o^^oàS  près  de  la  quantité  d'oxygène  que  le 
plomb  avaitdù  absorber  pour  formerduprotosyde(oS', 695). 
Cette  quantité  de  oE^oSS  représenunt  le  plomb  volatilisé 
dans  les  circonstances  de  l'opération,  et  converti  en  prol- 
OKyde,  je  dus  l'ajouter  à  l'excès  de  poids  obtenu  dans  la 
coupellation  avec  le  cuivre,  lequel  était  de  o^'",73o  =  en 
tout  o5',j85;  i!  reste  donc,  toute  correction  faite,  oH'^,090 
pour  poids  de  l'oxygène  fixé  sur  le  cuivre. 

Une  seconde  expérience,  faite  Je  la  inème  manière,  donna 
les  résultats  suivants  :  oxyde  de  plomb  volatilisé  ^  oE'',o7o  ; 
oxygène  fixé  sur  le  cuivre ,  en  tenaat  compte  de  cette  cor- 
rection, =:  0S'',110. 

Or,  le  demi-gramme  de  cuivre  aurait  dû  absorber  o5',i2G 
d'oxygène  pour  former  CuO  ou  o6'',o63  pourCu'O,  d'après 
la  théorie,  cl,  bien  qne  ce  genre  d'expérimentation  ne 
comporte  point  uu  haut  degré  de  précision  ,  je  crois  néan- 
moins que  ces  expériences  suffisent,  appuyées  des  autres 
indices,  pour  conclure  que,  dans  la  coupelle  usée,  le  cuivre 
n'est  point  complètement  saturé  d'oxygène,  et  qu'il  peut 
couséqucmment  en  réabsorber  sous  certaines  ïnilueuces 
extérieures.  Ce  fait  va  me  servir  pour  une  nouvelle  expli- 
cation que  je  proposerai ,  du  phénomène  connu  des  es- 
sayeurs sous  le  nom  tVéclair;  mais  auparavant  j'ajouterai 
encore  quelques  considérations  à  l'appui  de  la  question 
présente. 

Pour  que  des  oxydes  métalliques  puissent  pénétrer  dans 
l'intérieur  des  coupelles,  il  faut  incontestablement  qu'ils 
soient  liquéfiés;  nous  ne  voyons  pas,  en  elTet ,  que  des 
oxydes  infusibles,  comme  ceux  d'élain,  de  ziuc,  de  nic- 
kel, etc.,  les  pénètrent  jamais,  tandis  que  les  oxydes]  fusi- 
bles du  plomb  et  du  bismuth  s'y  insinuent,  au  contraire, 
izès-facilemenl ;  or,  puisqu'il  en  est  de  même  du  cuivre 
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oxydé  sous  leur  influence,  à  l'exclusion  des  oxydes  infusï- 
bltîs  que  je  viens  de  nommer,  il  faut  qu'alors  il  devienne 
fluide;  mais  le  protosjde  de  cuivre,  ei  encore  certaines 
combinaisons  qu'il  paraît  former  avec  le  deutosyde  du 
même  métal,  el  où  il  entre  pour  une  forte  proportion, 
sont  seuls  fusibles,  le  deutoxyde  pur  ne  l'est  nullement  ;  la 
surosydalion  du  cuivre  protoxydé  doit  donc  être  consécu- 
tive à  son  absorption  dans  la  coupelle.  Les  expériences  de 
M.  Berthier,  citées  plus  haut,  prouveraient  d'ailleurs  qu'il 
ne  peut  en  ôtre  autrement. 

Du  phénomène  de  l'éclair. 

On  appelle  fulgurniion  ,  coruscation ,  mais  le  plus  habi- 
tuellement éclair,  à  cause  de  son  instanlanéilé  el  de  l'éclat 
qui  raccompagne,  un  phénomène  qui  a  presque  toujours 
lieu  au  terme  des  coupellations.  Les  auteurs  qui  ont  décrit 
l'aride  l'essayer  nltrîbuent  ce  phénomène  à  l'introduction 
dans  la  coupelle  des  dernières  portions  d'oxydes  fondus, 
mais  il  est  facile  de  voir  que  cette  explication  n'est  nulle- 
ment rationnelle;  car  on  ne  comprend  pas  comment  l'éli- 
mination de  ces  oxydes,  qui  a  lieu  pendant  le  cours  entier 
de  la  coupellation ,  pourrait  produire  à  son  terme,  au  mo- 
ment même  où  toute  action  chimique  semble  cesser,  un 
dégagement  de  chaleur  et  de  lumière;  de  plus,  il  est  d'ob- 
servation que  le  phénomène  cesse  d'avoir  lieu  dans  Tessai 
des  matières  où  le  cuivre  est  très-pen  abondant. 

Une  autre  hypothèse  plus  spécieuse,  mais  que  je  ne  croîs 
pas  plus  solide,  a  encore  été  proposée  pour  expliquer  l'éclair; 
celle-ci  consiste  à  l'attribuer  au  dégagement  de  chaleui' 
produit  au  moment  où  la  matière  de  l'essai  change  d'état, 
c'est-à-dire  lorsqu'elle  passe  de  l'état  liquide  à  l'état  solide. 
EHectivemf  ''  solidification  du  bouton  coïncide  d'ordi- 
naire avei  'C  de  l'éclair;  mais,  outre  que  cela 
n'arrive  p  oeut  encore  objecter  à  cette  in- 
terprelatit  ns  de  le  faire  k  l'occasion  de  la 


i 
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première  hypothèse,  que,  lorsqu'il  s'agît  de  matières  irès- 
élevées  en  titre,  le  phénomène  cesse  complélemeut  d'avoir 
lieu.  J'ajouterai  que  l'on  ne  remarque  point  que  les  métaux 
purs  fondus  seuls  sur  des  coupelles  neuves  le  produîseul, 
en  aucune  manière ,  au  moment  oii  ils  se  solidifient. 

Pour  expliquer,  d'après  mes  vues,  le  phénomène  en 
question,  j'avais  d'abord  besoin  d'indiquer,  comme  je  l'ai 
fait  précédemment,  l'état  du  cuivre  dans  les  coupelles, 
mais  je  dois  aussi  rappeler  la  propriété  si  remarquable  que 
possède  l'argent  fondu,  d'absoiber  une  notable  quantité 
d'oxygène ,  qu'il  abandonne  brusquement  au  moment  où  il 
se  solidifie.  Ces  deux  faits  admis,  voici  comment  j'explique 
le  phénomène  de  l'éclair. 

L'argent,  en  passant  à  l'état  solide,  abandonne  de  l'oxy- 
gène que  l'oxyde  cuivreux  de  la  portion  de  coupelle  sur 
laquelle  il  repose  tend  à  absorber  ;  cet  oxygène  se  portera 
donc,  en  vertu  de  celte  affinité,  du  bouton  d'essai  sur  une 
partie  du  protoxyde  de  cuivre  contenu  dans  la  coupelle, 
qu'il  fera  passer  au  maximum;  mais  l'échange  n'aura  pas 
lieu  sans  que  cet  oxygène  éprouve  u»  changement  d'état, 
puisqu'il  abandonne  un  liquide  où  il  se  trouvait  assez  peu 
condensé  pourse  fixer  dansun  corps  solide;  delà,  selon  mot, 
sans  parler  de  l'action  chimique,  le  dégagement  de  chaleur 
et, par  suite,  la  cause  delà  lumière  qui  produit  le. phéno- 
mène ;  dès  lors,  on  s'explique  parfaitement  bien  pourquoi 
l'essai  des  métaux  fins  n'y  donne  jamais  lieu,  c'est  que  l'oxy- 
gène absorbé,  ne  trouvant  plus  d'écoulement  dans  l'inté- 
rieur de  la  coupelle ,  se  dégage  alors  sous  forme  gaz,euse 
dans  l'atmosphère;  et,  dans  ce  cas,  loin  d'abandonner  de 
la  chaleur,  il  en  absorbe  au  contraire,  par  suite  du  chan- 
gement de  tension.  Le  phénomène  du  rochage ,  dont  je 
m'occuperai  plus  loin,  vient  encore  fortifier  cette  manière 
de  voir,  en  ce  qu'il  est  infiniment  plus  fréquent  dans  la  cou- 
pellation  des  métaux  purs  qu'en  présence  du  cuivre.  On 
peut  aussi  remarquer,  à  l'appui  de  cette  nouvelle  hypothèse, 


que  les  coupelles  cjui  oui  servi  à  passer  des  essais  d'argent 
ou  d'or  cuivreux  oITrent  constammeDt  une  taclie  do  couleur 
noire  de  biosyde  de  cuivre  dans  la  partie  de  leur  Lassin, 
correspondante  au-dessous  du  boulon  d'essai.  Celte  tache, 
dont  la  teinte  contraste  d'une  manière  frappante  avec  celle 
des  parties  environnantes  également  pénétrées  d'oxydes 
fondus,  est  toujours  d'auUnt  moins  sensible  que  l'alliage 
coupelle  était  moins  cuivreux,  et  se  fait  invariablement 
remarquer  à  l'endroit  même  où  le  bouton  s'est  solidifié^  on 
peut,  par  exemple,  promener,  au  moment  de  Vt'ris,  l'essai 
d'un  alliage  d'argent  ou  d'or  cuivreux  sur  toutes  les  parties 
de  la  coupelle  déjà  pénétrées  d'oxyde  sans  qu'il  y  laisse  du 
traces ,  tandis  qu'il  restera  toujoni's  une  taclie  noire  dans  la 
partie  où  il  se  sera  fixé.  La  coupelle  toutefois  ne  soutire  pas 
si  complètement  et  si  rapidement  l'oxygène  de  toutes  les 
parties  des  boutons  d'essai  qu'il  n'y  en  puisse  rester,  puis- 
que même  les  essais  d'argent  cuivreux  sont,  à  la  rigueur, 
susceptibles  de  i-oeher  ;  mais,  je  le  répèle,  et  c'est  là  un  fait 
bien  connu  dans  l'art  de  1' 


ingnlièrement  li 
Du  phéi 


essayeur . 


l'absence  du  cui 


chances  du  rochage. 
du  rochage. 

Les  essayeurs  disent  qu'un  bouton  d'essai  roche,  végète 
ovl.  s'écarte,  lorsque,  sa  surface  extérieure  étant  déjà  solidi* 
fiée,  quelques  parties  centrales,  encore  liquides,  viennent 
à  la  rompre  tumultueusement  pour  se  frayer  un  passage  au 
dehors. 

Ou  a  proposé  plusieurs  hypothèses  pour  expliquer  ce 
phénomèue  ;  la  plus  ancienne  l'attribuait  à  une  cause  toute 
physique,  consistant  dans  la  contraction  produite  par  les 
parties  extérieures  du  métal ,  à  l'instant  où  elles  se  solidifient 
sur  les  parties  centrales  encore  liquides,  d'où  devait  résul- 
ter, disait-on  ,  l'éjection  d'une  partie  de  ces  dernières. 
Celle  hypothèse,  qui  est  assez  rationnelle,  pouvait  sulfire 
lorsque  l'on   n'en  connaissait  pas  de  meilleure;  mais  on 
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l'abandonna  anssitùl  qu'on  eut  découvert  la  singiiliùre  pro- 
priété que  possède  l'argent  pur,  fondu  au  contact  de  l'air,  de 
lui  emprunter  de  l'osygène ,  qu'un  changement  d'état  ne 
lui  permet  plus  de  conserver;  le  dégagement  de  gaz  brus- 
que et  assez  considérable  qui  seproduîtdansce  cas  (vingt- 
deux  fois,  au  moins,  le  volume  du  métal,  d'après  M.  Gay- 
Lussac),  explique,  en  efl'et ,  parfaitement  le  phénomène. 
Cette  nouvelle  tliéorîe  paraissait  adoptée  par  la  généralité 
des  chimistes,  lorsque,  sans  combattre,  du  reste,  en  aucune 
manière,  les  hypothèses  successivement  admises  pour  Tex- 
plicatiou  du  rochage,  on  a  cru  devoir  en  proposer  une  nou- 
velle. Suivant  l'auteur,  l'argent  à  l'état  solide  serait  moins 
dense  qu'il  ne  l'est  à  l'état  liquide  ;  et  dès  lors,  si  je  l'ai  bien 
compris,  dans  lo  phénomène  du  rochage,  les  surfaces  exté- 
rieures solidiGées  du  bouton  céderaient  à  l'eilbri  expansif 
des  parties  centrales  encore  liquides,  déplacées  en  raison 
directe  de  l'augmentation  de  volume  qu'éprouvent,  an 
moment  où  elles  se  solidifient,  les  parties  adjacentes-,  il  ar- 
riverait donc  ici  pour  l'argent  exacteraeul  ce  qui  se  pro- 
duit pendant  le  changement  d'état  du  bismuth  et  de  quel- 
ques autres  substances,  dont  le  volume  augmente  effective- 
menl  lorsqu'ils  passent  de  l'état  liquide  à  l'état  solide  ;  maïs, 
outre  que  l'argent  pur  coulé  en  lingot  offre  plutôt  des  par- 
ties rentrantes  que  des  indices  de  dilatation,  comme  le 
bismuth,  quelque  illusion  n'aurait-elle  pas  trompé  l'obser- 
vateur lorsqu'il  a  vu  l'argent  solide  tlotler  à  la  surface  d'un 
bain  d'argent  eu  fusion  ?  Quant  à  moi ,  il  m'est  arrivé  très- 
fréquemment  de  fondre  de  l'argent  pur,  et  jamais  je  n'ai 
observé  un  pareil  phénomène,  qui,  assurément,  n'aurait 
pas  manqué  de  me  frapper;  mais  il  m'est,  au  contraire, 
quelquefois  arrivé,  trompé  que  j'étais  par  l'aspect  de  la 
surface  d'un  bain  d'argent  paraissant  en  pleine  fusion,  et 
voulant  alors  le  couler  en  lingot  sans  le  surchaufl'er,  pour 
éviter,  autant  que  possible,  l'absorption  de  l'oxygène,  de 
trouver  au  fond  du  creuset  une  partie  notable  de  la  matière 


(62) 

encore  sous  forme  solide.  En  résumé ,  Texplication  du  ro- 
chage,  sous  l'influence  de  l'oxygène,  me  paraît  être  la  plus 
rationnelle ,  la  seule  qui  doive  être  admise  aujourd'hui ,  et 
n'ayant  rien  à  y  objecter,  je  n'aurais  point  traité  cette 
question  si  je  n'avais  cru  devoir  réfuter  une  erreur  qui 
existe  dans  la  plupart  des  Traités  de  chimie,  savoir,  que  la 
présence  d'une  petite  quantité  d'or  s'oppose  au  rochage  de 
l'argent  avec  lequel  elle  se  trouve  alliée.  Pour  prouver  que 
cette  assertion  est  erronée,  j'aurais  pu  me  borner  à  rappe- 
ler ce  fait  bien  connu  des  essayeurs,  qu'il  est  très-difficile 
d'empêcher  le  rochage  dans  l'essai  d'or  fin ,  quoique  cepen- 
dant le  bouton  inquarté  renferme  alors  environ  le  quart 
de  son  poids  d'or  pur^  toutefois  il  m'a  semblé  intéressant 
de  faire  quelques  expériences  dans  le  but  de  fixer  la  limite 
à  laquelle  la  présence  de  l'or  s'oppose  à  la  production  du 
phénomène  (i).  Cette  limite,  d'après  mes  recherches,  se 
présenterait  dans  l'argent  allié  sensiblement  de  son  poids 
d'or  5  mais,  lorsque  l'argent  domine,  l'alliage  fondu  pendant 
un  certain  temps  au  contact  de  l'air  roche  constamment 
peu  d'instants  après  la  solidification  de  ses  parties  exté- 
rieures*, mais,  ce  qu'il  y  a  alors  de  très-singulier  dans  le 
phénomène ,  c'est  que  la  partie  éjectée  est  toujours  beau- 
coup moins  riche  en  or  que  la  portion  d'alliage  restante ,  et 
cela  dans  un  rapport  constant,  à  ce  qu'il  paraît^  ainsi  que 
le  montrent  les  résultats  suivants  obtenus  avec  des  alliages 
d'argent  et  d'or  assez  variés. 


(i)  Ces  expériences  ont  été  faites  avec  de  Por  et  do  Pargent  purs  alliés 
cnsemblo  en  différentes  proportions  et  fondus  sur  des  coupelles. 
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Toutes  ces  expériences  concoureiil  évidemment  à  dé- 
montrer non-seulement  que  l'or,  même  dans  une  très-forte 
proportion,  pourvu  toutefois  qu'il  n'atteigne  point,  dans 
son  alliage  avec  l'argent ,  le  rapport  de  i  à  i ,  ue  s'oppose  point 
au  rochage ,  mais  encore  que  la  quanlilé  d'or  de  la  portion 
restante  parait  conserver  toujours  le  même  rapport,  et  un 
rapport  très-simple ,  à  l'égard  de  celle  qui  est  entraînée  par 
l'effet  du  rochage.  En  comparant  les  chiffres,  on  reconnaît 
effectivement  que,  dans  les  divers  exemples  que  jo  viens  de 
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citer,  ce  rapport  est  très-sensiblement  de  2  à  3  entre  l'or 
de  l'alliage  éjecté  et  l'or  restant  dans  l'autre  portion.  Pour 
la  première  expérience,  c'est  1  à  1,4 5  pour  la  deuxième^ 
i  à  1,6-,  pour  la  troisième,  i  à  1,5^  et  enfin  pour  la  der- 
nière, I  à  i,4«  n  semble  que  celte  observation  pourrait 
quelquefois  être  mise  à  profit  dans  certaines  usines ,  pour 
concentrer  l'or  dans  l'argent  aurifère. 

Elle  s'adresse  surtout  aux  essayeurs,  en  leur  montrant 
qu'ils  doivent  s'abstenir  rigoureusement  de  parapher  les 
matières  d'argent  aurifères  qui  présenteraient  des  traces  de 
rochage,  ainsi  qu'il  arrive  par  exemple  d'ordinaire  aux 
culots  qui  proviennent  de  coupellation  en  grand  ^  il  im- 
porte, en  effet,  dans  l'intérêt  de  leur  responsabilité,  qu'ils 
se  tiennent  en  garde  contre  cette  nouvelle  cause  de  liqua- 
tion,  et  qu'ils  n'établissent  d'une  manière  définitive  le  litre 
de  pareilles  matières  qu'après  leur  fusion  avec  quelques 
millièmes  de  cuivre  dont  la  présence  suflSt  pour  s'opposer 
à  la  manifestation  du  phénomène  du  rochage. 

WWWWk  WVWVMA  wvv^^  wwwv 

EXPÉRIENCES 

Sur  les  phénomènes  de  la  contraction  induite; 

Par  m.  MATTEUCCI. 

(Lcltro  à  M.  Dumas.) 


Vous  vous  rappelez  l'expérience  que  je  vous  ai  montrée 
sur  la  contraction  de  la  grenouille  galvanoscopique ,  dont  le 
nerf  est  couché  sur  le  muscle  d'un  animal  quelconque  en 
contraction.  C'est  ce  phénomène  que  l'on  a  appelé,  en  An- 
gleterre, contrnrfion  induite^  que  j'ai  longuement  étudié 
dans  ces  os,  et  qui  forme  le  sujet  d'un  long 

Mémoire  ^e  deux  autres  sur  le  courant  mus- 
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culaire  et  sur  le  courant  propre  de  la  grenouille,  a  été 
honoré  de  Finserlion  dans  les  Philosophical  Transactions 
de  la  Société  royale  de  Londres.  J'ai  communiqué  les  ré- 
sultats principaux  des  deux  premiers  Mémoires  à  M.  de 
Humboldt,  et  ma  Lettre  a  paru  dans  les  Comptes  rendus. 
Je  vais  maintenant  vous  donner  un  extrait  de  ce  troisième 
Mémoire  sur  la  contraction  induite. 

Dans  le  but  d'établir  si  cette  contraction  induite  pouvait 
être  due  à  un  développement  d'électricité  dans  la  contrac- 
tion du  muscle ,  ou  plus  probablement  à  une  espèce  de  dé- 
charge à  l'extérieur  des  états  électriques  opposés  qui  pro- 
duisent le  courant  musculaire,  j'ai  de  nouveau  étudié  les 
sources  de  ce  courant.  Je  viens  de  trouver  que  le  gaz  nitreux 
agit  encore  avec  plus  d'intensité  que  l'hydrogène  sulfuré 
pour  détruire  le  courant  musculaire  et  le  courant  propre. 
De  même  j'ai  trouvé  que,  pour  peu  qu'on  laisse  les  élé- 
ments musculaires  en  contact  avec  des  solutions  salines  ou 
alcalines ,  les  signes  du  courant  musculaire  et  du  courant 
propre  disparaissent  complètement.  Enfin,  j'ai  cherché  der- 
nièrement, soit  avec  le  galvanomètre,  soit  avec  Tusage  de 
la  grenouille  galvanoscopique  employée  avec  beaucoup  de 
soins,  l'existence  des  états  électriques  analogues  à  ceux  du 
muscle  dans  d'autres  tissus  ou  matériaux  organisés  des  ani- 
maux vivants  ou  récemment  tués.  J'ai  obtenu  les  signes 
du  courant  électrique  en  agissant  sur  le  poumon,  sur  le 
foie,  sur  les  reins.  La  direction  du  courant  est  toujours  de 
l'intérieur  de  l'organe  à  la  surface,  dans  l'organe  même. 
En  comparant  des  piles  faites  avec  un  même  nombre  d'élé- 
ments, soit  des  muscles,  soit  des  organes  cités,  on  trouve 
une  différence  très-remarquable  dans  l'intensité  du  courant. 
Le  courant  musculaire  est  toujours  le  plus  fort  et  le  plus 
persistant.  En  agissant  sur  la  substance  cérébrale  ou  sur  la 
moelle  épinière,  j'ai  eu  beaucoup  de  peine  à  obtenir  avec 
la  grenouille  galvanoscopique  des  signes  dé  courant.  J'ai 
composé  une  pile  de  vingt  éléments,  et  avec  ma  méthode 
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ordinaire,  avec  la  moelle  ëpinière  d'un  bœuf  récemment 
tué.  J'ai  obtenu  un  courant  de  lo  à  i2«legrés,toujoursdirîgé, 
dans  la  substance  organisée,  de  l'intérieur  à  la  surface.  Avec 
un  même  nombre  d'éléments  musculaires  ,  l'iuteneîté  du 
courant  aurait  été  beaucoup  plus  forte,  et  il  aurait  persisté 
davantage. 

De  tous  ces  faits  et  de  tous  ceux  que  j'ai  recueillis  dans 
mes  travaux  précédents,  il  me  semble  qu'il  est  impossible 
de  conserver  le  moindre  doule  sur  l'origine  du  courant 
musculaire  :  les  actions  chimiques  qui  ont  lieu  dans  les 
organes  vivants,  et  principalement  l' action  du  sang  artériel 
sur  les  éléments  organiques.  Ces  actions  chimiques  donnent 
lieu  à  des  états  électriques  qui  se  développent  et  se  détrui- 
sent dans  le  même  temps,  et  ce  n'est  qu'avec  une  disposi- 
tion d'expériences  que  l'on  parvient  à  créer  une  espèce 
d'inégalité  dans  les  circonstances  de  la  production  du  cou- 
rant et  de  la  conductibilité  du  circuit  qui  en  manifeste  la 
présence.  Ces  circonstances  se  vériGeni  toujours  dans  l'in- 
térieur et  dans  la  surface  du  tissu  musculaire,  et  des  difté- 
reuts  parenchymes  que  j'ai  nommes. 

Je  ne  puis  pas  m  expliquer  comment  le  célèbre  physiolo- 
giste de  Herlin,  M.  Mullcr,  peut  dire,  dans  son  Manuel 
de  Physiologie,  que  l'on  vient  de  découvrir  en  Allemagne 
les  principes  généraux  qui  peuvent  expliquer  les  faits  que 
j'ai  découverts.  Ces  principes  généraux  se  réduisent  h  ceux- 
ei  :  «  Un  courant  électrique  se  produit  lorsque  la  coupe 
transversale  d'un  muscle  vient  à  être  mise  en  communica- 
tion par  un  arc  avec  sa  coupe  longitudinale.  »  Plutôt  qu'un 
principe  général,  il  me  semble  qu'il  n'y  a  là  qu'ime  for- 
mule brute  et  incomplète  de  mes  phénomènes, 

Je  crois  inutile  de  rassembler  ici  toutes  les  observations 
que  je  pourrais  faire  pour  prouver  celte  vérité,  ce  qui, 
du  reste,   f  -facile  pour  tous  ceux  qui  ont  suivi 

mes  travau:  dois  ajouter  qu'en  lisant  le  Mé- 

moire de  IV.  nd,  dans  les  Annales  de  Pog- 


gendoiff,  je  n'ai  pas  ti-ouvé  que  ce  physiologiste,  qui  esl ,  à  ce 
que  je  sais,  le  seul  qui  ail  confirmé  ei  varid  cics  expériences 
en  Allemagne,  ait  donné,  sur  l'origine  du  couraut  muscu- 
laire et  du  courant  propre,  des  idées  différentes  des  miennes. 
n  aurait  été  à  désirer  que  ce  physiologiste  eût  émïsdans  son 
travail  moins  d'idées  hjpolhétitjues  et  qu'il  eût  fait  surtout 
plus  d'expériences.  Maïs,  en  général,  j'ai  trouvé,  dans  dif- 
férents points  de  son  Mémoire ,  qu'il  parle  de  l'action  du 
sang  artériel  sur  la  Gbre  musculaire.  Il  est  juste  de  dire  que, 
quoique  d'une  manière  incomplète,  il  a  le  mérite  d'avoir 
indiqué  le  premier  le  rôle  de  la  sutstance  tendineuse  dans 
le  couraut  propre,  tel  que  je  viens  de  l'établir  dans  mon 
dernier  Mémoire.  J'aurais  voulu  aussi  que  M.  Dubois-Rej- 
mond  eût  décrit  dans  son  Mémoire  la  méthode  qu'il  a  em- 
ployée pour  étudier  l'influence  des  gaï  sur  l'intensllé  et  la 
durée  du  courant  musculaire .  Les  résultats  auicquels  je  suis 
parvenu  diflërent  beaucoup  de  ceux  de  M.  Dubois-Rey- 
roond, ayant  trouvé  que, dans  tous  les  gaz,  ce  courantreste 
le  même,  et  que  la  variation  produite  par  l'hydrogène  est 
due  à  une  action  secondaire,  indépendante,  par  conséquent, 
de  la  nature  de  la  pile.  J'ai  décrit,  dans  le  Mémoire  qui 
paraîtra  dans  ]es  P/n'iosophicat  Transactions,  l'appareil  et 
le  procédé  que  j'ai  employés  dans  mes  expériences. 

Je  regarde  comme  très-exacLi  les  résultats  auxquels  je 
suis  parvenu,  etj'aidela  peine  à  m'expliquer  comment,  en 
travaillant  sur  ce  sujet,  on  n'a  pas  remarqué  la  différence 
produite  par  le  gaz  hydrogène,  qui  est  si  manifeste,  tandis 
qu'en  opérant  avec  les  autres  gaz  on  a  trouvé  des  diffé- 
rences qui  n'existent  pas. 

J'en  viens  maintenant  à  décrire  les  résultats  principaux 
ausquels  je  suis  parvenu  en  étudiant  les  phénomènes  de  la 
contraction  induite ,  et  en  en  cherchant  la  cause.  J  ai  d  a- 
bord  varié  de  mille  manières  les  expériences  pour  décou- 
vrir s'il  y  a  dégagement  d'élecuicité  dans  la  contraction 
musculaire.  J'ai  employé  pour  cela  les  instruments  les  plus 


délicats  et  tous  les  soins  possibles ,  et  je  dois  conclure  que 
ce  dégagemeiil  d'élcctricîté  ue  peut  pas  se  démontrer  par 
l'expérience.  J'ai  examiné  successiïement,  eu  m'appuyant 
sur  l'expérience,  les  difl'érentes  hypothèses  que  l'on  peut 
faire  pour  s'expliquer  la  coniractiou  induite,  telles  que 
celles  des  courants  dérivés,  des  courants  d'induction,  des 
secousses,  des  monïcmenls  vibratoires,  excitées  dans  le  nerf 
par  le  muscle  en  contraction,  des  états  électriques  diffé- 
rents de  la  surface  du  muscle  el  de  sou  iniérieur,  que  l'on 
pourrait  supposer  porté  à  l'extérieur  par  la  contraction,  etc. 
Toutes  ces  hypothèses  sont  renversées  par  un  ^rand  nom- 
bre de  faits,  parmi  lesquels  je  me  borue  à  vous  citer  les 
principaux.  Parmi  les  corps  interposés  entre  la  suiface  du 
muscle  en  contraction  et  le  nerf  de  la  grenouille  galvano- 
scopique,  qui  laissent  passer  la  contraction  induite,  il  y  a 
J'huile  d'olive  et  la  térébenthine  de  Veuise,  rendue  suffi- 
samment liquide,  en  la  mêlant  avec  de  l'huile  volatile  de 
térébenthine.  La  couche  de  ces  substances  interposées,  qui 
n'empêchent  pas  la  contraction  induite,  suffit  pour  arrêter 
le  passage  du  courant  musculaire  ou  du  courant  propre,  et 
même  celui  d'une  pile  ordinaire  assez  forte.  Au  contraire, 
uue  lame  excessivement  mince  de  mica,  interposée  entre  le 
nerf  et  le  muscle,  empêche  la  contraction  induite. 

Ces  faits  suffisent  pour  prouver  que  ce  n'est  pas  par  une 
action  électrique,  ou  directe,  ou  indirecte,  développée  par 
la  contraction  musculaire,  que  l'on  peut  expliquer  la  con- 
traction induite.  J'ai  trouvé  que  la  contraction  induite  per- 
sistait, quelle  que  fût  la  direction  du  nerf  relativement  aux 
fibres  musculaires;  que  l'excitation  du  nerf  induit  se  pro- 
pageait, soit  vers  lemusele,  soit  vers  le  centre  nerveux;  que 
cette  excitation  avait  lïeu  quand  même  le  uerf  induit  était 
déjà  excité""  "np  cause  quelconque;  que  cette  contrac- 
tion indui  le  d'exciter  jusqu'à  une  seconde  et 
une  trois!  indirecte.  On  est  donc,  par  là , 


intraclion  induite 


I  phéno- 
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mène  simple  et  primitif,  une  nouvelle  piopriélé  de 
liou  nerveuse  dont  les  lois  principales  sont  établies. 

Je  ne  puis  pas  concevoir  comment  M.  Mullei-  a  pu  c 
dure  de  mes  travaux,  (ju'on  est  amené  à  établir  l'identité 
du  principe  nerveux  avec  l'électricité.  J'ai,  en  mille  cir- 
constances et  dans  tous  mes  Mémoires,  insisté  pour  bien 
établir  les  analogies  et  les  diiTérences  qui  existent  entre  ces 
deux  principes  ;  on  n'a  qu'à  lire  pour  cela  les  chapitres  VII 
et  Vin  de  mon  Traité  des  Phénomènes  électro-physiolo- 
giques defi  animaux. 

Je  ne  dirai  plus  qu'un  mot  au  sujet  de  la  contraction 
induite  à  propos  de  l'explication  que  M,  Duboîs-Reymond 
en  a  donnée.  Ce  physiologiste  pense  que  le  courant  muscu- 
laire est  interrompu  par  la  contraction ,  et  que  cette  inter- 
ruption doit  déterminer  une  rupture  d'équilibre  dans  le 
nerf  de  la  seconde  préparation,  et,  par  conséquent,  ame- 
ner la  contraction  du  second  muscle.  Ce  sont  les  mêmes 
expressions  avec  lesquelles  M.  Mulier  rapporte  l'hypothèse 
de  M.  Dubois-Reymond,  faite  pour  expliquer  la  conti'ac- 
tion  induite.  Il  m'a  été  impossible  de  nie  faire  une  idée  de 
la  valeur  physique  de  ces  expressions.  H  parait  que  M.  Du- 
bois-Reymond admet  que  le  courant  musculaire  ou  propre 
s'alTaiblit  ou  s'interrompt  pendant  la  contraction  muscu- 
laire; mais  il  n'y  a  aucun  fait  qui  vienne  à  l'appui  de  celle 
idée.  Galvaui  avait  bien  vu  que  les  signes  des  contractions 
propres  s'iiU'aihlissent  ou  disparaissent  dans  la  grenouille 
prise  de  tétanos:  moi-même  j'ai  bien  confirmé  ce  fait;  mais 
il  faut  remarquer  que  cet  affaiblissement  se  montre,  parce 
qu'on  prend  pour  indication  du  courant  propre  la  contrac- 
tion de  la  grenouille,  même  en  repliant  sa  jambe  sur  les 
nerfs  lombaires.  Mais  on  ne  trouve  pas  cela  en  mesurant  ie 
courant  propre  ou  le  musculaire  avec  le  galvanomètre.  La 
di fférence  est  donc  due  à  l'étatd'excîlabili  té  du  nerf  dans  l'a- 
nimal tétanisé.  Ce  n'est  que  dans  un  cas,  que  j'ai  noté  dans 
rues  premiers  travaux  rt  que  j'ai  vérifié  après,  que  l'on  pour- 
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rait  trouver  la  preuve  du  principe  admis  par  M.  Dubois- 
Rpvmond,  J'ai  trouvé  que  les  grenouilles  prises  dans  l'étal 
de  surexcitation  développée  par  Temploi  de  la  noix  vomi- 
quc ,  préparées  à  la  manière  ordinaire  et  disposées  en  pile , 
donnent  nn  courant  propre  pins  faible  que  celui  que  l'on  ob- 
tient en  agissant  sur  des  grenouilles  qui  n'ont  pas  subi  l'ac- 
tion de  la  noix  vomique.  Mais,  si  l'on  réfléchit  que  les 
contractions  ne  persistent  pas  dans  les  grenouilles  préparées 
et  disposées  en  pile,  on  ne  pourra  pas  voir,  dans  ce  fait 
unique,  la  démonstration  du  principe  invoqué  par  M.  Du- 
bols-Eejmond.  Du  reste,  il  est  ditlicile  de  concevoir  com- 
ment les  actions  chimiques  doivent  s'affaiblir  dans  nn  mus- 
cle par  le  fait  de  sa  contraction. 

Si  j'ai  bien  saisi  l'idée  du  jeune  physiologiste  de  Berlin, 
émise  dans  sou  Mémoire  déjà  cité,  il  me  semble  que  l'on 
devrait  admettre  que  le  muscle  qui  entre  en  contraction, 
eu  ditfiinuant  de  longueur  et  en  augmentant  en  largeur, 
devient,  pourle  courant,  moins  résistant,  et  de  là  la  rupture 
d'équibrequt  donne,  selon  lui,  la  contracLion induite.  Mais 
on  ne  sait  pas  de  quel  courant  il  parle  ;  le  courant  muscu- 
laire et  le  courant  propre  circulent  dans  les  masses  muscu- 
laires seulement  dans  le  cas  où  ces  masses  seraient  coupées 
et  préparées.  Et,  après  tout,  je  viens  de  démontrer,  par  des 
expériences ,  que  la  contraction  induite  ne  peut  jamais  être 
produite  par  une  action  électrique,  ou  directe,  ou  d'induc- 
tion. Je  le  répète,  la  contraction  induite  est  le  premier  fait 
d'une  action  à  distance,  ou  plus  proprement ,  d'induction 
qui  est  exercée  pai'  un  muscle  en  contraction  siu?  un  nerf. 
Je  pense  que  ce  principe  aura  de  l'importance  dans  la  phy- 
sique du  système  nerveux.  Si  un  nerf  est  excïlé  dans  son 
contact  avec  un  muscle  en  contraction ,  il  est  naturel  que 
tous  les  nerfs  qui  sont  ramifiés  dans  une  masse  musculaire 
doivent  être  '    lorsque  ce   muscle  entre  en  contrac- 

tion par  la  :  nerf  qui  s'y  ramifie.  Il  est  facile 

de  saisir  les  cette  dernière  consé(|uencc. 
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RECHERCHES 

Sir  les  prodiits  résiliait  de  l'action  de  l'iode  et  di  chlore  sir  l'amoiiaiiie  ; 

Pak  m.  BINEAU, 

ProfesBeur  de  Chimie  à  la  Faculté  des  Sciences  de  Lyon. 


I.  —  Composé  ordinairement  désigné  sous  le  nom 

fl?'îodure  d^  azote. 

Les  difficultés  que  présente  Je  maniement  de  Viodure 
d'azote  ont  empêché  jusqu'à  présent  d'en  déterminer,  au 
moyen  de  l'analyse ,  la  véritable  nature.  A  défaut  de  don- 
nées expérimentales  positives,  des  conjectures  ont  servi  de 
bases  aux  deux  manières  de  voir,  essentiellement  diffé- 
rentes ,  qui  ont  été  successivement  admises  à  l'égard  de  sa 
composition.  D'après  la  plus  ancienne,  émanant  de  M.  Go- 
lin  ,  l'azote  et  l'iode  seraient  les  seuls  éléments  de  la  sub- 
stance, et  s'y  trouveraient  réunis  dans  le  rapport  d'un  vo- 
lume du  premier  à  trois  volumes  de  vapeur  du  second. 
Cette  opinion  a  été  récemment  combattue  par  M.  Millon  et 
M.  Marchand.  Voyant  apparaître  l'hydrogène  à  l'état  d'iod- 
hydrate  d'ammoniaque  parmi  les  produits  de  sa  détonation, 
ils  en  conclurent  que  ce  prétendu  iodure  d'azote  était  hy- 
drogéné, et  ils  le  regardèrent  comme  un  iodure  damide  ^ 
dont  la  composition  élémentaire  serait  représentée  en  vo- 
lumes aériformes  par  i  d'iode ,  i  d'azote  et  2  d'hydrogène. 
On  va  voir  que  les  épreuves  analytiques  ne  sont  venues  vé- 
rifier ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  deux  opinions.  La  substance 
à  analyser  ne  se  prêtant  pas  à  une  pesée  directe,  j'en  ai  pris 
une  quantité  indéterminée  pour  chaque  opération,  et  j'ai 
cherché  à  évaluer  les  quantités  relatives  de  ses  divers 
éléments. 

Une  remarque  de  SéruUas  aurait  pu,  étant  approfondie , 
mettre  sur  la  voie  de  la  vérité.  En  effet,  ce  chimiste  signala 
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la  production  constante  d'acide  iodhydrîque  libre,  après  la 
décomposition  de  Vïodure  d'azote  par  l'acide  sulfhydrique. 
N'ayant  point  apprécié  la  quantité  de  cet  acide  îodhydrique 
libre ,  il  en  attribua  l'origine  à  la  présence  accidentelle 
d'un  peu  d'iode  resté  à  l'état  de  simple  mélange  avec  l'io- 
dure.  Ceci  concorderait  tout  à  fait  avec  la  pensée  d'un 
iodure  d'amide.  Mais  la  proportion  d'iode  que  l'acide  suif- 
hydrique  change  alors  en  acide  libre,  est  loin  d'être  insi- 
gnifiante \  elle  n'est  pas  moindre  que  celle  qui  passe  à  l'état 
d'iodhydrate  neutre ,  même  quand  la  matière  soumise  à 
l'expérience ,  ayant  été  préparée  avec  un  grand  excès 
d'ammoniaque ,  ne  saurait  être  accompagnée  d'iode  non 
combiné.  J'en  ai  trouvé  la  preuve  dans  les  opérations  que 
je  vais  décrire. 

I.  —  De  V iodure  d'azote  fut  décomposé  par  une  quantité 
convenable  de  dissolution  d'acide  sulfhydrique,  et  la  li- 
queur qui  en  résulta  fut  traitée,  après  fil tralion,  partie  par 
l'azotate  d'argent,  pour  évaluer  l'iode  total,  partie  par  une 
solution  alcaline  d'un  titre  connu,  pour  apprécier  la  quan- 
tité d'acide  libre.  Tandis  que  le  poids  de  l'iodure  d'argent 
dénotait  0,874  d'iode  total  (i),  la  solution  alcaline  accusait 
une  quantité  d'acide  correspondant  à  0,199  (^)  ^^  ^5  ^9^  (^) 
d'iode,  l'acide  iodhydrique  étant  supposé  seul.  Mais  un  peu 
d'acide  sulfurique  s'était  produit  pendant  la  réaction  de 
l'acide  sulfliydrique.  Les  nombres  précédents  doivent ,  en 

I,  ij. 

(i)   Liqueur  employée.     io3,3 , n5,2 

Iodure  d'argent.. .         0,717,50110, 6^4 P  'oo.     0,799,  8oit6()4p.  100 

(2)  Liqueur  employée i45,8 

Solution  de  soude  caustique,  néces- 
saire pour  la  neutralisation 4^'*^»^ 

16  centimètres  cubes  de  cette  soude  saturaient  iSr,382  d'acide  chlorhv- 
drique,  à  16  équivalents  d'eau;  par  conséquent,  chaque  centimètre  cubo 
correspondait  à  -j-^*'  ^        '  "  ou  o,o()o5  d'iode. 

(3)  Liq  -     106  (jrammes. 

Sol  omnice 16", 7 

43^^,7  de  celle  5  d'acide  chlorhydriquc  scdéciiiydraié. 
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conséquence,  subir  une  légère  diminution,  égale  à  o,oi  3  (i)j 
ce  qui  les  réduit,  l'un  à  o,i86,  et  l'autre  à  0,182.  Ces  Ré- 
sultats se  rapprochent ,  autant  qu'on  peut  le  désiref  dans 
des  expériences  de  cette  nature,  du  nombre  0.187,  ^^*  *^''' 
présente  la  moitié  de  l'iode  total. 

Le  composé  analysé  renferme  donc  ;  pour  la  même  quan- 
tité d'azote,  deux  fois  autant  d^ode  que  l'iodliydrate  neutre 
d'ammoniaque.  Conséquemment  i  atome  d'azote  (87,5)  s'y 
trouve  combiné  avec  2  atomes  d'iode  (i58o);  car,  dans 
l'iodbydrate ,  ces  deux  éléments  sont  réunis  en  quantités 
atomiques  égales. 

II.  —  Le  produit  d'une  seconde  préparation  ayant  été  dé- 
composé, comme  précédemment ,  par  l'acide  sulfhydrique , 
je  versai  peu  à  peu,  avec  une  burette  graduée,  dans  un  dé- 
cilitre de  la  liqueur ,  une  solution  très-étendue  d'azotalc 
d'argent,  jusqu'à  précipitation  totale  de  l'iode-,  puis  j'a- 
joutai goutte  à  goutte  de  l'eau  de  chaux  dans  un  autre  dé* 
cilitre  jusqu'à  neutralisation.  Il  fallut  employer  15*^*^,8  d'a- 
zotate et  i6",o5  d'eau  de  chaux.  Ces  deux  réactifs  furent 
ensuite  comparés  avec  un  troisième,  qui  n'était  que  do 
l'eau  acidulée  par  l'acide  chlorhydrique  pur.  i3  centimètres 
cubes  d'azotate  d'argent  exigèrent  pour  leur  décomposition 
14*^*^,1 5  de  cette  liqueur-,  et  20", 55  d'eau  de  chaux  en  de- 
mandèrent 11^*^,35  pour  leur  saturation.  Or,  i3, 0:14,15 

::  i5,8:i7,2-,  et  2o,55:ii,35::i6,o5:8,8. 

D'après  cela,  la  quantité  d'iode  accusée  par  l'azotate  d'ar- 
gent est  à  celle  qu'indiquerait  la  chaux  dans  l'acide  saturé 
par  elle ,  en  supposant  l'acide  iodhydrique  seul ,  dans  le 
rapport  de  17,2  à  8,8.  Ce  dernier  nombre  doit  être  légè- 
rement diminué*,  car,  en  essayant  une  portion  de  la  li- 
queur, j'y  ai  reconnu  quelques  traces  d'acide  sulfurique, 
comme  dans  l'expérience  précédente  ,  dont  celle-ci  pré- 

mil  I    -  -  -  ■   ^ 

(i)  Liqueur  employée 1 06  grammes . 

Sulfate  de  baryte  obtenu o,oi3 

Conséquemment  Tiodo  correspondant  est  pour  100  grammes  de  liqueur^ 
o,oi5x  iiij  X  Ht  =  o,oi3. 
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, sente  la  vériiication.  J'ai,  de  plus,  consuté  Tabsence  de 
Tacîde  azotique. 

IDE.  —  Dans  ce  troisième  essai ,  j'évaluai  l'azote  d'une 
manière  plus  directe ,  en  précipitant  l'ammoniaque  par  le 
chlorure  de  platine.  J'avais  auparavant  séparé  Tiodure  d'ar- 
gent, puis  le  chlorure  produit  pour  détruire  l'excès  de  l'a- 
zotate de  ce  métal.  Poure>558  d'iode ,  j'ai  obtenu  o,o32 
d'azote  (1)5  ce  qui  diffère  peu  du  rapport  de  2  atomes  du 
première  i  atome  du  second;  car  if)8o:88::o,558:o,o3i. 

Les  quantités  relatives  d'azote  et  d'iode  étant  établies,  il 
restait  à  déterminer  la  proportion  d'hydrogène.  J'ai  d'abord 
essayé  sans  succès  la  décomposition  par  l'eau,  en  recueillant 
le  gaz  dégagé.  Ayant  abandonné  environ  4  grammes  du  com- 
posé ioduré ,  en  présence  d'une  grande  quantité  d'eau ,  dans 
une  cornue  tubulée  dont  le  col  plongeait  dans  une  cuve 
sous  un  tube  gradué ,  je  n'avais  obtenu ,  au  bout  de  quatre 
jours,  que  22  centimètres  cubes  de  gaz.  A  cette  époque,  une 
explosion  soudaine ,  qui  ne  fut  provoquée  par  aucune  cause 
visible ,  fit  voler  l'appareil  en  éclats. 

IV.  —  La  décomposition  par  le  sulfite  d'ammoniaque  a 
offert  un  moyen  très-satisfaisant  pour  apprécier  l'hydrogène 
contenu  dans  l'iodure  fulminant.  La  dissolution  étendue  du 
sulfite  attaque  peu  à  peu  ce  composé,  et  le  dissout  de  même 
que  l'iode.  Je  versai  graduellement  le  sulfite  jusqu'à  décom- 
position complète  de  l'iodure.  La  quantité  de  liqueur  sul- 
fureuse qu'il  fallut  consommer  pour  produire  cej  effet 
eût  converti  en  hydracide  i6%i4i  d'iode  (2),  et  le  poids 
réel  de  cet  élément  était  de  o6'',585  (3),  c'est-à-dire  à  très- 
peu  près  moitié  moindre. 

(i)  lodure  d^argODt i,o36 

Platino  du  sel  ammoniacal o.aaS 

(1)  Liqueur  sulfureuse 31°  )7  ^^  ^^  burette. 

Elle  fut  essr  mIc  immédiatement  ayant  d'en  faire  usage  et  im- 

médiatement "  premier  essai ,  i  degré  détruisait  o6'',oo5^ 

d^iode  ;  il  en  ^'après  le  deuxième.  La  moyenne  est  donc 

o, 005^7. 

(3:  I<  i,o33 
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Ce  résultat  achève  de  fixer  le  rappurt  des  principes  ■ 
stitutifsde  la  matière  analysée.  Dès  qu'elle  a  besoiu,  pour  se 
transformer  en  acide  iodlijdrique  et  en  ammouiaque,  de 
joindre  à  ses  éléments  noe  quantité  d'hydrogène  double  de 
celle  qu'exigerait  l'iode  seul  pour  s'acidifier,  sa  composi- 
tion est  nécessairement  représentée  par  l'AzH  ;  car 

PH'+Azff  — 3A'  =  I'AzH. 

V.  —  Un  nouTel  iodure  détonant  fut  partagé  en  deux 
portions  qu'on  a  encore  éprouvées  par  les  mêmes  moyens. 
La  première  partie  a  exigé,  pour  sa  décomposition,  une 
quantité  de  sulfite  qui  eût  acidilîé  o,35:t  d'iode,  tandis  que 
la  proportion  de  cet  élément,  déduite  du  poids  de  l'iodure 
d'argent,  est  o,  i  j6,  précisément  égal  à   '"'  (i). 

VI.  —  Je  trouvai  0,272,  pour  le  poids  de  l'iode  contenu 
dans  la  seconde  partie  de  la  substance ,  et  la  quantité  de  li- 
queur sulfureuse  consommée  eut  acidifié  o,347  ^^  ^^  corps 
simple  (a).  La  moitié  de  ce  nombre,  étant  0,1735,  s'éloigne 
très-peu  du  précédent. 

VII.  —  Afin  de  pouvoir  déduire  d'un  même  traitement 
le  rapport  de  l'azote  à  l'iode  en  même  temps  que  celui  de 
l'hydrogène,  j'ai  essayé  la  liqueur  provenant  de  l'action  du 
sulfite  d'ammoniaque  sur  le  composé  ioduré,  d'abord  avec 
une  solution  alcaline  faible,  puis  avec  de  l'azotate  d'argent 
étendu,  versés  l'un  et  l'autre  au  moyen  de  bureiles  gra- 
duées. Je  me  suis  d'ailleurs  rendu  compte  non-seulement 
des  proportions  d'alcali  et  d'argent  contenues  dans  ces  deux 
dernières  dissolutions,  ainsi  que  de  celle  de  l'acide  sulfureux 


(t)  Volum^delaliqiiaiiri 

Cette  dUialution,  essayée  auBsit 

d'iode,  employée  à  la  doge  de 53", H 

Iodure  d'argent 

{nj     Vol.  de  In  dissul.  Gnlrureuse 


■e  d'argenl, . 


iireuse..  6a  degrés. 

iprGB  l'eipérieiico,  détruisait  dë'jBiG 

lit  o,oo587  d'Iode  pour  cbaque  degré. 

o,3i6 

591,5,   C'était  le  mime  que  dau 

l'eipcrience  préccdenlo 

0,319 
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existant  dans  le  sulfite ,  mais  encore  de  la  proportion  d'a- 
cide qui  se  trouvait  dans  4 ce  sel  sans  être  neutralisée  par 
Pammouiaque. 

Voici  les  données  de  l'expérience  : 

Sulfite  nécessaire  pour  la  décomposition  de  la  substance 4^**  >4 

Soude  pure ,  neutralisant  la  liqueur 27°  ,9 

Azotate  d''argent  consommé  pour  la  précipitation  totale  de  l'io-le. . .     47°'9 

Or,  pour  détruire  06^,162  d'iode,  il  fallait  48,  ode  sulfite, 
soit  3"*^^*^^^  3y  pour  I  degré.  Agissant  sur  de  l'iode  pur, 
les  46°,4  en  auraient  donc  détruit  Z'^'^^'^^iy  X  46,4  ou 
oS%i56. 

I  degré  de  la  solution  de  la  soude  caustique  dont  j'ai  fait 
usage  devait  neutraliser  l'acide  formé  par  3^*^**s^,57  d'iode  ; 
car,  d'après  plusieurs  essais  concordants,  il  saturait  5™6**^io 
d'acide  chlorhydrique  sédécihydraté.  D'après  cela,  o6'*,i62 
d'iode  devaient  exiger  45°, 4  pour  la  neutralisation  de  leur 
hydracide.  Cependant  après  l'addition  des  48  degrés  de  sul- 
fite, ils  ont  donné  un  produit  qui  n'a  été  neutralisé  que  par 
63**, 2  d'alcali.  La  différence  63,2 — 4^,4  ou  17^,8  corres- 
pond donc  à  l'acide  non  neutralisé  porté  par  48  degrés  de 
sulfite  -,  ce  qui  montre  que  les  46^,4  de  sulfite  ont  dû  con- 
sommer pour  la  neutralisation  de  leur  acide  17^,2  d'alcali. 
Retranchant  ce  nombre  de  27^,9 ,  on  obtient  pour  la  quan- 
tité d'alcali  qui  a  servi  à  saturer  l'acide  provenant  de  l'io- 
dure  analysé,  le  nombre  10^,7,  et  ce  nombre  dénote 
jmiiJigr  5^^  10,7,  ou  o8%o38  d'iodc  dans  Thydracide  libre. 

Enfin  o8'",265  d'iode,  après  avoir  été  traités  par  le  sulfite 
d'ammoniaque,  ont  exigé  pour  leur  précipitation  i63  degrés 
de  la  dissolution  d'argent;  i  degré  de  celle-ci  représente  donc 
jmiiiigr  g^  d'iode.  Ce  résultat  a  été  confirmé  par  un  autre 
obtenu  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique  5  par  conséquent, 
la  substance  analysée  renfermait  i"^^^^^^^ ,62,  X  47^9 9  ou 
08^078  d'if 

On  voit  lë,  i^  que  cette  matière  exigeait, 

pour  sa  trs  acide  iodhydrique  et  en  ammo-» 
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niaque ,  un  volume  de  liqueur  sulfureuse  qui  eût  acidifié 
o,  i56  d'îodo  ;  2^  qu'elle  contenait  0,078  de  cet  élément,  et 
3°  que  la  portion  d'acide  iodhydrique  non  saturée  par  l'am- 
moniaque, formée  en  même  temps  que  lui ,  en  renfermait 
o,o38.  Ces  nombres  sont  entre  eux  sensiblement  ::  4  •  ^  *  '9 
et  continuent  par  conséquent  à  justifier  les  conclusions  an- 
térieurement établies. 

L'épreuve  analytique  dont  les  détails  viennent  d'être  don- 
nés a  été  la  dernière  ;  mais  j'en  avais  fait  auparavant  deux 
autres  par  des  moyens  différents. 

\^in.  — Ainsi ,  j'ai  tenté  d'évaluer  l'hydrogène  du  com- 
posé détonant  d'après  la  quantité  de  zinc  amenée  ,  sous  son 
influence,  à  l'état  d'oxyde  ou  d'iodure,  au  contact  de  l'eau. 
La  réaction  est  fort  lente  :  quelques  bulles  d'azote  se  déga- 
gent, et  la  séparation  de  l'oxyde  adhérant  au  métal  offre 
des  difficidlés  5  de  sorte  que  je  n'ai  pu  l'effectuer  complète- 
ment.. Malgré  ces  deux  causes  d'erreur,  le  résultat  obtenu 
ne  présente  pas  une  très-grande  discordance  avec  les  pré- 
cédents. En  effet,  d'après  la  théorie,  pour  i  équivalent  d'iode 
dans  l'iodure,  2  équivalents  de  métal  auraient  dû  être  atta- 
qués, et  au  lieu  de  cette  quantité,  qui  est  806,  828,  828  ou 
812,  selon  que  l'on  prend  l'ancien  poids  atomique  ou  les 
nouveaux,  l'expérience  a  donné  771  (i), 

IX.  —  J'ai  mis  aussi  à  l'épreuve  l'emploi  de  l'acide  arsé- 
nieux  titré.  Il  était  en  dissolution  dans  l'eau  et  au  degré  de 
dilution  conseillé  par  M.  Gay-Lussac  pour  la  chlorométrie. 
Employé  seulement  en  très-faible  excès,  il  ne  produit  point 
sur  l'iode ,  même  dissous ,  une  action  instantanée,  comme 
sur  le  chlore  ou  le  brome;  elle  ne  peut  devenir  complète 
qu'après  quelques  moments  d'attente.  De  pareils  efliets  ont 


(i)  Zinc  employé 16,616 

Zinc  restant i6,i65 

lodure  d'argent. . .       i  ,617,  correspondant  à  0,924  d'iode. 


Or  0,924: 16,616—  i6,i65::  1580:771. 
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lieu  avec riodhydrure  d'azote,  qui  disparaît  peu  à  peu  sans 
dégagement  appréciable  de  gaz. 

Ayant  dissous  le  composé  ioduré  en  l'agitant  avec  48'^'', 6 
d'acide  arsénîeux  ,  je  partageai  la  liqueur  en  deux  parties 
égales.  Une  dissolution  titrée  de  chlorure  de  potasse,  ver- 
sée après  addition  d'acide  clilorydrîque ,  accusa  dans  l'une 
de  ces  moitiés  un  excès  de  8", a  d'acide  arsénîeux.  L'autre 
moitié  fournit  o,  lyy  d'iodure  d'argent. 

Cooséquemment  la  réaction  primitive  consomma  l'acîde 
arsénîeux  contenu  dans  48", a  X  8,2  ou  Sa", a,  représen- 
tant un  égal  volume  d'hydrogène,  à  o  degré  sous  o^j^ti,  ou 
un  poids  de  o»'', 00286  ;  et  d'une  autre  part,  l'iode  total  de 
la  substance  doit  être  évalué  à  o,iyi. 

Le  rapport  de  la  quantité  d'iode  trouvée  dans  le  produit 
analysé  à  celle  de  l'hydrogène  calculé  d'après  la  réaction  de 
l'acîde  arsénieux  est  donc  ■,',','|  ■  ^66.  La  théorie  lui  as- 
signe pour  valeur  -4^  :=  63 .  Cette  différence  s'explique  fa- 
cilement :  car,  pour  rendre  bien  manifeste  la  mise  en  li- 
berté de  l'iode,  il  a  fallu  un  jietit  excès  de  liqueur  chlorée, 
ce  qui  affaiblit  l'évaluation  de  l'hydrogène. 

Les  diverses  et  nombreuses  expériences  qui  viennent 
d'être  mentionnées  mettent  complètement  en  évidence  la 
présence  de  l'hydrogène  parmi  les  principes  essentiels  de 
l'iodurc  détonant.  La  conséquence  semblable  basée  sur 
l'iodhydrate  ammoniacal  observé  après  sa  fulmination, 
n'était  pas  tout  ?l  fait  inattaquable.  On  pouvait  objecter  la 
possibilité  que  l'hydrogène  tirât  son  origine  de  la  réaction 
de  l'eau  pendant  la  dessiccation.  AcLucllement  la  question 
est,  à  mes  yeux  du  moins ,  définitivement  tranchée  par  des 
preuves  surabondantes.  On  voit  d'ailleurs  qu'il  faut  rejeter 
la  composition  proposée  dans  ces  derniers  temps,  aussi  bien 
que  la  premiers  admise ,  et  y  substituer  la  suivante  : 


d'azolr un  bien  un   triple  éq.      i;^  (i)     on       5,a3 

de  vnpeuril''ioJo i  éq.  3i6o  9414" 

■  volume  d''hydrogèno I  cq.        I3,S  0,3^ 

3347.5  '^^o 

La  formule  atomique 

AiI'H  ou  At'I'H', 
qui  représenie  cette  composition,  se  prête  aux  trois  formes 
systématiques  : 

AïH-hl';  Aini+ Ai'l*  ou  Az' H- +  a  Ai' I' ;  AzM'HV 

La  première  est  le  symbole  de  la  théorie  qui  considé- 
l'erail  le  produit  détonant  comme  une  combinaison  d'iode 
et  du  composé  hypothétique  nommé  imido  par  M.  Laurent. 
Admettra-l-on  ce  radical ,  soit  comme  un  produit  qui  doit  se 
révéler  un  jour  à  l'état  isolé  entre  les  mains  des  chimistes, 
soit  seulement  comme  un  être  d'imagination  destiné  à  faci- 
liter l'énoncé  de  la  composition  de  certains  corps  :  alors 
l'iodurehydrogéné  d'azote  prendra  \e  nom  d'io dure  d'imide. 
Il  serait  à  désirer  toutefois  que  la  dénomination  d'iWiie  fût 
remplacée  par  une  autre  dont  la  consonnance  s'éloignât  da- 
vantage du  mot  aniide. 

La  deuxième  formule,  à  laquelle  correspondra  le  nom 
d'iodura  d'asole  ammonincnl ,  calqué  sur  celui  d'azoture 
ammoniacal  de  potassium,  représente  un  composé  foimé 
de  2  atomes  d'iodiu'e  d'azote  et  de  i  atome  d'ammoniaque , 
et  analogue  k  beaucoup  d'autres  combinaisons  admises. 

Entin ,  la  troisième  formule  présente  la  substance  dont 

(  1)  Lu  sciaucu  Bo  trnuTe  enrichie  maintenant  il^un  principe  gcnoralemont 
reconnn ,  auquel  dolTent  se  ratlncher,  ce  me  semble ,  les  luoa  que  j'ai  émiiei 
BU  Bujel  de  l'itquivalcnt  dul'iizote  {Annules  de  Chimie  et  df  Fhxsiijue,  9°  série, 
tome  XLVIl,paBe34[).  On  ndmet,  en  effet,  pour  certains  corps  composés, 
ce  qu'on  pourrait  appeler  des  équivalBnls  condensés,  tels  quajpar  exem- 
ple, la  quantité  C"  H"0"  d'acide  citrique,  qui  esl  regardée  comme  satu- 
rant 3  équivalents  de  base,  el  qui,  par  conséquent,  représente  un  triple 
équi valant  d'acide.  Pourquoi  reruserait-on  d'appliquer  à  l'aiote  dos  considé- 
ration! analogues? 
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il  est  question  comme  de  Tammouiaque  dans  laquelle  aux 
-  de  l'hydrogène  s'est  substituée  la  quantité  équivalente 

d'iode.  La  formule 

(Az«  H*  V  ) 

aurait  à  peu  près  la  même  portée.  La  nomenclature  de 
M.  Laurent,  appliquée  à  ce  cas  de  substitution,  fournirait 
le  nom  à^iodammonaquèse ,  ou  plutôt  d^iodammèle.  Celui 
d'îodhjdrure  d'azote,  quoique  moins  significatif,  puisqu'il 
n'indique  pas  le  rapport  des  éléments  constitutifs,  pourra 
paraître  préférable  à  beaucoup  de  chimistes  comme  plus  en 
harmonie  avec  les  règles  de  la  nomenclature  usuelle. 

Dans  le  cours  de  mes  recherches  sur  cet  iodhydrure  ,  j'ai 
essayé  de  mettre  à  profit  pour  l'analyse  l'observation  faite 
par  moi ,  puis  par  M.  Millon,  de  la  disparition  de  sa  grande 
puissance  explosive  après  dessiccation  dans  l'ammoniaque. 
Mais  le  produit ,  séché  dans  cette  condition ,  puis  traité  par 
l'acide  suif  hydrique ,  fournissait  moins  d'acide  iodhydrique 
libre  que  d'ordinaire.  Ayant  une  fois  abandonné  pendant 
environ  six  mois^  dans  du  gaz  ammoniac,  une  petite  cap- 
sule remplie  d'iodhydrure  d'azote  humide,  à  côté  de  frag- 
ments de  potasse,  j'ai  remarqué  des  parties  blanchâtres  sur 
les  bords  du  vase,  tandis  que  la  portion  centrale  était  légè- 
rement humectée  d'un  liquide  qui  m'a  semblé  être  de  l'io- 
dure  d'ammoniaque.  Ainsi ,  selon  toute  apparence  ,  le  gaz 
ammoniac  réagit  peu  à  peu  sur  l'iodhydrure  d'azote,  en 
formant  de  l'iodhydrale  et  de  l'iodure  d'ammoniaque ,  plus 
du  gaz  azote.  Mouillé  d'iodure  liquide,  le  produit  se  trouve 
momentanément  dépouillé  de  sa  grande  tendance  a  la  ful- 
mination ,  de  même  que  quand  il  est  humide  ;  mais  qu'on 
l'expose  à  l'air,  bientôt  l'iodure  d'ammoniaque  se  détruit, 
et  dès  lors  la  fulmînation  redevient  imminente. 

-  lodtire  d'ammoniaque. 

Depuis  ''  la  composition  de  l'iodure  d'am- 

moniaque 'ations  synthétiques  (^Annales  de 
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Chimie  et  Physique j  2*  série,  tome  LXVII,  page  2î>.8), 
M.  Millon  a  présenté  des  résultats  différents  obtenus  par 
lui  {Annales,  tome  LXIX,  page  88).  D'après  ses  pro- 
pres aveux,  il  est  permis  d'opiner  que  sa  manière  d'opérer 
devait  être  moins  sûre  que  la  mienne.  Néanmoins  j'ai  voulu 
répéter  mes  anciennes  expériences  en  variant  le  mode 
d'exécution. 

I. — Au  pied  d'un  petit  flacon  à  l'émeri ,  contenant  1^^,633 
d'iode,  fut  attaché  un  fil  de  fer,  et  un  autre  fil  semblable  fut 
pareillement  fixé  au  bouchon.  Avec  leur  aide,  le  flacon  fut 
aisément  introduit,  puis  débouché,  au  milieu  du  gaz  am- 
moniac ,  sur  la  cuve  à  mercure.  Il  y  resta  environ  quatre 
heures ,  après  lesquelles  l'augmentation  de  poids  due  à  l'am- 
moniaque absorbée  était  de  o^3i8* 

II.  — L'opération  fut  conduite  de  la  même  manière ,  mais 
elle  fut  continuée  pendant  trente-six  heures.  i8'',565  d'iode 
absorbèrent  o,3o6  d'ammoniaque. 

III.  —  Dans  un  dernier  essai ,  non-seulement  je  me  rendis 
compte  de  l'augmentation  de  poids  produite  par  la  combi- 
naison de  l'ammoniaque ,  mais ,  de  plus ,  je  mesurai  le  gaz 
qui  fut  mis  en  contact  avec  l'iode^  ainsi  que  celui  qui  resta 
sans  s'y  combiner.  L'expérience  fut  prolongée  pendant  deux 
jours.  Pour  retirer  le  flacon  à  travers  le  mercure,  je  le  bou- 
chai au  milieu  du  gaz  ammoniac  avec  le  secours  des  fils 
de  fer.  L'iode  pesait  i8',4o3,  etl'iodure  iS'',685.  Le  volume 
de  l'ammoniaque  était  primitivement  de  566"  à  16  degrés 
sous  la  pression  de  o'",729,  et  se  réduisit  à  154*^*"  à  i5  de- 
grés sous  o'",747. 

On  déduit  de  là  des  résultats  qui  coïncident  tout  à  fait 
avec  ceux  de  mes  observations  antérieures  : 

j.  11.  111. 

D*aprè8  les  pesées.  D'après  les  toI.      D'après  la  théorie. 

Iode 83,7        83,2        83,3        83,2...     P  =  i58o  ou  83,2 

Ammoniaque....      i6,3         16,8         16,7         16,8     Az»H»=:    3ig         16,8 

100,0    100,0    100,0    £00,0  1899    100,0 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XV^.  (Septembre  18^5.)  6 
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Un  peu  d'ammoniaque  est,  il  est  vrai,  décomposé  par 
l'iode ,  en  produisant  de  l'iodhydrate  et  de  l'azote  libre  5 
mais  la  quantité  en  est  trop  faible  pour  exercer  une  in- 
fluence bien  sensible  sur  les  données  numériques  de  l'expé- 
rience. J'ai  trouvé,  après  une  opération  de  cette  nature, 
pour  100  parties  d'ammoniaque  absorbée,  environ  2  à 
3  parties  d'azote  dégagé. 

Quand  on  abandonne  dans  le  vide ,  à  côté  d'acide  sulfu- 
rique,  de  l'iodure d'ammoniaque  en  couche  mince,  le  gaz 
qui  avait  été  absorbé  se  sépare ,  ne  laissait  plus  que  de  l'iode 
cristallisé  avec  des  traces  d'iodhydrate  ammoniacal.  A  l'air 
libre ,  il  se  forme,  en  outre,  de  l'iodure  détonant,  sans  doute 
à  cause  de  l'humidité  atmosphérique. 

L'iode,  saturé  d'ammoniaque,  puis  agité  avec  du  mer- 
cure, donne  un  produit  mixte,  dans  lequel  des  cristaux 
blancs  se  déposent  au  fond  d'un  liquide  légèrement  jau- 
nâtre. Celui-ci  se  solidifie  promptement  à  l'air  en  abandon- 
nant I  o  à  1  a  pour  1 00  d'ammoniaque  ,  et  ne  reprend  plus 
sa  liquidité  primitive  dans  une  atmosphère  de  ce  gaz.  L'eau 
détermine  un  précipité  d'iodure  mercuriel  rouge ,  tant  avec 
la  substance  liquide  qu'avec  la  matière  cristalline.  Il  est  à 
présumer  d'ailleurs  que  la  première  contient  en  dissolution 
une  partie  de  la  seconde.  La  crainte  de  n'opérer  que  sur  des 
mélanges  m'a  empêché  de  tenter  sur  ces  composés  des  ex- 
périences analytiques  précises.  Une  analyse  du  produit  li- 
quide ,  exécutée  sur  une  très-petite  quantité  de  matière,  a 
fourni  les  rapports  suivants  : 

Ammoniaque  faiblement  retenue 13, :2 

lodure  de  mercure ,  précipité  par  l'eau la  ,2 

Iode  restant  dans  la  liqueur 49»^ 

Mercure  restant  dans  la  liqueur ^7*9 

Azote ,  hydrogène,  perte 8/2 

100,0 

Ulorure  d'azote. 
Plusieurs  c  \wi  persuadés  de  la  présence  de 


(  83  ) 
rhydrogèue  dans  le  chlorure  d'azote  aussi  bien  que  dans  le 
composé  ioduré,  un  d'entre  eux  croyant  même  avoir  acquis 
des  preuves  expérimentales  décisives  de  la  similitude  de  com- 
position de  ces  deux  produits,  il  m'a  semblé  utile  d'étendre  à 
la  première  combinaison  les  recherches  qui  m'avaient  dé- 
voilé la  véritable  nature  de  la  deuxième.  J'ai  essayé  succes- 
sivement l'emploi  de  l'acide  arsénieux ,  puis  de  l'acide  suif- 
hydrique,  et  finalement  du  mercure. 

I.  —  Du  chlorure  d'azote ,  ayant  été  agité  avec  un  excès 
d'acide  arsénieux  en  dissolution  dans  l'eau,  s'est  changé  en 
acide  chlorhydrique,  ammoniaque  et  azote  libre,  qui  se  dé- 
gageait peu  à  peu.  Dans  la  liqueur  ainsi  obtenue,  l'hydro- 
gène cédé  aux  éléments  du  chlorure  d'azote  a  été  évalué  par 
un  moyen  pareil  à  celui  qui  fut  mis  en  usage  pour  l'analyse 
de  l'iodhydrure ,  expérience  IX.  Le  chlore  fut  dosé  à  l'état 
de  chlorure  d'argent.  Enfin,  pour  connaître  la  proportion 
d'ammoniaque,  je  me  suis  servi  d'un  procédé  dont  j'ai  con- 
staté l'exactitude  par  plusieurs  épreuves  ,  et  qui  m'a  seul 
réussi  pour  la  détermination  de  très-faibles  quantités  de 
cet  alcali.  Une  portion  de  la  liqueur  était  soumise  à  la 
distillation  avec  la  chaux ,  dans  un  appareil  où  l'ammo- 
hidque  volatilisée  était  appréciée  d'après  l'acide  qu'elle 
neutralisait. 

J'ai  été  conduit  aux  résultats  suivants  ,  relatifs  à  lo  cen- 
timètres cubes  de  liqueur  : 

Hydrogène  cédé  (  i) ô,ooofi3 

Chlore  (2) o,oi54 

Azote  passé  à  Pétat  d^ammoniaquc  (3) o,ooo8() 


(1)  i5o  centimètres  cubes  diacide  arsénieux,  aa  titre  nommé  normal  ipsur 
M.  Gay-Lussac ,  ont  été  ajoutés  au  chlorure  d'azote,  et  ont  formé  avec  ce 
produit  et  Peau  qui  le  recouvrait  un  volume  de  184  centimètres  cubes;  ce 
qui  correspond  à  8^*^,i5  de  solution  ariénieuse  pour  10  centimètres  cubes 
de  liqueur. 

60  centimètres  cubes  de  cette  liqueur  ont  détruit  6*^*^,79  de  dissolution 
chlorée  normale;  soit  i«<^,i3  pour  10  centimètres  cubes.  La  différence 
jj  i5  —  I ,  i3  ou  7*=<^,o2  indique  donc  Tacide  arsénieux  consommé  par  la  réac- 

6. 
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i)*où  Ton  déduit: 

Hydrogène  acidifiant  le  chlore 0,00044 

Hydrogène  existant  dans  Tammoniaque. .    .     0,00019 

Total o,ooo63 

L'identité  de  ce  dernier  nombre  avec  le  premier  montre 
que  la  totalité  de  Thydrogène  trouvé  dans  les  produits  de  la 
destruction  du  chlorure  d'azote  est  étrangère  à  sa  constitu- 
tion :  Tazote  et  le  chlore  en  sont  donc  bien  réellement  les 
éléments  uniques. 

II.  —  Pensant  que  la  réaction  de  l'acide  sulfhydrîque  sur 
le  chlorure  d'azote  serait  assez  énergique  pour  ne  laisser 
dégager  que  des  quantités  négligeables  d'azote,  j'ai  cherché 
à  la  mettre  à  profit  pour  la  détermination  du  rapport  de 
l'azote  au  chlore. 

4o  centimètres  cubes  du  liquide  obtenu  en  agitant  le 
chlorure  d'azote  avec  de  l'eau  saturée  de  gaz  sulfhydrique 
ont  donné,  après  l'expulsion  de  l'excès  de  ce  gaz,  o^^^tiyG  de 

tion   du   chlorure  d^azote,  et  fixe  le  poids  de   Thydrugène  cédé  à   7,(X2 
X  omiMtrjoSgS  =  om"W8,628. 

(1)  a5  centimètres  cubes  de  liqueur  ont  donné  o6',i56  de  chlorure  d'ar- 
gent, contenant  o,o385  de  chlore:  soit  0,01 54  ponr  10  centimètres  cubés. 

Ce  résultat  a  été  confirmé  par  un  autre  obtenu  au  moyen  de  Fazota te  d'ar- 
gent titré. 

Prem.  expér.  Deax.  expér. 

(3)    Liqueur  traître,  par  la  chaux 3o®^,oo      3o*^*^,oo 

Acide  litre  dans  lequel  a  été  reçue  Pammoniaque.       5^^,']i       6*^,28 

(U  contenait  par  litre  1  iSr^^^S  d'acide  chlorhydrique 
sédécihydralé,  cVst-à-dire  la  Taleur  en  grammes  de 
7^  d'équivalent.  Par  conséquent,  chaque  centimètre 
cube  devait  saturer  une  quantité  d'ammoniaque  ren- 
fermant j^  milligrammes  ou  o^^'Wg^S^S  d'azote.) 

Eau  de  chaux  achevant  de  neutraliser  l'acide  qui  avait 
absorbé  l'ammoniaque 3**  ,,86       4*^*  ,78 

(10  centimètres  cubes  diacide  titre  exigeaient  pour 
leur  saturation  14^^,7  de  cette  eau  de  chaux.) 

L'acide  neutralisé  par  J"'ammoniaque  est  donc 
5,7a-- 1^0-  3", 09       3«c,o3 

El  l'azote  «  nour  10  centimètres  cu- 
bes (le  liqueu  -  ^^  X  0,875  ou o™*"'K,9o  o,885 
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leUorure  d'arçent,  dénotant  0,0171  de  chlore  pour  10  cen- 
timètres cubes. 

De  plus,  par  des  essais  semblables  à  ceux  qui  ont  été  men- 
tionnés tout  à  l'heure,  j'ai  obtenu  les  quantités  d'azote  ci- 
après  : 

milllgr.  «0  mlUIgr. 

ia,5o  pour  60,0  soit  '2,09  pour  io^<^. 

4,19  pour  ao, G 2,10 

5,87  pour  3o,o 1,98 

3,86  pour  30,0 1,9^ 

ie,53  pour  5a, 4 3*o* 

Moyenne a, 02 

D'où  l'on  déduit ,  pour  le  rapport  du  chlore  à  l'azote , 
^.'•V»Va  ^=  8, 5.  Il  s'est  développé  quelques  bulles  d'azote  pen- 
dant le  traitement  par  l'acide  suif  hydrique.  Il  est  possible 
que  le  dégagement  de  ce  gaz  ait  influé  sensiblement  sur  l'é- 
valuation du  rapport  précédent,  et  l'ait  rendu  trop  élevé. 
On  peut  le  considérer  du  moins  comme  un  nuiximum.  Celui 
qu'indique  la  théorie  serait  y~  =  7, 6. 

ni.  —  La  nature  binaire  du  chlorure  d^azote  fut  primi- 
tivement déduite  des  résultats  de  sa  destruction  par  les 
métaux.  L'unique  objection  qui  puisse,  ce  me  semble,  s'éle- 
ver contre  cette  conclusion,  c'est  qu'on  ne  parait  point  avoir 
t:onstaté ,  après  la  réaction,  l'absence  de  l'acide  chlorhydri- 
que,  comme  on  l'a  fait  pour  l'ammoniaque.  Afin  de  dissiper 
ce  motif  de  doute,  j'ai  introduit,  au  moyen  d'une  pipette 
adaptée  à  une  bouteille  de  caoutchouc,  du  chlorure  d'azote 
et  l'eau  dans  une  éprouvette  renversée  sur  la  cuve  à  mei- 
cure^  puis  j'ai  laissé  l'action  du  métal  s'accomplir  peu  à  peu, 
en  agitant  de  temps  en  temps  pendant  environ  huit  jours. 
Après  ce  laps  de  temps,  l'azote  était  devenu  libre,  et  le 
chlore  se  trouvait  à  l'état  de  protochlorure  de  mercurç.  La 
liqueur,  qui  prenait  seulement  une  légère  teinte  brune  avec 
l'acide  suif  hydrique ,  devenait  alcaline  par  l'addition  de 
quelques  gouttes  d'eau  de  chaux  :  elle  ne  renfermait  donc 
tout  au  plus  qu'une  quantité  insignifiante  d'acide  librç.. 
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D'ailleurs,  ayant  recherché  l'ammoniaque,  je  n'en  ai  obtenu 
que  des  traces. 

Un  autre  expérience  de  même  nature  fut  exécutée  dans 
une  éprouvette  graduée.  L'azote  fut  mesurée,  et  le  chlore 
du  chlorure  de  mercure  fut  évalué  à  l'état  de  combinaison 
avec  l'argent ,  après  un  traitement  préalable  par  l'acide 
sulfhydrique. 

J'obtins  ainsi  les  nombres  qui  suivent  (i)  : 

Azote 0,1 18  ou  10,7 

Chlore 0,988        89,3 

1,106      100,0 
La  théorie  donne  : 

Azote I  triple  cq.         176  ou  11,6 

Chlore 3  éq i3a8        88,4 

i5oS      100,0 

Les  données  expérimentales  fournissent  un  excès  de 
chlore.  Il  est  bien  possible  que  la  matière  analysée  ait  re- 
tenu du  chlore  en  dissolution.  Elle  a  cependant  été  lavce 
abondamment  à  l'eau  distillée,  et  l'azotate  d'argent  ne  pro- 
duisait qu'une  faible  opalinité  dans  les  dernières  eaux  de 
lavage.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  résultats  de  l'analyse  ne  lais- 
sent pas  de  prise  à  l'incertitude  sur  la  constitution  atomique 
de  la  substance. 

Après  avoir  reconnu  la  dissemblance  de  composition  des 
combinaisons  azotées  fulminantes  du  chlore  et  de  l'iode, 
j'ai  voulu  analyser  le  produit  ioduré  produit  par  double 
décomposition ,  selon  les  indications  de  M.  Millon  ;  et , 
pour  le  préparer,  je  fis  agir  le  chlorure  d'azote  sur  une  dis- 
solution très-étendue  d'iodure  de  potassium.  Mais,  placé 
apparemment  sous  l'empire  inattendu  de  circonstances 
différentes,  la  poudre  brune  que  j'obtins  n'était  autre  chose 


(1)  ^  humide    à    20  degrés,   &ous  la    pression 

o^\'j5o  —  0,088,     1 1  S^'c  ,00 

(  4  j*^'^ 
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que  deTiode.  En  niéiiie  teuips  qu't'llo  s«î  i'orinait,  il  se  do[;a- 
geait  de  Tazote. 

En  résumé  : 

1°.  La  composition  du  produit  que  l'on  nomma  d'abord 
iodure  d^ azote,  puis  plus  récemment  iodurc  d^aniide^  est  à 
la  fois  en  désaccord  avec  Tune  et  Tautre  de  ces  deux  déiio- 

m 

minations.  Elle  se  représente  par  de  Tammoniaque,  dans  la- 
quelle les  \  de  rhydrogène  sont  remplacés  par  une  quantité 
équivalente  d'iode. 

2**.  Avec  Tappui  de  preuves  nouvelles,  je  ne  puis  que 
persister  à  admettre  le  rapport  de  3  équivalents  d'ammonia- 
<jue  à  a  équivalents  d'iode  dans  le  liquide  résultant  de  l'ab- 
sorption par  l'iode  du  gaz  ammoniac  sec. 

3®.  C'est  à  tort  que  la  constitution  du  chlorure  d'azolcî  a 
été  assimilée  à  celle  de  l'iodhydrurc.  L'opinion  primitive 
doit  rester  dans  la  science.  Le  chlorure  d'azote  n'est  composé 
que  d'azote  et  de  chlore  réunis  dans  le  rapport  de  i  volume 
du  premier  à  3  volumes  du  second. 

A  la  suite  des  nombreux  rapprochements  que  Ton  a  faits 
«ntre  l'ammoniaque  et  le  gaz  oléfiant,  on  peut  en  ajouter  un 
autre  fondé  sur  la  nature  des  produits  de  leur  décomposi- 
tion par  le  chlore  et  par  l'iode.  Nous  les  voyons,  en  ellel, 
tous  les  deux  donner  avec  le  chlore,  par  voie  de  substitu- 
tion, des  composés  binaires  où  l'hydrogène  est  totalement 
éliminé,  tandis  qu'avec  l'iode,  la  métalepsie,  toujours  moins 
complète,  ne  donne  naissance  qu'à  des  combinaisons  ter- 
naires dans  lesquelles  une  partie  de  l'hydrogène  reste  in- 
vinciblement engagée. 
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ifllR  INE  ^OIVELLE  CLASSE  DE  IlONPOSÉS  ORtiANIQIiES 

Par  m,  Charles  GERHARDT. 


Dans   un  Mcnioi le  (i)  publié  on    iSSg,  j'ai   essaye  de 
formuler  d'une  manière  générale  et  précise  les  nombreux 
phénomènes  que  présenleiil  en  chimie  organique  les  sub- 
stitutions par  les  corps  composés.  En  m'appuyant 
grand  nombre  de  faits  ,  j'ai  avancé  que  ,  dans  les  substitu- 
tions d'un  corps  composé  à  un  corps  simple,  ce  dernier 
n'était  pas  purement  et  simplement  déplacé  ,  mais  que 
réaction  s'établissait  toujours  de  telle  sorte  qu'»M  élémet 
(kydrogènt:)  de    riin    des  corps  s'unissait  à  un    élémct 
{oxygène)  de  f  autre  corps  pour  former  un  produit  {eau] 
ffui  s'éliminait,  tandis  que  les  éléments  restants  demeii-t'i 
raient  en  combinaison. 

Ce  principe,  que  je  désignerai  à  l'avenir  sous  le  nom 
loi  des  résidus,  s'applique  dans  toute  sa  rigueur  à  la  formât 
tion  des  corps  nitrogénés,  des  amides,  des  éthers 
sels,  etc.  Je  ne  connais  pas  un  seul  fait  qui  lui  soit  con- 
traire. Des  considérations  sur  la  constitution  moléculaire 
des  corps  (2)  ont  conduit  M.  Mitscherlich  à  renouveler  en 
i84i]  sous  une  autre  forme  ,  cette  proposition  ,  que  j'avais 
émise  deux  ans  auparavant. 

La  loi  des  résidus  rendait  entièrement  inutile  l'adoption 
de  tous  ces  radicaux  hypothétiques,  de  tous  ces  êtres  imagi 
naircs,  sur  lesquels  les  partisans  des  idées  électro-chimîquea 
basaient  le  raisonnement  dans  les  réactions^  et,  poi 
un  exemple   bien   saillant ,    elle   expliquait  parfaitemt 
pourquoi  le  chlore  et  par  conséqueni  l'hydrogène  pouvaient! 
être  remplacés  par  NH',  l'oxygène  par  NH,  dans  ii 
lions   détermi  r    l'ammoniaque.    Cette    explication 
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simple  el  précise  excluaîl  Texislencc  du  radical  amidogèue 
et  de  tout  autre  corps  hypothétique.  En  effet,  d'après  la  loi 
des  résidus,  rammoniaque,  en  qualité  de  corps  hydrogéné, 
sollicitait  l'oxygène  ou  le  chlore  (  brome ,  iode)  des  ma- 
tières organiques  pour  former  soit  H*  O,  soit  HCl ,  qui  s'é- 
liminait; le  résidu  des  éléments  de  l'ammoniaque,  qui  de- 
meurait alors  eu  combinaison  avec  le  résidu  des  éléments 
de  la  matière  organique ,  était  NH  ou  NH',  suivant  que 
l'élimination  avait  été  H'O  ou  HCl.  On  a  effectivement 
AO  et  AG1>  représentant  deux  matières  organiques  : 

[AO]  -h  [NHH*]  =  H--  0-+-  [aNH] 
[ACIJ  +  [NH»H]=HC1  -4-[ANH»J 

M.  Laurent  avait  donc  parfaitement  raison  quand  il  intro- 
duisit Vimide  NH  dans  la  notation  des  formules,  et  même, 
il  faut  le  dire ,  en  considérant  les  métamorphoses  qui  ont 
été  étudiées,  on  remarque  que  les  cas  où  se  présente  le  ré- 
sidu NH  sont  de  beaucoup  plus  nombreux  que  ceux  où  l'on 
rencontre  le  résidu  NH*,  le  soi-disant  amidogène;  bien 
plus ,  la  combinaison  (l'oxamide)  qui  a  servi  à  établir  l'an- 
cienne théorie  des  amides  ne  renferme  pas  cet  amidogène , 
mais  il  y  a  le  résidu  NH.  En  effet ,  si  l'on  représente  par 
AO*  un  équivalent  d'acide  oxalique  (A  =  C*  H*  O*),  et  par 
Am  le  résidu  NH ,  on  a  : 

Formation  de  l'oxamide» 
[A0*]-4-aH*  Am  =  2H>0-+-[AAra'] 

Formation  de  l'acide  oxamique. 
[AO*]-i-    H«Ara=    H»0-i-[AOAm] 

Je  ne  connais  que  deux  ou  trois  cas  (benzamide  par  le 
chlorure  de  benzoïle ,  uréthane  et  uréthylane  par  l'éther 
chloroxy carbonique)  où  le  résidu  soit  véritablement  repré- 
senté parNH*. 

D'après  cette  manière  de  formuler,  l'oxamide  est  donc  de 
l'acide  oxalique  dans  lequel  O*  est  remplacé  par  le  rcvsidu 
Am*  *,  de  même  l'acide  oxamique  est  de  l'acide  oxalique  dans 
lequel  un  seul  O  est  remplacé  par  le  résidu  Am  : 


(  9°  ; 

Acide  oxalique C"  H^  O* 

Oxalatcs  neutres C*  M' O* 

M 
Oxalates  acides C  ~.  O* 

Oxamide C>H«^'  , 

O" 

Acide  oxatnique C*H'  . 

^  Ani 

Oxamates C  ..  . 

MAm 

Si,  dans  les  circonstances  convenables,  on  ramène  aux 
composés  formes  par  la  réunion  de  semblables  résidus  les 
éléments  qui  avaient  été  éliminés  lors  de  la  réaction  ,  ou 
régénère  les  composés  primitifs.  On  sait  que.  les  amides  ré- 
génèrent alors  l'ammoniaque  et  leurs  acides  respectifs. 

L^alcool  et  ses  homologues  se  comportent  comme  l'am- 
moniaque \  comme  elle,  ils  agissent  par  leur  hydrogène  sur 
les  corps  oxygénés  ou  sur  les  corps  chlorés  en  donnant  lieu 
à  une  élimination  de  H*0  ou  de  HCl ,  tandis  que  les  élé- 
ments restants  constituent  des  éthers.  Les  éthers  neutres 
correspondent  aux  amides  neutres,  les  acides  viniques  ou 
éthers  acides  aux  acides  amides.  On  a  donc  aussi  E  repré- 
sentant le  résidu  C*  H®  O  -^  H*  : 

Éthcr  oxalique. .  .* C>  H»  ^,* 

Acide  oxalovinique C*  H'  -., 

Oxalovinates C  __  _ 

JVl  L 

M.  Dumas  a  même  obtenu  des  corps  renfermant  à  la 
fois  le  résidu  de  l'alcool  et  le  résidu  de  l'ammoniaque.  Parmi 
ces  composés  ,  il  faut  surtout  nommer  : 

o« 

L'^oxaméthane C  H'  Am , 

E 

qui  est,  cor  "^  voit,  l'élhcr  oxamique  (Balard)  ou  l'a- 
mide  oxal 

Cette  if  lércr  les  amides  et  les  éihers  m'a 

conduit  à  inc  nouvelle  classe  de  composés 
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organiques.  Ces  composés  sont  formés  par  le  résidu  d'un 
alcali  organique.  Je  les  désignerai  sous  le  nom  générique 
Hamlides.  Ce  sont  des  corps  semblables  aux  amides , 
formés  dans  les  mêmes  circonstances  et  régénérant  par  les 
acides  ou  les  alcalis  minéraux  concentrés ,  non  de  Tammo- 
niaque,  mais  de  Taniline.  J'ai  obtenu  deux  anilides  en  dé- 
composant Toxalate  d'aniline  par  la  chaleur. 

Décomposition  de  Voxalate  d'aniline  à  une  température 

élei^ée. 

L'oxalate  neutre  d'aniline  employé  à  ces  expériences  a 
été  préparé,  d'après  le  procédé  de  M.  Hofmann,  en  mélan- 
geant l'aniline  avec  une  solution  d'acide  oxalique  dans  l'al- 
cool. Le  sel  a  été  lavé  avec  de  l'alcool  et  desséché  au  bain- 
mane. 

Quand  on  chauffe  ce  sel  au  bain  de  sable,  il  commence 
déjà  à  se  décomposer  à  quelques  degrés  au-dessus  de  loo  de- 
grés 5  il  fond  et  entre  en  ébuUition  en  dégageant  de  l'eau , 
de  l'acide  carbonique  et  de  l'aniline.  Ce  n'est  que  dans  les 
dernières  portions  de  gaz  ,  quand  la  chaleur  est  portée  à 
i6o  ou  i8o  degrés,  qu'on  reconnaît  la  présence  d'un  peu 
d'oxyde  de  carbone.  On  n'a  pas  besoin  de  chauffer  plus 
fort.  Quand  le  dégagement  de  gaz  a  cessé ,  on  a  un  résidu 
liquide ,  parfaitement  limpide  et  plus  ou  moins  coloré  en 
rouge,  suivant  la  pureté  du  sel  employé.  (On  sait  que  les 
sels  d'aniline  prennent  tous  à  l'air  une  teinte  rouge).  Dès 
qu'on  le  retire  du  bain ,  il  se  concrète  en  une  masse  buty- 
^'euse  chargée  de  beaux  cristaux.  Ce  résidu  est  un  mélange 
de  deux  corps  nouveaux ,  Voxaniïide  et  la  foiTnanilide  ^ 
que  je  vais  décrire. 

Oxanilide» 

Pour  isoler  cette  substance,  on  épuise  à^ froid  avec  de 
l'alcool  le  résidu  de  l'action  de  la  chaleur  sur  l'oxalate  d'a- 
niline. L'alcool  se  charge  de  toute  la  formanilide ,  et  laisse 
l'oxanilide  à  l'état  de  paillettes  nacrées ,  parfaitement  blan- 
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ches  si  Ton  a  opéré  avec  uq  sel  pur,  ei  qui  ressumblenl  à 
l'acide  borique. 

L'oxanilide  ainsi  obtenu  fond  à  a45  degrés,  et  se  prend 
par  le  refroidissement  en  une  masse  radiée.  Elle  entre  en 
ébullition  à  3ao  degrés,  et  distille  en  plus  grande  partie 
sans  altération.  Elle  se  sublime  déjà  à  une  température  in- 
férieure en  donnant  de  fort  belles  paillettes  irisées.  Sa  va- 
peur est  acre  comme  celle  de  l'acide  benzoïque. 

Elle  est  insoluble  dans  l'eau,  même  bouillante.  L'alcool 
ne  la  dissout  pas  non  plus  à  froid ^  bouillant,  il  en  dissout 
une  petite  quantité ,  qui  se  dépose ,  par  le  refroidissement , 
en  paillettes  micacées.  Elle  est  insoluble  dans  l'éther. 

Les  acides  et  les  alcalis  étendus  et  bouillants  ne  l'atta- 
quent pas;  mais  la  potasse  concentrée  et  bouillante  en  dé- 
veloppe de  l'auiline,  et  se  convertit  en  oxalale.  La  décom- 
position est  surtout  prompte  si  Ton  emploie  de  la  potasse 
en  fusion.  L'aniline  se  développe  alors  à  l'clat  d'une  huile 
incolore  qui  présente  les  réactions  si  caractéristiques  avec 
l'acide  cbromique  el  le  chlorure  de  chaux. 

Plusieurs  analyses  faites  sur  des  produits  de  préparation 
différente  m'ont  conduit  exactement  à  la  formule 

C"£î"N'0', 
qui  équivaut  évidemment  à  ^H 

IC'H'O',     3C'H'N|-aH'0.  ^B 

C'est  donc  de  l'acide  oxalique  dans  lequel  aOout  été  enle- 
vés par  2  H'  el  remplacés  par  le  résidu  2  (C^H'  W — H'}— Au'  : 

Oiiioilido C'H'"\- 

Au  surplus  ,  j'ai  constaté  que ,  si  l'on  chauffe  l'oxanilide 
avec  de  l'acide  sulfurique  concentré,  ÎI  se  développe,  sans 
que  la  matière  noircisse  ,  nu  mélange  de  volumes  égaux 
d'oxyde  de  C!  l  d'acide  carbonique.  Si  l'on  ajoute 

une  petiie  c  au  résidu,  il  se  prend  en  une 

masse  blanc)  ;ntièrement  soluble  dans  une 

pins  grande  (  ;tie  matière  prend  par  l'acido 
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chromique  une  leînte  rouge  foncée ,  comme  celle  des  sulfo- 
cyanures  par  les  persels  de  fer ,  et  ne  paraît  être  autre  chose 
que  la  sulfanilide  ^  car 

C*H«^\-4-SH'0*  =  H>0-*-C0-+-C0«H-SH«  ^\. 

An*  An' 

Je  ne  raflSrmerai  cependant  pas  positivement.  Quoi  qu'il 
en  soit,  les  réactions  précédentes  prouvent,  d'accord  avec 
l'analyse,  que  mon  nouveau  produit  est  un  homologue  de 
Toxamide  ,  renfermant  le  résidu  de  l'aniline  à  la  place  du 
résidu  de  l'ammoniaque. 

'      Formanilide. 

Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  que  la  formation  de  Toxa- 
nilide  est  accompagnée  de  celle  d'un  autre  corps  qui  se  dis- 
sout dans  l'alcool.  On  chauffe  la  solution  pour  en  chasser  la 
plus  grande  partie  du  véhicule  ,  et  on  fait  bouillir  avec  de 
l'eau^  de  cette  manière,  la  petite  quantité  de  matière  brune 
ou  rouge ,  qui  a  pu  se  former  par  l'altération  du  sel  d'ani- 
line à  Tair,  se  sépare  à  l'état  insoluble,  et  l'on  a  en  dissolu- 
tion de  la  formanilide  parfaitement  pure.  Si  l'on  évapore 
davantage  la  solution  aqueuse,  la  formanilide  se  sépare  peu  à 
peu  à  l'état  de  gouttelettes  huileuses  et  incolores  qui  se  réu- 
nissent au  fond  du  vase  5  ce  produit  conserve  l'état  liquide, 
même  après  le  refroidissement  j  aussi  ne  faut-il  pas  pousser 
l'évaporation  jusqu'au  point  ou  les  gouttelettes  huileuses 
commencent  à  se  séparer.  U  vaut  mieux  abandonner  la  solu- 
tion saturée  à  l'évaporation  spontanée. 

La  formanilide  se  dépose  alors  peu  à  peu  en  prismes 
rectangulaires  très- aplatis  et  terminés  en  pointe  comme 
des  fers  de  lance  \  ces  cristaux  sont  ordinairement  très-longs 
et  enchevêtrés  :  j'en  ai  eu  deux  ou  trois  fois  qui  avaient  plus 
de  3  centimètres  de  long  et  qui  étaient  parfaitement  déter- 
minés. Leur  ressemblance  avec  les  cristaux  de  l'urée  est  si 
grande,  que  je  les  prenais  pour  l'urée  aniliquc  (la  carb- 
anilide),  avant  que  l'analyse  m'en  eût  fait  saisir  la  véritable 
nature. 
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Ce  corps  est  assez  soluble  dans  Feau  ,  surtout  à  chaud , 
mieux  encore  dans  l'alcool  -,  la  solution  aqueuse  a  une  sa- 
veur légèrement  amère  et  n'agit  pas  sur  les  papiers  réactifs. 
A  l'état  sec,  il  fond  à  46  degrés  j  la  matière  fondue  peut 
être  refroidie  bien  au-dessous  de  cette  température  avant  de 
se  concréter,  mais  il  suffit  alors  de  l'agiter  avec  une  baguette 
pour  que  la  solidification  se  fasse  immédiatement.  Dans 
l'eau  il  fond  encore  plus  aisément ,  et ,  chose  singulière , 
il  reste  alors  liquide ,  même  pendant  plusieurs  jours.  Au 
bain-marie,  il  émet  déjà  des  vapeurs. 

A  froid,  les  acides  et  les  alcalis  étendus  n'agissent  pas 
sur  ce  corps  *,  cependant  la  décomposition  se  fait  à  la  lon- 
gue, et  encore  plus  promptement  si  Ton  fait  bouillir.  Ainsi, 
par  exemple,  l'acide  chromique  étendu  ne  le  colore  pas,  le 
mélange  ne  verdit  qu'au  bout  d'un  temps  assez  long^  mais 
si  l'on  a  fait  bouillir  préalablement  la  formanilide ,  pendant 
quelques  secondes  seulement ,  avec  de  l'acide  sulfurîque  , 
l'acide  chromique  y  détermine  immédiatement  la  réaction 
caractéristique  de  l'aniline. 

A  froid,  la  potasse  étendue  ne  l'altère  pas  ;  mais  quelques 
secondes  d'ébuUition  avec  cet  agent  suffisent  pour  mettre 
de  l'aniline  en  liberté.  De  même,  l'acide  sulfurique  étendu 
n'y  agît  pas  à  froid;  quand  on  chauffe,  il  se  développe 
l'odeur  caractéristique  de  l'acide  formique  ;  et ,  si  l'on  con- 
dense les  vapeurs,  on  trouve  que  le  liquide  acide  réduit 
le  nitrate  d'argent. 

Eniin  ,  je  me  suis  assuré  aussi  que  la  formanilide,  chauf- 
fée avec  de  l'acide  sulfurique  concentré ,  développe  de 
Toxyde  de  carbone  pur,  sans  noircir,  tandis  que  le  résidu 
renferme  le  même  corps  fourni,  dans  ces  circonstances,  par 
l'oxanilide,  et  que  je  considère  provisoirement  comme  la 
sulfanilide. 

L'analyse  (^^^^'*'  osi  venue  corroborer  les  résultats  précé- 
dents, en  1  '  »s  rapports  suivants: 

^H^  JNO, 
qui  font  de  un  isomère  de  la  benzamide  . 
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mais  qui  correspondent  à 

[CH'OS    C'H'M-HM), 

c'est-à-dire  à  de  l'acide  formiqiie  dans  lequel  O  est  remplacé 
par  le  résidu  (C^W  N  —  H')  =  An  : 

Formanilide CH'  .    • 

An 

Interprétation  de  la  réaction, 

La  formation  de  la  formanilide  qui  accom[pagne  celle  de 
Foxanilide  ne  doit  pas  nous  surprendre  ,  puisque  l'acide 
oxalique  donne  lui-même  de  Tacide  formique  quand  on  le 
soumet  à  la  distillation  sèche.  Mais  voyons  si  les  autres  pro- 
duits de  la  réaction  permettent  de  l'exprimer  par  une  équa- 
tion simple. 

J'ai  dit  qu'outre  l'oxanîlide  et  la  formanilide,  on  recueil- 
lait de  l'acide  carbonique,  de  l'eau,  de  l'aniline,  et  vers  la 
fin  de  l'opération,  de  l'oxyde  de  carbone. 

L'oxalate  neutre  d'aniline  est 

[C  H*OS     iC'H'N]  =  C*  H"  N«  (V. 

On  a  donc 

C*H'*N*0*  =  2H*0-f-C'*H'*N«0* 

Oxanilide. 
=  H«0-+-C0*-hC»H'N4-C'H»N0 

Aniline. 

Formanilide.  Aniline. 

Benzanilide. 

J'ai  fait  remarquer  plus  haut  que,  dans  les  cas  où  l'am- 
moniaque attaque  des  corps  chlorés,  il  se  produit  des  amides 
dans  Jesquels  le  résidu  (NH*  —  H)  remplace  Cl;  en  dési- 

gnantce  résidu  par  Am',  on  a 

H' 

benzamide .'  ...     C'        ,0 

Am' 

Chlorure  de  bcnzoîle. .  .     C  ^    O 

Or,  le  résidu  Am'  équivaut  à  AmH,  et  comme  Am  remplace 
lui-même  O,  il  est  évident  que  la  benzamide  pourrait  aussi 
se  formuler  avec  les  corps  suivants  : 
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Acide  benzoïque C^  H*    O' 

O 

Eiher  benzofque C  H*     ^ 

Benzamide C'H"   ^ 

A.  m 

On  sait,  en  effet,  que  la  benzamide  s'obtient  non-seule- 
ment avec  Tammoniaque  et  le  chlorure  de  benzoïde  ,  mais 
encore  avec  l'éther  benzoïque  et  Tammoniaque  (Deville). 

J'ai  préparé  l'homologue  de  la  benzamide  dans  la  série 
anilique,  à  Taide  du  chlorure  de  benzoïle  et  de  Taniline. 
Dès  que  ces  deux  corps,  préalablement  desséchés,  arrivent 
en  présence,  ils  se  combinent  en  s^échauffant;  la  masse  rou- 
git et  se  prend  en  une  masse  cristalline.  On  la  lave  d'abord 
avec  de  l'eau  bouillante  qui  extrait  le  chlorhydrate  d'ani- 
line, puis  avec  de  l'eau  légèrement  alcalisée,  afin  d'extraire 
les  dernières  traces  de  l'acide  benzoïque  qui  auraient  pu  se 
trouver  dans  le  chlorure  de  benzoïle ,  et  finalement ,  on  fait 
cristalliser  dans  l'alcool. 

La  benzanilide  s'obtient  ainsi ,  par  l'évaporation  sponta- 
née, en  paillettes  nacrées  insolubles  dans  l'eau.  Les  acides 
et  les  alcalis  étendus  et  bouillants  ne  l'attaquent  pas;  mais  la 
potasse  fondante  en  développe  de  l'aniline  et  se  convertit  en 
benzoate.  D'ailleurs ,  l'analyse  a  conduit  à  la  formule 

C'"H"NO, 
c|uî  est  évidemment 

C^(H»a)0  +  C«H»N  — HCl, 
c'est-à-dire 

H'  o 

C'       ,0     ou     bien     C'H«    r  • 
An'  An 

Les  résultats  que  je  viens  d'exposer  ouvrent  une  voie 
nouvelle  aux  investigations  de  chimie  organique,  et  renfer- 
ment les  preuves  les  plus  directes  en  faveur  de  la  loi  des 
résidus,  par  laquelle  j'ai  formulé  les  phénomènes  si  variés 
et  si  fréquents  que  présentent  les  substitutions  par  les  corps 
composés    ^  'Tie  bornerai  pas  à  ces  preuves;  dans  un 

prochai  spère  eu  donner  de  nouvelles. 
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RECHERCHES 

Sor  la  constitation  de  Farine  des  animaox  herbivores  ; 

Par  m.  BOUSSINGAULT. 


Les  faits  que  j'ai  observés  en  me  livrant  à  ces  recherclics 
me  semblent  devoir  intéresser  les  physiologistes  et  les  chi- 
mistes; ils  ajouteront  d'ailleurs  aux  connaissances  que  nous 
possédons  sur  la  constitution  de  Turine  des  herbivores. 

Mes  observations  portent  sur  des  urines  examinées  im- 
médiatement après  leur  émission. 

§  I.  —  Urine  de  porc. 

Ce  sont  les  recherches  que  j'avais  entreprises  sur  la  res- 
piration du  porc,  qui  m'ont  conduit  à  faire  une  analyse  de 
cette  urine.  Celle  que  j'ai  examinée  provenait  d'un  individu 
qui  ne  mangeait  rien  aulre  chose  que  des  pommes  de  terre 
cuites  dans  de  l'eau  légèremeut  salée:  cette  urine,  d'une 
limpidité  parfaite,  d'un  jaune  très-pâle,  d'une  odeur  peu 
intense,  présentait  une  réaction  alcaline  très-prononcée, 
bien  qu'elle  fût  presque  sans  saveur.  L'addition  d'un  acide 
y  déterminait  une  assez  vive  effervescence  ;  à  la  température 
de  12°, 5,  j'ai  trouvé  pour  sa  densité,  i,oi36. 

Quand  on  chauffe  l'urine  de  porc ,  elle  se  trouble  en 
laissant  déposer  quelques  légers  flocons  de  carbonate  de 
magnésie  et  de  carbonate  de  chaux.  La  chaux  n'y  entre  cer- 
tainement que  pour  une  bien  faible  proportion ,  car  l'oxalate 
d'ammoniaque  ne  trouble  pas  d'abord  l'urine  fraîche ,  la 
liqueur  ne  devient  louche  qu'après  qu'il  s'est  écoulé  un 
certain  temps  ;  et  quand  l'urine  a  bouilli ,  quand  le  dépôt 
dont  j'ai  parlé  est  formé  ,  elle  ne  contient  plus  une  trace  de 
chaux.  En  ajoutant  de  la  potasse  à  de  l'urine  concentrée  au 
bain-marie ,  on  n'aperçoit  aucun  indice  d'ammoniaque. 

Carbonate  de  magnésie.    —   loo  grammes  d'urine  de 
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porc  ont  déposé,  par  suite  de  l'ébullition,  0,042  de  magné- 
sie calcinée ,  renfermant  une  trace  de  carbonate  de  chaux. 
Cette   magnésie  représente  0,87  de  carbonate  pour  1000 

parties  d'urine. 

Azote,  urée,  —  100  grammes  d'urine,  évaporés  au  bai n- 
marîe ,  ont  fourni  2,12  d'un  extrait  assez  tenace ,  d'un  jaune- 
clair  et  acquérant  par  le  refroidissement  la  consistance  et 
l'aspect  de  la  cire;  cette  matière,  fortement  alcaline ,  attire 
puissamment  Thumidité.  Pour  en  doser  l'azote,  j'ai  suivi 
la  méthode  que  j'ai  toujours  employée  quand  j'ai  eu  à  ana- 
lyser des  extraits  de  l'urine  des  herbivores.  J'ai  pris  dans 
une  capsule  de  platine  0^*^,250  d'extrait  sec,  puis  je  l'ai  laissé 
exposé  à  l'air  jusqu'à  ce  qu'il  fût  tombé  en  déliquescence  ; 
lorsque  la  matière  fut  devenue  aussi  fluide  que  l'eau,  j'y  ai 
ajouté  de  l'oxyde  de  cuivre  froid,  d'une  grande  ténuité,  parce 
qu'il  provenait  de  la  calcination  de  l'azotate  à  une  chaleur 
modérée.  Le  liquide  a  été  alors  complètement  et  rapide- 
ment absorbé  par  l'oxyde  :  en  ajoutant  encore  de  l'oxyde ,  on 
a  eu  une  masse ,  sèche  en  apparence ,  que  l'on  a  pu  broyer 
intimement,  avant  de  la  mêler  avec  de  l'oxyde  de  cuivre 
plus  grossier.  C'est  exactement  comme  si  l'on  opérait  sur 
une  matière  pulvérulente,  et  il  est  même  douteux  qu'on 
puisse,  quoi  qu'on  fasse,  mélangera  l'oxyde  un  corps  pul- 
vérulent aussi  intimement  qu'on  y  mélange  un  corps  en  dis- 
solution. Pour  parer  à  l'apparition  du  bioxyde  d'azote ,  que 
l'on  a  toujours  à  redouter  quand  on  brûle  des  matières 
qui  contiennent  de  l'urée,  j'ai  placé  dans  le  tube,  d'après 
une  indication  que  je  dois  àM.  Regnault,  non  pas  des  pla- 
nures  de  cuivre ,  mais  du  cuivre  très-divisé  provenant  de  la 
réduction  de  l'oxyde  (i). 


(i)  J^ai  eu  si  souTent  Poccasion  de  déterminer  Tazote  de  subslancee  dif- 
ficiles à  pulvériser,  que  l'on  comprendra  que  j'aie  dû  faire  de  nombreux 
essais  pour  surr  Ufficuités  que  je  rencontrais  à  chaque  inslant. 

C'est  ainsi  qu'a  ^ ,  j'ai  brûlé  les  liquides  animaux  en  na- 

ture à  la  place  'il  est  quelquefois  impossible  de  mô- 
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Les  o6',a5o  utU  produit  a3  centimètres  cubes  d'aiotR  ; 
tonipt^ralure,  7°, 7;  baromètre  à  o  degré,  737°°, 8;  soit  en 
poids  :    0,027  »i  azo'c,  ou  2,ag  pour  i  000  parties  d'urine. 

3QO  grammes  d'urine  ont  é(é  évaporés  au  baiu-marie  ;  le 
résidu  a  été  repris  par  un  peu  d'eau;  l'addition  de  l'acide 
chlorliydrique  a  donné  lieu  à  une  cITervescence  des  plus 
yives,  maisilnes'estpas  déposé  une  trace  d'acide  hippurique. 
J'ajouterai  que  je  n'ai  pas  réussi  davantage  à  constater  la 
présence  de  cet  acide  en  employant  à  sa  recherche  les  pro- 
cédés délicats  à  l'aide  desquels  M.  Liebig  l'a  découvert  dans 
l'urine  de  l'iiomme.  Dans  l'urine  de  porc  convenablement 
concentrée,  l'acide  azotique  faible  détermine  un  abondant 
précipité  d'azotate  d'urée  ;  comme  celle  urine  ne  contenait 
pas  d'acide  urique ,  ainsi  que  je  m'en  suis  assuré,  je  sup- 
poserai que  la  totalité  de  l'azote  dosé  appartient  n  l'urée: 
1000  parties  d'urine  renfermeraient  alors  4>90  d'urée. 

Sels  alcalins,  potasse,  silice.  —  5o  grammes  d'urine 
ont  été  évaporés  dans  un  creuset  de  platine;  l'opération  est 
longue ,  mais  elle  s'esécute  sans  projections,  en  ayant  soin  , 

liDger  niée  l'oxyde  de  cuivre.  On  déleririno  bien  plus  H  qou  relise  ment 
l'amie  dans  le  lait  qno  dutis  In  rrincinaiie.  Les  itialiéres  ligneuses  devien- 
nent aussi  beaucoup  plus  faciles  àbrdier  quand  ou  les  imprègne  préalable- 
ment d''acélBle  bosique  de  [liiiDib.  Pai  plusieurs  fuis  et  avec  succès  termina 
des  combuelions  à  Taido  d'un  coursnt  de  gui  oiiyuèttu,  et  qusnd  la  colonne 
da  cuivre  a  une  Inni^ucur  Budisante,  el  que,  comme  le  rODommande  M.  Ee* 
gnault,  elle  esl  formée  avec  du  cnivrj  redull  de  Toiyde,  l'azola  recueilli  ne 
renferme  pas  d'oiygène.  C'est  pur  ce  proiédé  quo  j'ai  dosit  l'aiote  du  cbar- 
bon  animal.  Le  tumps,  lu  duri^e  de  l'analyse  est  un  élément  dont  il  faut 
tenir  compte  quand  on  brùlu  des  matières  d''une  dlfficilDCombusIioD.  Telia 
analyse  demande  trois  heures  de  feu,  «1  encore  n'eat-on  pas  certain  d'avoir 
la  totalité  de  l'aznio.  On  laisse  ||cnéralenieut  trop  peu  d'Intervalle  entre  la 
colonne  de  bicarbonate  de  soude  et  celle  du  mélan|je;  la  colonne  intermé- 
diaire d'oiyde  s'ifchaufle ,  ut  la  chaleur,  en  se  propageant ,  décide  un  d.'^page- 
Dient  d'acide  carbonique  émanant  du  blcarbonalej  on  no  sait  plus  alors  si 
l'analyse  est  terminée;  car  le  senl  moyen  da  recoonallro  si  la  cumbuslion 
est  achCYÉc  est  Ji  chaiiflcr  rortemonl  la  colonne  dn  miljngo  pour  s'assurer 
que,  malgré  l'élévulion  dr  température,  le  di'gagemeut  gu'oui;  a  complète- 


après  avoir  incliné  le  creosS^îV^^^^^  flamme  de  la 

lampe  vers  la  partie  supérieure  de  la  paroi.  En  augtoentant 
ensuite  la  chaleur,  sans  toutefois  la  rendre  assez  intense 
pour  fondre  la  matière ,  on  finit  par  opérer  une  combustion 
complète.  Le  résidu  salin,  après  avoir  été  chauflFéau  rouge ,  a 
pesé  oB'^,625  ;  les  sels  repris  par  l'eau  ont  laissé  un  peu  de 
magnésie  ^  la  dissolution  alcaline,  formée  en  grande  partie  de 
carbonate  de  potasse,  a  été  transformée  en  dissolution  de 
chlorhydrate  :  on  a  desséché ,  puis  repris  par  Feau,  qui  cette 
fois,  a  laissé  o,oo35  de  silice,  ou  0,07  pour  1000  parties 
d'urine.  Le  chlorure  de  platine  a  formé  dans  la  dissolution 
saline  iB',85i  de  chlorure  double  =  o,36o  de  potasse  ,  ou 
7,20  pour  1000  parties  d'urine. 

Acide  phosphorique,  —  Des  cendres  de  5o  grammes 
d'urine  on  a  obtenu  o,o35  de  phosphate  de  magnésie  pro- 
venant de  la  calci nation  du  phosphate  ammoniaco-magné- 
sien;  soit  pour  1000  parties  d'urine,  o,44  d'acide  phospho- 
rique. 

Acide  sulfurique,  —  60^*^,45  d'urine  ont  donné  0,180 
(le  sulfate  de  baryte  =  o,o6sè  d'acide  sulfurique  \  pour  1 000 
parties  d'urine,  0,91. 

Chlorure  de  sodium,  —  144^*^908  d'urine  ont  produit 
0,1 38  de  chlorure  d'argent  fondu.  Le  chlore  est  uni  au  so- 
dium, car  l'on  retire  des  cendres  de  l'urine  des  cristaux  de 
sel  marin;  il  y  aurait  alors  dans  1000  parties  d'urine  1,28 
de  chlorure  de  sodium. 

En  combinant  à  la  potasse  les  acides  qui  viennent  d'être 
dosés,  on  trouve  que  : 

L^acide  phosphorique  prend o,58o  d^alcali. 

L^acide  sulfurique i  ,072 

1 ,652 

Comme  la  p'^*»»-  losée  s'élève  à  7,200,  il  en  reste  5,548 
qui ,  pour  la  partie ,  doivent  exister  à  l'état 

de  carboiialc  communique  à  l'extrait  et  aux 


ceudres  de  L'uriuc  leur  prapriété  déliqucscenie  i-l  leur 
caraclâre  alcaL'n.  5,548  de  potasse  demandeiii^  j>oiir  for- 
mer du  sous-carbonate,  a, 60  d'acide  carbonique;  mais 
ce  qu'il  y  a  de  très-remarquable,  c'est  qu'en  dosant  directe- 
ment cet  acide ,  on  obtient,  à  peu  de  chose  près,  un  nom- 
bre double  de  celui  qui  est  donne  par  le  calcul.  En  effet, 
i5g,55  d'urine  fraiclie,  traités  par  l'eau  de  cbaux,  à  l'abri 
du  contact  de  l'air,  ont  fourni  2,337  ^^  carbonate  de  chaux 
qui  n'a  présenté  aucun  indice  de  matière  organique.  En 
retranchant  de  ce  précipité  0,078  de  magnésie  et  de  silice 
qui  s'y  trouvent  mêlés,  il  reste  pour  le  carbonate  de  chaux, 
i^',i^g,  représeutanl  0,987  d'acide  carbonique;  on ,  pour 
I  000  parties  d'urine  ,  6,1  ,  au  lieu  de  a, 6  qui  devrait  s'y 
rencontrer,  dans  la  supposition  où  l'alcali  dosé  formerait  du 
sous-carbonate  de  potasse. 

J'ai  cherché  en  vain  l'acide  acétique  dans  l'urine  de  porc; 
mais,  en  suivant  la  méthode  indiquée  par  M.  Berï.cliuspour 
déceler  la  présence  de  l'acide  lactique  dans  l'urine  humaine, 
j'ai  obtenu  de  i5o  grammes  d'urine  de  porc,  0,100  d'un 
sel  soluble  de  chaux  qui  avait  les  propriétés  que  l'on  accoitlc 
ans  lactates.  Comme  la  petite  quantité  de  cette  uiatière  ue 
me  permettait  pas  de  mettre  en  évidence  l'acide  lactique, 
j'aieurecours  au  procédé  recommaudé  par  M.Pelouzepour 
découvrir  les  plus  minimes  doses  de  cet  acide.  Dans  la  dis-' 
solution  du  sel  de  cliaus,  j'ai  versé  de  l'azotate  de  cuivre, 
puis  j'ai  ajouté  un  lait  de  chaux.  Dans  la  liqueur  filtrée,  il 
restait  uue  quantité  très -appréciable  d'oxyde  de  cuivre  qui 
n'avait  pas  été  précipité  par  la  chaux  ,  bien  que  cette  der- 
nière eût  été  ajoutée  en  très-grand  excès.  C'est,  comme  ou 
sait,  une  des  propriétés  de  l'acide  lactique,  que  celle  de  s'op- 
poser à  l'entière  précipitation  de  l'oxyde  des  sefs  de  cuivre 
par  uu  alcali.  Il  existe  donc  bien  évidemment,  dans  l'urine 
de  porc,  un  acide  organi([ue  <fui  n'est  pas  de  l'acide  acé- 
tique-, et,  sous  la  responsabilité  de  M.  Pelonze,  j'admettrai 
que  cet  acide  est  de  l'acide  lactitpic.  Je  me  suis  assuré,  par 


uu  essai  comparatif,  que  la  dissolulioD  d'azolate  de  cuivre 
dont  je  me  suis  servi  est  totalement  décomposée  par  la 
chaux  (,). 

La  préseuce  d'un  bicarbonate  alcalin  dans  l'urine  de  porc 
était  rendue  assez  probable  par  le  dosage  de  l'acide  carbo- 
nique, pour  qu'il  devint  nécessaire  de  faire  une  rechei-che 
spéciale  à  cet  égard.  L'urine  que  j'ai  examinée  venait  d'une 
truie  nourrie  avec  des  pommes  de  terre  et  des  eaux  grasses  ; 
elle  était  alcaline,  faisait  elfervescence  avec  les  acides,  et 
laissait  déposer  du  carbonate  de  magnésie  par  l'ébullition. 
Le  sulfate  de  magnésie  n'occasionnait  pas  de  précipité  dans 
l'urine  fraîche;  mais  après  qu'on  l'eut  fait  bouillir  etfdtrer, 
le  même  sel  y  faisait  naitre  un  dépôt  de  carbonate  de  ma- 
gnésie. 

i56e'^,48  d'urine  ont  donné,  par  l'eau  de  chaux,  o,5o4 
de  carbonate. 

De  i56^'',48  d'urine  on  a  obtenu,  par  le  chlorure  de  cal- 
cium, o.aSo  de  carbonate  de  chaux,  c'est-à-dire  moitié 
moins.  On  sait,  en  efl'el,  qu'en  versant  dans  la  dissolution 
d'un  bicarbonate  alcabn  un  sel  neutre  de  chaux,  il  se  forme 
du  sous-carbonate  calcaire ,  en  même  temps  qu'il  se  dégage 
une  quantité  d'acide  carbonique  égale  à  celle  qui  est  préci- 
pitée avec  la  chaux.  Négligeant  les  très-petites  proportions 
de  matières  étrangères  qui  se  trouvaient  dans  les  deux  pré- 


(i)  La  lUGlbode  de  M.  Pclouze  BernBmpIoj'ée  Irès-lréquctnmcnl  dans  les 
ru'clierohcs  chiiiiicopliïBiuloGiiiiiefi,  jioiir  coiislaltr  !b  piÉscnco  ou  rBlisBnce 
do  l'acide  lactiquo;  Je  dois  luira  abicrver,  à  ceUc  occsBion,  que  pour  liror 
une  canclusioD  corlaîne,  il  fanl,  Biani  (oui,  s'aaaurer  de  l'absence  de  neU 
ammouiacnui  dans  In  liqueur  BOiimise  ^  l'épreuve. 

Aprèa  l'addition  ilu  luit  ilccbaui,  la  liqueur  filtre  peut  quelquefoii  ne 
ranfermer  qu'uneqnautilëd'oTydocaivriqua  telleiuenl  rainima  qu'il  deTJBDt 
difllaila  do  le  reDODuuUn:  pir  les  réaolifa.Lo  moyen  le  plus  cartsia  et  le  plus 
simple  eat  de  pion"  '  lime  de  fer  dans  la  dissululion,  aprâa  l'avoir  ren- 

due légèremcnL  a  Ofuiiqite.  Le  aulfalcdc  rlmuiqui  si< dépose 


(  io3  ) 
cipités,  on  a ,  dans  i  ooo  parties  d'nrîue  : 

Par  Feau  de  chaux  :  acido  carbonique i  ,4* 

Par  le  chlorure  de  calcium o  ,70 

Les  données  que  je  viens  de  présenter  indiquent  que, 
dans  1 000  parties  d'un  porc  nourri  avec  des  pommes  de 
terre ,  il  y  a  : 

Urée 4  »9^ 

Bicarbonate  de  potasse lo, 74 

Carbonate  de  magnésie 0,87 

drbonate  de  chaux traces. 

Sulfate  de  potasse. 1 ,98 

Phosphate  de  potasse i  ,02 

Chlorure  de  sodium i  ,a8 

Lactate  alcalin •. indéterminé. 

Acide  hippurique  (1} 0,00 

Silice 0,07 

Eau  et  matières  organiques  indéterminées. . . .  979,14 

1000,00 

§  II.  —  Urine  de  vache. 

La  vache  mangeait  du  regain  et  des  pommes  de  terre.  Son 
urine,  recueillie  le  matin ,  faisait  une  très-vive  eflervescence 
quand  on  y  versait  un  acide,  et  aussitôt  elle  laissait  déposer 
de  nombreux  cristaux  d'acide  hippurique.  L'alcalinité  de 
cette  urine  était  des  plus  prononcées  avec  les  réactifs,  et 
cependant  sa  saveur  était  plutôt  amère  qu'alcaline.  J'ai 
trouvé,  pour  sa  densité  prise  à  la  température  de  12°, 2, 
i,o4o. 

L'urine  de  vache  a  offert  plusieurs  des  propriétés  qui  ont 
été  observées  dans  l'urine  de  porc ,  et  qui  tendent  à  y  faire 
admettre  la  présence  d'un  bicarbonate  alcalin  ;  la  seule 
différence,  c'est  que  ces  propriétés  sont  bien  plus  tranchées 

(i)  Attribuant  Tabsence  de  Tacide  hippurique  au  régime  exclusif  des 
pommes  de  terre,  j^ai  introduit  dans  la  ration  une  forte  proportion  de  trèfle 
vert;  malgré  ce  changement  dans  la  nourriture  du  porc,  Turine  évaporée 
au  bain-marie,  au  vingtième  de  sr^n  volume  primitif,  n^a  pas  laissé  déposer 
d'acide  hippurique  par  la  sursaturation  à  Taide  de  Tacide  cblorhydrique. 


dans  l'urine  de  vache,  à  cause  de  la  pîus  forie  proporiiou 
de  principes  solubles  qu'elle  contient.  Ainsi  ,  l'osalate 
d'ammoniaque  trouble  lentement  cette  urine  ;  une  fois 
([u'elle  a  bouilli,  elle  n'est  plus  troublée  par  ce  réactif;  or, 
pendant  l'ébuliilîoD  ,  il  se  dépose  du  carbonate  de  magnésie 
iiiÉlé  d'un  peu  de  carbonate  de  cbaus,  et  en  même  temps 
il  se  dégage  de  l'aeide  carbonique. 

Quand  on  verse  dans  de  l'urine  fraicheniont  rendue  une 
solution  de  chlorure  de  calcium,  on  remarque  une  effer- 
vescence très-sensible  due  à  un  dégagement  de  gaz  acide 
carbonique.  C'est  précisément  ce  qui  se  passe  quand  on 
mêle  une  dissolution  d'un  sel  neutre  de  chaux  à  un  bicar- 
bonate alcalin.  L'urine  fratche  de  vache  traitée  par  la  po- 
tasse n'a  pas  donné  de  vapeurs  ammoniacales. 

Carionaie  de  magnésie  et  carbonate  de  chaux.  — 
iigB',  i5  d'mine  ont  laissé  déposer,  par  suite  d'une  ébulli- 
tion  prolongée,  un  précipité  blanc  qui,  calciné  au  rouge 
naissant,  a  pesé  0,3^7;  cette  matière  se  composait  de  ma- 
gnésie et  de  carbonate  de  chaux.  De  la  i^haux  on  a  formé 
0,064  de  sulfate ^o,o65  de  carbonate  ;  la  magnésie  devient 
alors  0,373.  I  000  parties  d'urine  contenaient,  par  consé- 
quent, 4>74  de  carbonate  de  magnésie,  et  o,55  de  carbo- 
nate de  chaux. 

Acide  carbonique  uni  mix  a/cniis,  —  i97'''',3o  d'urine, 
trailés  par  l'eau  de  chaux,  à  l'abri  de  l'air,  ont  donné  un 
précipité  qui,  bien  lavé,  séché  et  chauffé  à  la  lampe  â  l'al- 
cool ,  a  pesé 4  r  *^S  I 

Déduisant,  pour  le  carbonate  de  chaux  et  la  ma- 

gnéiiie,  des  197,3  d'urine o,558 

Il  reste,  pour  le  carbonate  de  chaux  dosant  l'acide 

libre  ou  uni  aux  alcalis 3,523 

Dans  197*', 3  d'urine  on  a  versé  du  chlorure  de  calcium 
en  excès,  il  y  a  eu  dégagement  d'acide  carbonique;  on  a  fait 
bouillir,  puis ,  après  avoir  étendu  de  beaucoup  d'eau ,  ou  a 


(  io5  ) 
recueilli  et  lavé  le  précipité  jusqu'à  ce  que  Teau  de  lavage 
ne  fût  plus  troublée  par  Toxalate  d'ammoniaque. 

Le  précipité  chauffé  à  la  lampe  a  pesé 2,170 

Retranchant  le  cai-bonateetlamagnésieaccidentels.    o,558 

Il  reste  pour  le  carbonate  de  chaux i  ,607 

Ainsi,  par  le  dosage  fait  avec  de  Teau  de  chaux,  i  000 
parties  d'urine  contiendraient  7,80  d'acide  carbonique^ 
par  le  chlorure  de  calcium,  3,56. 

Azote.  — 38',io5  d'urine  absorbés  par  de  l'oxyde  de 
cuivre  ont  produit  25*^*^,7  d'azote^  température,  19*^,2^ 
baromètre  à  o  degré ,  747™™  >  5  5 . 

Dans  I  000  parties  d'urine  il  y  avait ,  d'après  cette  ana- 
lyse, 9,65  d'azote 

Acide  hippurique  y  urée.  —  987  grammes  d'urine,  con- 
centrés au  bain-marie ,  ont  fourni ,  par  l'addition  de  l'acide 
chlorhydrique ,  iiB',67  d'acide  hippurique  très-peu  coloré 
et  desséché  à  iio  degrés.  Les  eaux  de  lavage  renfermaient 
encore  i,25  de  cet  acide.  Ainsi >  1000  parties  d'urine  ont 
donné  i3,i  d'acide  hippurique,  contenant  1,02  d'azote.  En 
attribuant  à  l'urée  l'excès  d'azote  (8,63)  indiqué  par  l'ana- 
lyse ,  on  aurait  dans  i  600  parties  d'urine  de  vache  1 8 ,  48 
d'urée. 

Sels  alcalins j  potasse.  —  33^*^,417  d'urine,  évaporés  et 
incinérés  dans  un  creuset  de  platino,  ont  laissé  i,  190  de  sels 
alcalins  parfaitement  blancs.  Ces  sels,  changés  en  chlorure 
et  calcinés  de  nouveau,  ont  abandonné,  en  se  dissolvant, 
o,o5  de  magnésie  contenant  une  petite  quantité  de  silice. 
Par  le  chlorure  de  platine,  on  a  eu  3 ,  491  de  chlorure  dou- 
ble représentant  o,683  de  potasse^  20, 44  pour  1000  par- 
ties d'urine. 

Acide  phosphorique.  —  Le  carbonate  de  chaux  obtenu 
en  versant  du  chlorure  de  calcium  dans  l'urine  ne  renfer- 
mait pas  de  phosphate  calcaire. 

Acide  suif uriq ne.  —  En  dosant  cet  acide  dans  11 9^%!  5 


(  io6  ) 
d*urine,  j'ai  recueilli  0,578  de  sulfate  de  baryte  =  0,197 
d'acide  sulfurique ]  pour  1 000  parties,  i,65. 

Chlorure  de  sodium.  —  De  iipS'jiS  d'urine  j'ai  pu  ob- 
tenir 0,443  de  chlorure  d'argent  équivalant  à  o^iSi  de  sel 
marin  \  pour  1 000  parties ,  i,52. 

Acide  lactique.  —  En  appliquant  à  l'eau  mère ,  d'où  l'on 
avait  retiré  l'acide  hippurique,  le  mode  d'essai  indiqué 
par  M.  Pelouze,  j'ai  reconnu  que  l'urine  de  vache  doit 
contenir  une  notable  quantité  d'acide  lactique  \  du  moins  la 
liqueur  retenait  de  l'oxyde  de  cuivre  après  l'addition  du  lait 
de  chaux. 

En  unissant  à  la  potasse  les  acides  dosés ,  on  a ,  en  rappor- 
tant toujours  à  I  000  parties  d'urine  : 

1 ,65  diacide  sulfurique  exige  :  potasse i  ,9$ 

i3, 10  diacide  hippurique 3,4^ 

7 ,80  diacide  carbonique  pour  former  un  bicarbonate ...     8 ,3a 

i3,68 

Il  reste,  par  conséquent ,  6,76  de  potasse,  qui  sont  peut- 
être  combinés  à  l'acide  lactique  ;  il  est  possible  cependant 
qu'il  y  ait  dans  l'urine  des  principes  organiques  qui  ont 
échappé  et  qui  sont  susceptibles  de  s'unir  à  la  potasse ,  il  est 
probable  aussi  que  l'acide  hippurique  soit  dosé  trop  bas. 
Quoi  qu'il  en  soit,  si  l'on  admet  que  l'alcali  en  excès  con- 
stitue un  lactate,  il  y  aurait  dans  1000  parties  d'urine 
ioS',4  d'acide  lactique  ou  17,16  de  lactate  de  potasse. 

En  résumé ,  on  a  dosé  dans  1 000  parties  d'urine  de 
vache  : 

Urée 18,48 

Hippurate  de  potasse 16, 5i 

Lactate  de  potasse . . .  >  ^7  >  16 

Bic&rbonate  de  potasse 16,13 

Carbonate  de  magnésie 4  »74 

Carbonate  de  chaux 0,55 

Sulfate  de  potasse 3 ,60 

Chlorure  de  sodium i  ,5a 

S-                   traces. 

i                               -e 0,00 

I                                  'terminées 921, 32 

1000,00 


(  IÛ7  ) 

§  m.  —  Urine  iVun  chei^al  nourri  ai^ec  du  trèfle  vert 

et  de  Fa^oine, 

Cette  urine  était  très-alcaline.  L^urine  de  cheval  laisse 
déposer,  au  moment  même  où  elle  est  rendue ,  un  sédiment 
calcaire  très-abondant,  et  comme  les  derniers  jets  sont 
troubles,  il  est  à  présumer  qu'une  partie  de  ce  sédiment  se 
forme  déjà  dans  la  vessie. 

Le  dépôt  calcaire  a  été  recueilli  et  analysé  séparément  ; 
l'urine  qui  le  surnageait  avait  une  couleur  jaune  extrême- 
ment pâle^  mais,  au  contact  de  Tair,  elle  passait  prompte- 
ment  au  brun  foncé.  J'ai  trouvé,  pour  sa  densité  déterminée 
à  la  température  de  22  degrés,  1,0373. 

Carbonate  de  chaux  et  carbonate  de  magnésie.  — 
100  grammes  d'urine  ont  laissé,  après  l'ébullition ,  une 
matière  blanche  qui ,  chauffée  à  la  lampe,  a  pesé  o**", 69. 

Le  dépôt  qui  s'était  rassemblé  au  fond  du  vase  dans  lequel 
l'urine  avait  été  reçue  a  été  jeté  sur  un  filtre  et  lavé  à  grande 
eau.  Après  avoir  été  chauffé  à  une  chaleur  qui  n'atteignit 
pas  le  rouge ,  ce  sédiment ,  qui  provenait  de  2  600  grammes 
d'urine,  a  pesé  i8s'',oi.  Cette  matière  avait  l'aspect  et  la  té- 
nuité de  la  farine;  elle  s'est  dissoute  avec  effervescence  dans 
l'acide  chlorhydrique  faible,  sans  laisser  de  résidu.  De  i^'",87, 
on  a  obtenu,  au  moyen  de  l'acide  sulfurique  et  de  T alcool, 
2,14  de  sulfate  de  chaux  équivalant  à  1,577  ^^  carbonate; 
par  différence  on  a,  pour  la  magnésie  renfermée  dans  1,87 
de  matière,  0,293. 

Dans  100  parties  de  sédiment  calciné  à  une  température 
suffisante  pour  chasser  l'acide  carbonique  du  carbonate  de 
magnésie ,  il  entre ,  d'après  cette  analyse  : 

Carbonate  de  chaux 84,33 

Magnésie iS  ,67 


100,00 


Le  sédiment  recueilli ,  et  celui  qu'on  aurait  obtenu  si 
l'on  eût  fait  bouillir  les  2600  grammes  d'urine,  auraient 
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pesé,  après  une  caicination  convenable,  33^"^, 35,  dans  les- 
quels il  y  aurait  eu  5,226  de  magnésie  équivalant  à  10,82 
de  carbonate,  et  28,124  de  carbonate  de  chaux.  Ainsi, 
dans  1 000  parties  d'urine ,  il  entrait  10,82  de  carbonate  de 
chaux  et  4»  16  de  carbonate  de  magnésie. 

Acide  carbonique  uni  à  V alcali,  —  200  granunes  d'u- 
rine ont  donné,  par  Teau  de  chaux,  un  précipité  qui,  cal- 
ciné à  la  lampe,  a  pesé  4^*^j6' • 

200  grammes  d'urine ,  traités  par  le  chlorure  de  calcium 
avec  les  précautions  déjà  indiquées,  ont  donné  un  précipité 
du  poids  de  26',  876. 

Mais,  comme  200  grammes  d'urine  laissent  déposer,  par 
Tébullition,  un  précipité  de  carbonate  de  chaux  et  de 
magnésie,  qui  pèse  1,18,  et  que  l'on  doit  retrancher  des 
nombres  obtenus  ci- dessus,  il  reste  alors,  pour  les  préci- 
pités formés  : 

A.  Par  l'eau  de  chaux:  carbonate  de  chaux.  3,43      Acide  carboniq.     i  ,499 

B.  Par  le  chlorure :^carbonale  de  cbaux. .  .   1 ,69      Acide  carboniq.     0,739 

Pour  I  000  parties  d'urine  : 

D'après  A  :  acide  carbonique 7  ,5o 

D'après  B  :  acide  carbonique ^ .     3 ,70 

Azote,  —  2^^,007  d'urine,  imbibés  dans  de  l'oxyde 
de  cuivre,  ont  produit  25^^,5  d'azote,  à  la  température 
de  i4°55  5  baromètre  à  o  degré,  744"'™5^3. 

I  000  parties  d'urine  contiendraient,  suivant  cette  déter- 
mination, 14576  d'azote. 

Acide  hippurique  y  urée, —  1 037  grammes  d'urine ,  con- 
centrés par  l'évaporation ,  et  traités  par  l'acide  chlorhy- 
drique,  ont  donné  3^*^,40  d'acide  hippurique^  dans  les  eaux 
de  lavage  il  pouvait  y  avoir  encore  \  gramme  d'acide-,  car 
ces  eaux,  oui  avaient  séjourné  sur  l'acide  pendant  un  jour, 
pesaient  <js.    Ainsi,    1000   parties    de   l'urine 

examiné»  3.76    d'acide   hippurique    renfer- 

mant o/:  nerait  donc  dans  l'urine,  en  sup- 
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posant  qu'elle  ne  conlint  pas  d'autres  principes  azotés  que 
de  l'acide  hippurique  et  de  l'urée,  o,oi446  d'azote,  qui 
appartiendrait  à  cette  dernière  substance.  Il  y  aurait  eu 
alors,  dans  i  ooo  parties  d'urine  de  cheval,  3i,o  d'urée. 

Sels  alcalins ,  potasse,  —  igs*",^!  d'urine  ont  laissé  o,524 
de  cendres  alcalines,  qu'on  a  transformées  en  chlorure. 
Après  la  dissolution  il  est  resté  un  léger  résidu,  dans  lequel 
on  a  trouvé  0,02  de  silice.  Les  chlorures  alcalins,  avec 
lesquels  se  trouvait  une  très-petite  quantité  de  sulfate  de 
potasse,  pesaient  0,542^  on  a  produit  i,38  de  chlorure 
double ,  répondant  à  0,428  de  chlorure  de  potassium , 
=  0,271  de  potasse  \  pour  1 000  parties  d'urine ,  i3,75. 

Acide phosphorique,  — Le  précipité,  par  le  chlorure  de 
calcium,  ne  renfermait  pas  de  phosphate. 

Chlorure  de  sodium.  —  De  5o  grammes  d'urine  j'ai 
formé  0,037  ^^  chlorure  d'argent,  équivalant  à  0,01 5  de  sel 
marin  ;  pour  i  000  parties ,  0,74. 

Soude.  —  La  faible  proportion  de  chlorure  de  sodium 
trouvée  dans  cette  urine  m'a  fait  rechercher  la  soude ^ 
recherche  que  j'ai  négligée  dans  les  analyses  précédentes. 
Les  chlorures  provenant  de  l'action  de  l'acide  chlorohy- 
drîque  sur  la  cendre  alcaline  pesaient  oS'^,542.  Le  chlorure 
de  potassium ,  le  sulfate  de  potasse  et  le  chlorure  de  sodium 
déjà  dosé  qui  s'y  trouvaient  mélangés,  devaient  peser  o,453. 
Il  reste,  par  conséquent,  0,089  pour  le  chlorure  de  sodium 
dosant  0,047  de  soude-,  pour  1 000  parties  d'urine,  2,44* 

Acide  lactique.  —  Le  mode  d'essai  de  M.  Pelouze  indi- 
querait la  présence  de  cet  acide  dans  l'urine  de  cheval. 

Les  acides  dosés  demandent ,  pour  constituer  des  sels  de 
potasse  : 

0,54  diacide  sulfurique  :  polasse 0,64 

3 ,76  diacide  hippurique  :  potasse o  ,98 

7,5o  d'*acide  carbonique,  pour  bicarbonate...     8,00 

9.62 

Il  resterait  ainsi  4^'^9i3  de  potasse  et  2,44  de  soude,  qui 


(  ..'>) 

très-probablement  sont  unis  k  l'acide  lactique;  du  moins, 
comme  je  n'ai  pas  rencontré  d'acide  acétique  dans  l'urine 
fraiche  de  cheval ,  et  que  la  présence  de  l'acide  tactique  ne 
saurait  y  être  douteuse,  si  l'on  accorde  une  entière  con- 
fiance au  procédé  de  M.  Pelouze,  je  supposerai  que  les 
alcalis  excédants  forment  des  lactates.  On  aurait  alors,  pour 
looo  parties  d'urine,  ii,a8  delactate  de  potasse,  et  8,8 1  de 
lactate  de  soude. 

Je  trouve  ainsi  que,  dans  looo  parties  d'urine  de  cheval, 
ilya: 

Utée 3r,o'. 

Hippurale  de  potiers 4)74     ~_^^^^| 

IdCtnle  de  pousse 1 1  ,a8    .^^^^H 

La'^tate  de  Boude 8,Si      '^^^H 

BicBrboaute  da  polagae 15,50       ^^^^H 

Corbonnte  de  tbam io,8a  11 

CarboEfltP  de  mopnésÎB 4.1(1 

Sulfslf  de  potuBse 1,18 

Chlorere  de  sodium o.j.f      ^^^^ 

Silice i.at    ^^^H 

Phosphates 0,00     ^^^^^| 

Eau  et  tnatièrea  indêlarminées 910.76     ^^^^| 


§  IV.  —  Urine  d'une  vache  nouirw  avec  du  trèfle  vert. 
Les  détails  dans  lesquels  je  suis  entré  me  paraissent  prou- 
ver suifisamment  que,  dans  l'uiïne  des  herbivores,  Tacide 
carbonique  constitue,  avec  l'alcali,  vtn  bicarbonate;  j'ai 
désiré ,  néanmoins ,  apporter  encore  une  nouvelle  preuve. 

L'urine  que  j'ai  examinée  venait  d'être  rendue  par  une 
vache  qui  consommait  du  trèfle  en  fleur  ;  celle  urine  était 
d'une  limpidité  parfaite,  Pt  à  peine  colorée  en  jaune  à 
l'instant  de  l'émission.  A  la  température  de  ifi  degrés,  elle 
a  pesé,  spécifiquement,  1,0268;  ses  propriétés  alcaliues 
étaient  très-prononcées  ;  l'acide  chlorhydriqne  y  produi- 
sait une  fc  "  ''^"iTescence,  et  après  quelques  instants,  il 
apparaiss  \  d'acide  hippurique,  mais  en  bien 

inoins  i^n  il  ne  s'en  était  déposé  dans  l'urine 


delà  vache  tiourrieavecdu  foîii  el  Jes  pommes  de  leire. 

3o8  grammes  de  cette  uriae,  traités  par  l'eau  de  chaux, 
ont  formé  un  précipite  qui ,  après  calciaatiou  au-dessous  du 
rouge ,  a  pesé  :i,6o. 

3o8  grammes  de  la  même  urine  ont  été  introduits  dans 
un  ballon  d'une  capacité  de  a  litres.  Du  col  du  ballon  par- 
tait un  tube  qui  se  rendait  dans  un  grand  flacon  à  goulot 
étroit,  rempli  d'eau  de  chaux.  On  a  chauUë  le  ballon;  à 
mesure  que  la  température  s'élevait ,  on  voyait  se  former 
et  s'étendre  à  la  surface  de  l'urine  une  pellicule  irisée  de 
carbonate  terreux;  il  se  dégageait  quelques  bulles  de  gaz, 
et  c'est  à  partir  de  cette  époque  qu'on  aperçut  un  trouble 
sensible  dans  l'eau  du  flacon.  Ce  trouble  augmenta  de  plus 
eu  plus;  mais  c'est  au  moment  qui  précéda  l'entrée  en 
ébullition,  qu'il  y  eut  un  dégagement  tumultueux  d'acide 
carbonique.  Le  gaz  continua  à  passer  encore  pendant  long- 
temps ;  on  ota  le  feu  quand  ou  jugea  qu'il  ne  passait  plus 
que  de  la  vapeur  d'eau.  L'nrine,  qui  était  limpide  lors- 
qu'elle fut  mise  dans  le  ballon  ,  est  devenue  laiteuse  par 
suite  de  l'ébullition,  à  cause  des  carbonates  terreux  qu'elle 
tenait  en  suspension.  Le  carbonate  formé  par  le  courant  de 
gaz  acide  carbonique  qui  se  rendait  dans  l'eau  de  chaux  , 
a  pesé  1,39. 

Cette  expérience  n'avait  pas  pour  objet  un  dosage  esact; 
mais  elle  fait  voir  clairement  que  l'acide  carbonique,  dé- 
gagé de  l'urine  par  l'ébullition,  est  à  très-peu  près  la  moitié 
de  l'acide  dosé  directement  et  en  totalité.  L'urine  de  vache 
s'est  donc  comportée ,  dans  cette  ci  rconsiance ,  comme  l'eût 
fait  la  dissolution  d'un  bicarbonate. 

La  propriété  que  possède  l'urine  de  vache  de  perdre  sa 
limpidité  par  l'ébullition  ou  par  une  exposition  prolongée 
à  l'air,  en  laissant  déposer,  dans  les  deux  cas ,  des  carbo- 
nates terreux,  indique  que  cette  urine  doit  contenir  di^ 
l'acide  carbonique  libre.  Je  tenais  à  constater  ce  fait,  et  j'y 
suis  parvenu  de  la  manière  suivante  ; 


s  dans  un  flacon  tuLiilë  de  l'urine  de  vaclie;  le 
tube  du  ilacon  plongeait  daua  un  vase  contenant  de  l'eau 
de  baryte  non  saturée.  L'urine  était  recouverte  ,  dans  une 
expérience,  d'une  coucbc  d  huile  de  2  centimèties  d'épais- 
seur, pour  s'opposer  à  la  formation  des  écumes  ;  j'ai  U-ouvé 
ensuite  que  cette  précaution  est  inutile.  L'appaieil  a  été 
placé  sDus  la  cloche  d'une  machine  pneumatique  ;  à  mesut'e 
que  ]a  pression  diminuait  sous  la  cloche,  on  voyait  des 
bulles  de  gaz  sortir  de  l'urine  ;  il  ne  s'est  pas  élevé  d'écume, 
et  bientôt  l'eau  de  baryte  a  été  fortement  troublée.  Pen- 
dant longtemps,  cependant,  l'urine  a  conservé  sa  transpa- 
rence, et  ce  n'a  été  qu'après  avoir  passé  quelques  heures 
dans  le  vide ,  qu'eUe  a  commencé  à  se  troubler. 

La  présence  de  l'acide  carbonique  libre  dans  l'urine  des 
herbivores  implique  nécessairement  celle  des  bicarbonates 
alcalins;  car  il  ne  saurait  exister  k  la  fois,  dans  le  même 
liquide,  de  l'acide  carbonique  en  liberté  et  du  sous-carbo- 
nate de  potasse  ou  de  soude. 

Ecume  if  ui  se  forme  pendant  l'ébuf/ition  de  l'urine  des 
herbivores, —  Je  n'ai  point  rencontré,  dans  cette  urine, 
la  matière  alhumineuse,  coaguUble,  qui  a  été  signalée  par 
divers  chimistes.  Il  est  vrai  qu'en  chauffant  l'urine  dans 
une  bassine,  on  voit  se  former,  uu  peu  avant  l'ébullilion, 
e  écume  quelquefois  abondante ,  et  assez  cohérente  pour 
c  une  écumoire  ;  mais  cette  écume, 
contient  qu'une  trace  insignilîanle 
die  m'a  paru  entièrement  formée 
s  et  de  carbonate  de  magnésie. 

-  J'ai  insisté,  à  plusieurs  reprises, 


qu'où  puisse  l'enlever  j 
lavée  à  l'eau  froide,  r 
de  matière  organique 
de  carbonate  de  chau; 

Matière  colorante.  ■ 
sur  la  faible  coloration  de  l'urine  fraîche.  En  efl'et,  toutes 
ces  urines,  d'un  jauue  extrêmement  pâle  quand  elles  vien- 
nent d'être  émises,  se  foncent  en  couleur  par  leur  exposi- 
tion à  l'air.  '■' ,  à  n'eu  pas  douter,  une  véritable  oxy- 
dation. Si  par  exemple,  quelques  gouttes 
d'nriue  (r                                sur  une  assiclte  de  porcelaine. 


les  gouttes  semblent  incolores  ;  niais  en  peu  de  temps,  il 
suffitd'une  demi-heure, elles  prennent  une  teinte  lie  de  vin 
très-prononcée. 

Quand  on  remplit  avec  de  l'urine  de  vache,  à  peine 
colorée,  un  vase  de  verre  étroit  ei  profond,  on  voit,  en 
quelques  jours,  la  coloration  se  propager  graduellement 
depuis  la  surface  jusqu'au  fond  du  liquide. 

Dans  un  llacon  hermétiquement  formé  et  piciu  d'urine, 
la  coloration  n'a  plus  lieu. 

Huile  rousse.  — Plusieurs  auteure  ont  signalé,  dans  l'u- 
rine de  la  plupart  des  animaux  herbivores  ,  une  huile 
rousse,  à  laquelle  seraient  dues  la  couleur  et  l'odeur  de 
cette  urine.  Je  viens  de  montrer  que  l'urine  fraîche  ne  con- 
tient pas  de  matière  colorante  rouge,  et  que  cette  matière 
est  un  produit  d'oxydation.  Quant  à  l'huile  elle-même, 
j'ai  fait  de  vaïns  elForls  pour  l'obtenir.  On  prétend  qus 
celte  huile  peut  être  obtenue  par  voie  de  distillation.  J'ai 
distillé,  dans  une  seule  opération,  loo  litres  d'urine  de 
cheval ,  et  je  n'ai  pas  va  passer  une  trace  d'huile  ;  l'eau  con- 
densée était  incolore  et  limpide;  elle  avait  l'odeur  particu- 
lière à  l'urine  de  cheval. 

Dans  une  autre  occasion,  j'ai  concentré  5o  litres  d'nrîne 
de  vache,  et,  après  en  avoir  séparé  l'acide  hippurique  par 
l'addition  d'un  excès  d'acide  chlorhjdrique ,  j'ai  distillé, 
en  me  servant  d'une  graude  cornue  de  verre  ;  la  distillation 
a  été  poussée  jusqu'à  ce  que  les  sels  commençassent  à  se 
déposer.  L'eau  recueillie  avait  au  plus  liant  degré  l'odeur 
propre  à  l'urine  des  herbivores.  La  présence  de  l'acide 
chlorhydric|ne  dans  les  produits  de  la  distillation  a  fait 
uattre  quelques  dilEcullés  pour  la  puriâcation  du  principe 
odorant^  mais,  d'après  quelques  essais  encore  trop  impar- 
faits, je  soupçonne  que  la  matière  odorante  est  un  acide 
volatil.  Enfin,  la  substance  colorante  de  l'extrait  d'urine  ne 
se  dissout  pas  dans  l'éther;  ce  qui  arriverait  probablement 
si  l'huile  rousse  avait  quelque  connexion  avec  les  huiles 
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llxes  ou  les  liuiles  volatiles.  La  seule  manière  d'obteuir 
quelque  chose  qui  ressemble  k  l'iiuile  rousse  consiste  à 
distiller  rextratt  d'urine  jusqu'à  siccîté;  mais  il  est  possible 


que,  parce  moyen, 


ilp 


iipr. 


pyrogeue  i 


lalogue. 


sinon  identique   avec  la  matière  huileuse  qui  se  produit 
quand  on  décompose  les  hippurales  alcalins  par  le  feu. 


\OTE 

s  liasses  lemprraturrs  sur  l'flaslidlc  drs  nirlam 
Par  m.   Ct.   WERTHEIM. 
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Dans  un  premier  Mémoire  que  j'ai  eu  l'honneur  de  pré- 
senter à  l'Académie  des  Sciences,  j'ai  étudié  rélasiicité  des 
métaux  aux  températures  de  i5,  de  looet  de  200  degrés; 
il  me  restait  à  compléter  ces  recherches  par  l'examen  de 
l'élasticité  à  basse  température. 

On  n'avait  jusqu'ici  aucune  donnée  positive  sur  cette 
question  ,  que  je  sache.  11  paraît  bien  résulter  de  la  pra- 
tique journalière  que  le  fer  devient  plus  cassant  par  l'action 
du  froid;  ainsi  dans  les  pays  du  Nord,  on  croit  que  les  es- 
sieux se  brisent  en  hiver  plutôt  qu'en  été.  — Les  marins  ont 
remarqué  que  les  chaînes  cassent  plus  souvent  quand  elles 
ont  séjourné  pendant  quelque  temps  dans  la  glace,  etc.  Mais 
de  pareilles  expériences  ne  donnent  pas  de  certitude  ;  en 
outre,  ce  ne  sont  pas  les  modifications  de  la  cohésion,  mais 
celles  du  coefficient  d'élasticité, -qu'il  notis  importe  surtout 
de  connaître. 

Le  présent  travail  contient  les  résultats  des  expériences 
à  basse  température  que  j'ai  faîtes  par  une  méthode  ana- 
logue à  celle  *  aux  températures  élevées. 

Un  cjlin(  '  3  centimètres  de  hauteur  et  de 

8  centime tn  mastiqué,  d'uncùié,  dans  une 
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rainure  contenue  dans  une  planche  de  bois.  Celle  planche 
est  fixée  sur  un  solide  support  en  fer,  qui  est  vissé  dans  la 
poutre  servant  à  soutenir  tout  l'appareil  à  extension  :  ainsi 
le  verre  cylindrique  est  placé  perpendiculairement  entre 
Tétau  supérieur,  scellé  dans  le  mur  et  entre  la  caisse  à 
poids ,  que  j'ai  décrits  dans  mon  premier  Mémoire.  Il  est 
traversé  dans  toute  sa  longueur  par  une  étroite  coulisse  en 
fer-blanc  ouverte  en  haut  et  en  bas  et  qui  passe  par  la 
planche. 

Le  fil  qui  doit  être  soumis  au  refroidissement ,  fixé  par  le 
haut  dans  l'étau,  et  chargé  de  poids  par  le  bas  passe  par  cette 
coulisse  ]  on  trace  sur  lui  les  deux  points  de  repère  dont  on 
veut  mesurer  la  dislance  avec  le  cathétomètre  ,  l'un  immé- 
diatement au-dessus  de  son  entrée  dans  la  coulisse ,  l'autre 
à  sa  sortie  ;  de  cette  manière  les  parties  non  refroidies  du 
fil  ne  peuvent  en  rien  influer  sur  le  résultat  des  mesures. 

Le  mélange  réfrigérant  est  compris  dans  l'espace  contenu 
entre  la  coulisse  cl  le  cylindre;  je  me  suis  servi  pour  ces 
expériences  d'un  mélange  de  2  parties  de  glace  et  de  i  par- 
tie d'acide  sulfurique  étendu  d'avance  d'une  moitié  d'eau. 
L'acide  fut  d'abord  refroidi  séparément  jusqu'à  3  ou  4  degrés 
au-dessous  de  zéro,  puis  mêlé  dans  le  verre  cylindrique  avec 
la  glace  grossièrement  pilée.  On  obtient  ainsi  des  tempéra- 
tures — 15  degrés  jusqu'à  — 20  degrés,  qui  restent  à  peu  près 
constantes,  pendant  plus  d'une  heure.  Un  thermomètre  est 
placé  dans  le  mélange  même  et  on  l'observe  avec  facilité  en 
enlevant  de  temps  en  temps  la  croûte  de  glace  qui  recouvre 
bientôt  tout  le  cylindre  ;  on  a  eu  soin  d'agiter  fréquemment 
le  mélange  et  d'ajouter  de  nouveau  de  la  glace  et  de  l'acide 
dès  que  la  température  commençait  à  s'élever. 

Avec  cette  disposition  la  partie  du  fil  contenue  dans  la 
coulisse  prend  sensiblement  la  température  moyenne  du  mé- 
lange ;  on  verra,  du  reste ,  que  le  coefficient  d'élasticité  ne 
varie  que  très-lentement  avec  la  température  :  les  résultais 
resteraient  donc  absolument  les  mêmes,  quand  même  il  y 

8. 
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aurait  une  petite  différence  entre  la  température  du  mélange 
et  celle  du  fil. 

Quoique  j'eusse  déjà  déterminé  les  coefficients  d'élasti- 
cité des  métaux  à  la  température  ordinaire,  j'aî  été  obligé 
pourtant  de  les  prendre  de  nouveau  avec  les  mêmes  fils  et 
avec  les  mêmes  poids  qu'aux  températures  basses  ;  car  au- 
trement on  trouve  déjà  à  une  même  température ,  des  diffé- 
rences du  même  ordre  de  grandeur  que  celles  qui  existent 
entre  les  coefficients  d'élasticité  à  la  température  ordinaire 
et  à  la  température  de  —  i5  degrés. 

Le  plomb ,  Tétaiu  et  le  zinc  ne  pouvaient  pas  être  com- 
pris dans  ces  expériences ,  parce  qu'ils  s'effilent  trop  vite 
pour  qu'on  puisse  prendre  des  mesures  exactes.  Les  fils  de 
fer  et  d'acier  n'étant  pas  les  mêmes  sur  lesquels  j'ai  opéré 
précédemment,  j'ai  de  plus  déterminé  leur  élasticité  à  loo 
degrés  pour  avoir  des  résultats  comparables.  Avant  de 
prendre  aucune  mesure ,  chaque  fil  fut  chargé  d'un  poids 
suffisant  pour  le  redresser  tout  à  fait. 

Voici  maintenant  les  résultats  de  ces  expériences. 
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II 

35 

II 

808,44 

806,06 

2,953 

n 

II 

i5 

n 

802,44 

801,44 

1,246 

n 

II 

iS 

-8,9 

807 ,02 

806,14 

1,090 

n 

II 

12,7 

—   20 

83o,o2 

829,23 

0,953 

n 

II 

8,3 

// 

829,77 

829,23 

o,652 

n 

II 

i5 

-  i3 

8^9.63 

828,65 

1,184 

II 

II 

II 

n 

802 ,25 

801 ,3i 

1,173 

COEFFI- 
CIENT 

d'élasti- 
cité. 


MOYENNE 


86o3 


9351 


7376  j 
7^28 J    741 I 

74^9/ 

7443 

75o2j 

8147}    7800 
7657 

825i 

9819 
[o395[  10289 

[0654 
ioo5o  \ 
1060  J  10659 

10866* 

(5537 

15537  \   15647 
5867) 
[6053' 
[6446I 
166951 
15704 


16224 


[2711 
1854 
i2o36) 
:3756 
i333o 
[2721 
[2667 
12787 

I 


n200 


i3o52 
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NOM 

du  mêlai. 


Fop. . . . 


Acier 


Laiton 


DEKBITé 

À 

lî*.5. 

DIAMÈT. 

du  m 

en 
millim. 

CHARGE 

par 

millim. 

cubes 

en  kllog. 

TEMPÉ- 
RATURE. 

LOW- 
GUEUR 

en 
millim. 

7,553 

0,814 

3o 

0 

-+-I00 

872,74 

n 

II 

II 

II 

872,81 

» 

II 

II 

II 

839,09 

n 

u 

n 

II 

839, 18 

n 

II 

II 

II 

839  ,o5 

n 

II 

n 

-H  10 

866,62 

it 

II 

II 

II 

838,43 

n 

II 

H 

II 

838,42 

n 

II 

40 

II 

877,03 

n 

II 

II 

II 

876,99 

n 

II 

3o 

—   10 

827,48 

n 

II 

40 

—    10 

827 ,97 

n 

II 

3o 

-  >4 

825,67 

M 

II 

40 

II 

826,15 

ti 

II 

3o 

—    10 

846,77 

7,420 

0,604 

22,5 

H-lOO 

829,46 

f» 

If 

II 

II 

8o3,44 

n 

II 

1. 

II 

858,9} 

n 

II 

Il 

II 

858,85 

ti 

II 

25,0 

-h    10 

840,46 

n 

II 

22,5 

II 

857,46 

u 

II 

35 

II 

84, ,11 

n 

II 

32,5 

—    II 

839,04 

II 

II 

35 

II 

839,42 

II 

II 

22,5 

—    10 

839,1 3 

II 

II 

H 

M 

839,19 

8,427 

0,426 

10 

-^    9 

849,68 

II 

II 

25 

-+-  12 

817,41 

II 

II 

i5 

II 

816, 3i 

II 

II 

21 

—  10 

797 ,54 

II 

II 

II 

II 

803,57 

II 

II 

20 

-    6 

797,92 

II 

n 

10 

—  12 

796,66 

II 

II 

i5 

II 

797,12 

LON- 
GUEUR 

SOUS  la 
charge 
primit. 


871,53 
871,53 
837,84 
837,81 
837,76 
865,21 
837,09 
837 ,o3 
875,16 
875,16 
826,06 
826,15 
824,20 
824,20 
845,39 

828,43 
802,44 
856,98 
856,8; 
839,33 
856,36 
839,25 
837,71 
838,11 
83:,7i 
838,11 

848,70 
8i5,25 

8'4,94 
795,92 
801,72 

796,15 
795,88 
795,96 


ALLONGE- 
MENT 

par 

mètr.  en 

millim. 


I 
1 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
2 
2 
I 
2 
I 
2 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
2 
I 
2 
I 
I 

I 
2 
I 
2 
2 
2 
O 
O 


388 

469 
Î92 
635 
540 
63o 
601 
6S1 
137 
091 

7»9 
2o3 

784 
366 

632 

243 

246 
120 
144 
346 
285 
216 
839 
042 
217 
289 

i55 
65o 
681 
o35 
307 

223 
980 

457 


COEFFI- 
CIENT 

d'élasU- 
cilé. 


MOYENNE 


2161O 
20427 
20107 

8346 

9484 
8409 

8740 

8066 

8720 

9»29 
7452 

8i56 

6820 

6910 

8378 

8096 
8o55l 
2oo85l 
9673 
8569 
7517 
8o5u 
7674 
7140 
8487 
7461 

8660 
9433 
8923 
io3i7 
9101 

8996' 
10204' 
10292 


19995 


i86i3 


17743 


•8977 


18045 


1:690 


9005 


9782 
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Les  moyens  résultats  du  toutes  les  espéiiBnces  que  j'ai 

faites  jusqu'ici    à  dill'éreules  températures  à  l'aide  de  la 

méthode  d' allonge  méat  se  trouvent  résumés  dans  le  tableau 

suivant  : 

Tableau  des  coefficients  d'èlaslkité  à  différentes  tempèralares. 


' " L - \ 

-n 

■0- 

IS-N- 

ji-r 

imi- 

Oréoroui 

935, 

7800 
10659 

i3o5:i 
■7743 

17690 

!)78a 

86o3 
74- 

.56^7 

13100 

i8d,3 
.8045 

5585 
7140 

i55i8 
io5ig 

ao79} 

■71,8 
.950. 

5i<* 
7374 

.4.78 

9837 
'9995 

a,877 
'8977 
aiagy 
19014 

54to 

6Î74 

i-^i4 

78to 

17700 

19378 
.79 '6 

Argotil  ëeroui 

Cuitre  écroui 

Fil  ds  Ter  oiiHinatre  ccroiii 

Fil  d'acier  ordin.  recuLl  au   bleu. 
Fil  d'acier  aORlnia  recuil 

Ce  taLleau  fait  voir  que  les  coefficients  d'élasticité  des 
métaux  décroissent  d'une  manière  coutinue  quand  la  tem- 
pérature s'élève  depuis  — 1 5  jusqu'à  200  degrés. Toutefois  le 
fer  cl  l'acier  font  exception;  leur  élasticité  augmente  depuis 
—  1 5  jusqu'à  100  degrés,  mais  a  aoo  degrés  elle  est  iion-seu- 
lemeni  plus  petite  qu'à  100  degrés,  mais  tpielquefois  même 
plus  petite  qu'à  la  température  ordinaire.  Donc,  si  l'on 
preud  les  te m.pé ratures  pour  abscisses,  et  les  caefEcîents 
d'élasticité  correspondants  pour  ordonnées ,  les  courbes  qui 
représentent  la  marelle  de  l'élasticité  du  fer  et  de  l'acier  cii 


fonction  de  la  leuipératuie ■  doiveni  avoir  un  point  d'in- 
flexion entre  loo  et  200  degrés. 

Je  ferai  encore  remarquer  que  l'action  dn  froid  ne  parait 
pas  toujours  être  passagère^  mais  l'augmentation  de  densité, 
et  par  conséquent  d'élasticiié,  semble  persister  encore  en 
partie,  après  que  le  métal  est  revenu  à  sa  température  pri- 
mitive. C'est,  du  moins,  ee  qui  parait  résulter  de  quelques 
expériences  que  j'ai  faîtes.  Un  fil  de  cuivre  de  la  deusïté 
8,902  à  7  degrés  fut  étiré  à  la  température  ordinaire  :  après 
avoir  passé  par  quatre  trous  de  la  filière,  il  avait  la  densité 
8,j)p6  j  mais,  lorsque  l'étirage  se  fit  dans  un  mélange  réfri- 
gérant, de  sorte  que  la  filière  elle  fil  furent  constamment 
maintenus  à  température  de  —  i5  degrés,  le  fil,  après 
avoir  passé  par  le  même  nombre  de  trous,  avait  la  densité 
8,9a5  à  7  degrés.  Le  simple  refroidissement  à  —  20  degrés 
fit  monter  la  densité  de  8,906  a  8,927.  J'ai  observé  la  même 
cliose  sur  le  platine  ;  il  parait  donc  que  les  basses  tempéra- 
tures produisent  un  efl'et  permanent  analogue  au  recuit, 
mais  eu  seu s  opposé  :  pourtant,  il  faudrait  opérer  A  des 
températures  beaucoup  plus  basses  avant  de  pouvoir  énon- 
cer ce  fait  d'une  manière  positive  et  générale. 

Sim  LA  PRÉPARATION 

D'an  jinne  fnsible  i  mêler  poar  la  pinlure  sur  porrelaine; 

Par  m.  SALVETAT, 

La  peinture  sur  porcelaiae  diffère  essentiellement  de  la 
peinture  à  l'huile  par  ses  moyens  et  par  ses  métbodcs.  Au 
talent  de  composition  et  d'exécution,  l'artisle  doit  joindre 
une  longue  espéiienco ,  une  connaissance  profonde  des  mo- 
difications  que  la  cuisson  nécessaire  pour  fixer  son  œuvre 
peut  amener  dans  la  nuance  de  quelques  couleurs,  surtout 
dans  celle  des  "  •■. 

L'barmonî  lion  importante  qu'un  long 

exurcice  de  le  lire  acquérir  à  M""'  Jaquotot 


(  ..■  ) 

et  à  MM,  Béraiigei' ,  Georgft ,  Robert ,  etc.  ;  mais  même  les 
plus  belles  de  leurs  premières  productions  manquent  de  ce 
glacé  uniforme  qui  séduit  dans  les  travaux  plus  récents 
cju  ils  exécutèrent  aidés  des  ressources  du  jaune  fusible  dont 
je  vais  parler. 

La  diflîculté  d'arriver  à  satisfaire  à  la  première  de  ces 
eouditions  résulte  des  réactions  qu'exc;rcent  les  uns  sur  les 
autres,  à  la  température  où  la  peinture  se  fixe,  les  difTércnls 
éléments  qui  entrent  dans  la  composition  des  couleurs, 
réactions  qui  se  manifestent  par  des  changements  peu  sen- 
sibles, il  est  vrai,  pour  des  yeux  peu  exercés,  mais  trop 
réels  pour  échapper  au  véritable  artiste.  Le  peintre  gui  pos- 
sède son  art  connaît  les  couleurs  qui  peuvent  se  mélanger. 
Du  reste  il  est  possible  que  la  chimie  parvienne  un  jour  à 
augmenter  encore  le  nombre  des  principes  simples  ou  com- 
posés, assez  réfraciaires  pour  conserver,  même  dans  les  mé- 
langes ,  le  ton  qu'ils  ont  avant  la  cuisson. 

Quant  à  la  condition  d'un  glacé  bien  uniforme,  la  com- 
position des  couleurs  vilrifiables  semble  y  mettre  obstacle, 
au  moins  pour  les  couvertes  composées  de  pegmatite  pure. 

Jedis  pour  les  couvertes  composées  de  pegmatite  seule- 
ment ;  car  les  porcelaines  de  Berlin  ,  sur  lesquelles  les  cou- 
leurs glacent  si  uniformément,  ont  une  couverte  particu- 
lière, fort  différente  de  celle  de  Sèvres. 

Le  glacé  d'une  couleur  dépend  en  grande  partie  de  la 
proportion  de  l'oxyde  relativement  à  celle  du  fondant  avec 
lequel  il  est  mêlé.  Quand  il  y  a  assez  de  fondant  pour  que 
la  couleur  glace  dans  les  parties  minces ,  les  parties  où  Ton 
emploie  la  couleur  épaisse  peuvent  se  détacher  par  écailles; 
s'il  n'y  a  de  fondant  que  ce  qu'il  en  faut  pour  que  la  couleur 
n'écaille  plusàime  certaine  épaisseur,  les  minces  restent 
mats  et  secs.  Il  est  ensuite  certains  oxydes  qui ,  comme  ceux 
de  fer,  disparaissent  quand  ils  sont  mêlés  à  une  certaine 
quantité  de  fondant. 

J'espère  que  l'on  me  pardonnera  d'être  entré  dans 
CCS  détails,   mais  j'ai   cru  devoir  les  exposer,  pour  faire 


itssoriii-  l'avantage  de  la  couleur  donl  je  lui  présente  la 
compositiou,  ot  pour  faire  apprécier  les  services  qu'elle  a 
(!ù  rendre  à  l'art  delà  peinture  vîtriSaMe,  lorsqu'elle  parut 
avec  toutes  les  qualités  qui  en  font  roue  des  plus  impor- 
tantes et  des  plus  dilliciles  à  obtenir. 

En  effet,  celle  couleuf  ,  connue  à  Sèvres  sous  le  n"  47i 
jaune  pour  les  chairs,  doit  être  assez,  lusible  pour  augmeu- 
ter  la  fusibilité  de  celles  qui  nebrilleut  bien  qu'à  une  cer- 
taine épaisseur  ;  elle  doit  se  mélanger  avec  elles  en  leur 
donnant  du  corps  et  en  les  atténuant  sans  les  modifier  au- 
trement que  par  le  ton  qu'elle  porte  elle-même  ;  elle  doit 
enfin  6[re  le  plus  pâle  possible. 

C'est  à  la  Manufacture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres,  à 
cette  grande  école  des  arts  céramiques,  que  M.  F.  Robert, 
très-habile  peintre  paysagiste ,  la  fit  pour  la  première  fois 
vers  I S 1 6.  Eu  1 8a  I ,  elle  fut  portée  au  nombre  des  couleurs 
composant  l'assortiment  de  Sèvres  et  demandée  au  chimiste, 
Ce  ne  fut  que  plus  tard  que  les  fabricants  de  Paris  parvin- 
rent à  l'imiter  en  créant  \euc  jaune  d'ivoire.  Depuis  i8a3, 
MM.  P.  et  L.  Robert,  successivement  chefs  de  l'atelier  du 
peinture  sur  verre,  en  approvisionnèrent  la  manufacture 
concurremment  avec  M.  Bunel,  chimiste  de  cet  élablis- 
seuient.  Mais  les  procédés  qu'ils  ont  employés  sont  restés 
secrets  jusqu'au  moment  où  M.  Brongniart  publia  sou  im- 
portant Traité  fies  arts  céramiques. 

Je  dois  à  l'obligeance  de  M.  F.  Robert  d'avoir  pu  faire 
connaître  l'analyse  et  la  synthèse  de  celle  couleur.  Un 
échantillon  de  celui  qu'il  fit  eu  1821,  et  dont  il  a  eu  la  bonté 
de  me  remettre  une  quantité  suiSsantc ,  m'a  donné  la  com- 
position suivante  : 


ProloiydsilB  plomb... 
Sonda. ; 

•  H-'^ 

■  V?, 

Oxj. 

■■■■  î:'8 
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L'acide  borique  a  été  dosé  par  dîfl'érence.  Il  est  probable 
que  rantimoine  est  à  Tétat  d'acide  antimonieux  5  le  fer  est  à 
Tétat  de  peroxyde. 

En  considérant  la  silice,  Toxyde  de  plomb,  l'acide  borique 
et  la  soude  comme  couslituaDt  le  fondant,  j'ai  établi  la  syn- 
thèse qui  suit  (i);  c'est  elle  qui  m'a  donné  la  base  de  la 
composition  calculée  qui  s'accorde  assez  biea  avec  les  résul- 
tais de  l'analyse. 

Fondant  dit  aux  gris 84  Le  fondant  se  compose  de  : 

Carbonate  de  zinc  hydrate ...  4  Sable  d'Étampes '2'i 

Hydrate  d^oxyde  de  fer 8  Borax  fondu 1 1 

Antimoniate  acide  de  potasse.  4  Minium 6() 

100  9î) 

On  obtient,  d'après  de  nouveaux  essais  que  je  viens  de 
faire ,  une  couleur  préférable  sous  tous  les  rapports  en  pre- 
nant : 

Fondant  dit  aux {^ris 88,03  \ 

Fleurs  de  zinc 3,5a  f 

Hydrate  d'oxyde  de  fer 7,04  |  ^oo^^o. 

Antimoniate  acide  de  potasse. ...  i  ,4^  ) 

Ces  matières  sont  bien  triturées ,  puis  fondues  deux  fois 
à  un  feu  assez  vif;  le  produit  de  la  fusion  est  une  masse 
qu'on  coule  sur  une  pelle  de  fer  5  il  a,  en  morceaux ,  l'as- 
pect du  verre  à  bouteille  5  trituré,  il  devient  jaune  pâle. 

Je  prépare  moi-même  la  fleur  de  zinc,  en  calcinant  du 
zinc  du  commerce.  Les  dernières  parties  de  la  calcination , 
qui  renferment  un  peu  d'oxyde  de  fer  et  sont  légèrement 
jaunâtres,  peuvent  fort  bien  servir. 

L'antimoniate  provient  de  la  déflagration  de  l'antimoine 
métallique  avec  3  parties  de  nitre  :  c'est  l'antimoniate  acide 
de  potasse  de  M.  Berzélius.  Il  est  bien  lavé  à  l'eau  froide. 

L'hydrate  de  peroxyde  de  fer  provient  de  la  décomposi- 
tion ,  par  une  grande  quantité  d'eau  aérée ,  du  sulfate  de 
protoxydede  fer  :  il  se  dépose  après  un  temps  assez  long  une 


(1)  Traité  des  ails  céramiques ,  tome  II,  page  570.  C'est  par  erreur  d'im- 
pression que  les  doses  d'oxyde  de  fer  et  d'untimoniatc  de  potasse  out  été  in- 
teryerlies. 
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poudre  bruD-jaune  qui  contient  de  i-]  à  28  pour  loo  d'eau, 
quand  elfe  a  été  préparée  avec  de  la  couperose  du  commerce 
précipitée  par  de  l'eau  de  fontaine  ;  elle  se  dissout  dans  l'a- 
cide chlorhydrique,  et  précipite  eu  brun  par  l'ammoniaque; 
Je  chlorure  de  barium  ne  fait  uailre  aucun  dépôt  dans  la 
dissolution.  Ce  ne  peut  être  un  sous-sulfale . 

J'ai  obtenu  avec  du  sulfate  pur,  décomposé  par  de  l'eau 
distillée,  un  hydrate  parfaitement  pur,  composé  de 


oxyde  d( 


J'ai  pris  pour  faire  ce  calcul,  pour  l'équi  valent  de  l'hydro" 
néne,  le  nombre  12, 5  fixé  par  les  belles  recherches  de 
M,  Dumas  sur  la  composition  de  l'eau ,  et  pour  celui  du  fer 
le  nombre  33o  résultant  des  dernières  cxpérienees  de 
MM.  L.  Svanberg  et  Norlin,  confirmées  récemment  par 
M.  Berïélius. 

Cette  composition  correspond  à  la  formule  chimique 
Fe'0'  +  3H'0.  Cet  hydrate  renferme  donc  lyéquivalent 
d'eau  de  plus  que  l'bydrale  naturel  aFe^O'+BH'O,  et 
1  équivalent  de  plus  que  l'ocre  d'Artana  Fe'O' +  2H'0,  Il 
est  identique  à  celui  que  M.  Soubeiran  a  obtenu  en  préci- 
pitant par  les  cabonates  alcalins  les  sels  de  proiosjde  de  fer, 
et  laissant  au  contact  de  l'air  le  précipité  obtenu;  mais  il 
est  plus  pur.  On  sait  que  l'bydrale  de  M.  Soubeiran  ren- 
ferme toujours  un  peu  du  précipitant. 

C'est  en  cherchant  à  apprécier  le  rôle  de  chacun  des  élé- 
ments qui  entrent  dans  la  composition  du  jaune,  que  je  suis 
parvenu  à  améliorer  sensiblement  sa  préparation. 

L'oxyde  d'antimoine  n'a  d'autre  but  que  de  rendre  à  la 
eoideur  une  certaine  opacité  qui  lui  donne  un  peu  de  corps; 
il  tend  aussi  à  corriger  le  ton  rouge  brique  que  prend  sou- 
vent au  feu  un  mélange  de  fondant  d'oxyde  de  fer  et  d'oxyde 
de  zinc,  La  présence  de  l'oxyde  d'antimoine  peut  donc 
n'être  pas  indispensable,  et  l'expérience  le  prouve ,  pour  un 
jaune  simplement  fusible. 
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L'oxyde  de  zinc  qu'où  ajoute  »  l'oxyde  de  fer  hydraté 
forme  probablement  avec  lui  uii  ferraie  de  zine;  toujours 
est-il  (ju'ils  dotinent  uo  ton  brun-jaune  quand  ils  sont  eu 
présence  ;  c'est  ce  ton,  affaibli  et  rendu  ivoire  par  le  mé- 
lange du  silicate  double  de  peroxyde  de  fer  et  de  plomb, 
que  les  peintres  de  figures  préfèrent  au  ton  soufré  de  cette 
dernière  combinaison. 

C'est  à  l'osyde  de  fer  que  le  jaune  pour  les  chairs  doit  sa 
qualité  précieuse  de  pouvoir  faire  glacer  les  rouges  sans  les 
détruire.  Cet  oxyde  jouit  Je  la  propriété  remarquable  de 
former  ,  avec  le  silicate  de  plomb,  des  silicates  doubles  de 
peroxyde  de  fer  et  de  plomb,  qui  sont  ou  incolores  ou  légè- 
rement colorés  en  jaune  clair.  Ces  silicates  doubles  une  fois 
formés  ,  on  peut  ajouter  au  fondant  plombeux  une  très- 
minime  proportion  d'oxyde  de  fer  orangé,  rouge,  carminé, 
laqucux  ou  violet,  pour  que  cette  coloration  persiste.  Il  doit 
donc  y  avoir  avantage  à  saturer  ce  jaune  d'oxyde  de  fer, 
dans  l'état  d'oxyde  facilement  attaquable  et  soluble  dans 
l'acide  silicique.  L'étal  le  plus  convenable  parait  être  celui 
d'hydrate  non  calciné.  Ou  sait  que  par  la  calciuatiou 
l'osyde  de  fer  devient  difticilemeut  attaquable  par  les 
acides. 

L'explication  que  je  viens  de  donner  peut  paraître  en 
désaccord  avec  la  théorie  que  MM,  Al.  Brongniart  et  Dumas 
ont  donnée  sur  les  couleurs  vitriûables,  et  qui  n'admet 
qu'un  mélange  intime  entre  le  fondant  et  le  principe  co- 
loré ;  mais,  en  examinant  les  choses  comme  elles  se  passent, 
on  y  trouve  une  confirmation  de  cette  théorie. 

Dans  les  couleurs  rouges  empruntées  au  fer,  ioxyde  ac 
partage  en  deux  parties: 

L'une  qui  forme  avec  le  silicate  de  plomb  un  silicate  plus 
basique  de  plomb  et  de  fer  saturé  d'oxyde  de  fer  à  la  tem- 
pérature de  la  fusion;  ce  n'est  pas  le  principe  colorant:  cette 
combinaison  est  incolore  ou  jaune,  suivant  la  proportion 
de  fer  qu'elle  renferme; 

L'autre  reste  à  l'état  d'oxyde  :  c'est  elle  qui  doi 
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que  la  couleur  conserve  après  la  cuisson ,  ei  qui  dépend  de 
la  nuance  que  loxyde  avait  isolémonl.  On  oblient  ainsi 
toutes  les  couleurs  de  fer,  depuis  le  rouge  orangé  jusqu'au 
violet  ti'ès-foncé,  Ions  qu'il  est  possible  de  donner  à  l'oxyde 
pur  en  calcinant  lentement,  à  une  température  de  plus  en 
plus  élevée,  Toxjde  de  fer  provenant  de  la  décomposition, 
par  le  feu,  du  sulfate  de  proLOsyde. 

J'ai  pu  facilement  vérifier  par  l'espérience  ce  partage  de 
l'oxyde  de  fer,  en  faisant  fondre  dans  la  moufle  où  se  cui- 
sent les  peintures ,  une  certaine  quantité  de  rouge  tout  pré- 
paré pour  peindre.  J'ai  trituré  le  résultat  de  cette  fusion, 
et  un  traitement  par  Tacidc  nitrique  a  séparé  une  poudre 
ronge  composée  d'oxyde  de  fer  presque  pur,  d'une  partie 
soluble,  dans  laquelle  les  réactifs  m'ont  fait  reconnaître  la 
présence  de  la  silice,  du  plomb,  du  borate  de  soude,  et 
d'une  quantité  nolable  d'oxyde  de  fer.  L'oxyde  de  fer, 
avant  la  fusion  avec  le  fondant,  n'avait  pas  sensiblement 
perdu  de  son  jioids  sous  l'influence  du  même  traitement 

Telles  sont  les  considérations  sur  lesquelles  j 'ai  cru  devoir 
attirer  l'attention  des  chimistes. 

Elles  permettent  d'expliquer  les  différences  que  présen- 
tent, sous  le  rapport  de  l'inallcrabili  lé  parle  fait  des  acides, 
certaines  couleurs  composées  des  mêmes  proportions  du 
même  fondant  et  d'oxydes  également  résistants  quand  ils 
sont  isolés.  Quand  une  portion  de  l'oxyde  se  dissout  dans 
le  fondant,  il  le  rend  plus  difficilement  attaquable  ;  aussi  les 
couleurs  de  fer  sont-elles  assez  solides. 

Elles  font  connaître  une  couleur  qui  sert,  pour  ainsi 
dire ,  de  base  à  la  peinture  d'art ,  cl  dont  je  dois  recom- 
mander l'usage,  aulieu  de  fondant,  dans  toutes  les  couleurs 
fusibles  destinées  à  en  faire  glacer  d'autres  qui  ne  brillent 
bien  que  sous  une  certaine  épaisseur.  Je  rappellerai  que 
toutes  les  pf  lossède  la  manufacture  de  Sèvres , 

faites  avant  ùt  celte  couleur,  sont  ternes  et 

sèchrsdans]  es  les  chairs.  C'est  pour  remé- 
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dier  à  ce  défaut  que  M.  F.  Robert  a  tenté  des  recherches 
dont  il  comprenait  toute  la  nécessité. 

Elles  confirment  enfin  la  théorie  de  MM.  Brongniart  et 
Dumas,  qui  n'admettent  pas  de  combinaison  entre  les  élé- 
ments colorants  et  les  matières  fusibles  qui  doivent  les  faire 
adhérer  à  la  porcelaine. 

Je  joins  à  cette  Note  cinq  petites  plaques  appartenant  aux 
collections  de  la  Manufacture  royale  de  Sèvres. 

L'une,  n?  47?  jaune  pour  les  chairs  Salvetat,  n°  i,  i5  no- 
vembre 18449  présente  la  couleur  avec  toutes  ses  qualités 
de  ton ,  de  glacé  et  de  mélange  ;  elle  a  été  faite  d'après  la 
recette  que  j'ai  donnée  plus  haut.  On  Ta  mélangée  avec 
différentes  couleurs ,  à  deux  feux ,  pour  en  connaître  la  va- 
leur et  juger  si  elle  ne  détruit  pas  les  autres  tons. 

Le  n°  47>  11°  ï 5  19  décembre  1844?  est  le  jaune  de  mau- 
vaise qualité  manquant  de  fusibilité. 

Le  n°  475  ii°  I5  8  février,  est  plus  fusible  que  celui  du 
19  décembre*,  mais  il  ne  se  mêle  pas  avec  les  rouges  n°  58 
sans  les  détruire.  On  voit  comment  le  peintre,  en  se  servant 
de  cette  couleur,  s'exposerait  à  perdre  tout  son  travail. 

Toutes  ces  plaques  ont  été  faites  dans  les  mêmes  condi- 
tions d'emploi ,  d'épaisseur  et  de  proportions  dans  les  mé- 
langes. 

J'ai  enfin  réuni  à  ces  plaques  : 

1°.  Un  essai  de  rouge  de  chair,  n^  62  ^ 

2?.  Un  essai  de  rouge  violâtre,  n^  66.  pour  faire  appré- 
cier la  différence  du  glacé  de  ces  deux  nuances  employées 
isolément  dans  le  mince  et  employées  comparativement 
avec  une  addition  de  jaune  n*'  47» 

Sous  ce  point  de  vue,  ces  cinq  échantillons  me  paraissent 
intéressants. 
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Le  problème  général  de  1  liygroméltie  consiste  à  dé- 
terminer la  quantité  de  vapeur  d'eau  qui  so  trouve ,  à  un 
instant  quelconque ,  dans  un  volume  donné  d'air ,  et  le 
rapport  qui  existe  entre  cette  quanlilé  et  celle  que  l'air  ren- 
fermerait s'il  en  contenait  la  plus  grande  quantité  possible, 
c'est-à-dire  s'il  était  à  l'état  de  saturation.  Les  méthodes 
qui  ont  été  proposées  par  les  physiciens  pour  atteindre  ce 
but,  sont  de  deux  espèces. 

Les  premières  sont  des  méthodes  purement  chimiques; 
elles  consistent  à  absorber,  au  moyen  de  substances  très- 
avides  d'eau,  la  vapeur  renfermée  dans  un  volume  connu 
d'air,  et  à  en  déterminer  le  poids  avec  la  balance.  Les  autres 
sont  fondées  sur  l'observation  de  certains  phénomènes  phy- 
siques ,  tels  que  les  allongements  plus  ou  moins  grands  que 
subissent  des  substances  d'origine  organique  dans  un  air 
plus  ou  moins  rapproché  de  l'état  de  saturation,  ou  sur  la 
détermination  de  la  température  à  laquelle  il  faudrait 
abaisser  l'air,  pour  que  celui-ci  se  trouvât  saturé  par  la 
quantité  d'humidité  qu'il  renferme. 

Toutes  ces  méthodes  supposent  la  connaissance  exacte 
de  certaines  lois  physiques  et  de  plusieurs  données  numéri- 
ques. Ce  sont  : 

1°.  Une  Table  exacte  des  forces  élastiques  de  la  vapeur 
aqueuse  dans  l'air  à  saturalion  pour  toutes  les  tempéra- 
tures atmosphériques  ; 

a".  La  densité  de  la  vapeur  aqueuse  par  rapport  à  l'air 
pris  dans  les  mêmes  circonstances ,  lorsque  la  vapeur  est  à 
saturation  dans  l'air; 

3".  La  densité  de  cette  niéme  vapeur  lorsqu'elle  est  dans 
l'air  sous  une  fraction  plus  ou  moins  grande  de  saturation. 
Âan.  lie  Chim.  el  ie  Pfcj-'-  3"  **r'"  i  t.  XV.  (Ortobra  i84!l. j  S 
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Le  Mémoiie  que  je  publie  aujouixl'liuî  reufemie  les 
sultals  d'expériences  nombreuses  que  j'ai  faites  depuis  plii- 
sieufs  années  sur  cette  partie  de  la  physique  générale  qui , 
malgré  les  clïbrts  de  plusicius  physiciens  distingués,  pré- 
sente encore  bien  des  incertitudes.  Je  diviserai  ce  travail 
en  deux  parties  ;  dans  la  prcmièce,  je  m'occuperai  des  don- 
nées fondamentales  que  je  viens  d'énumérer;  la  seconde 
partie  sera  consacrée  à  l'étude  des  procédés  hygrométri- 
ques. 


Desjorces  élastiffuns  de  la  vapeur  aqueitse  dans  l'a 

Les  forces  élastiques  masima  de  la  vapeur  aqueuse  dans 
le  vide  ont  été  déterminées  par  un  grand  nombre  d'expéri- 
mentaleurs;  mais  les  résidtats  de  leurs  expériences  di0ê- 
rent  beaucoup  trop  les  uns  des  autres  pour  que  l'on  puisse 
regarder  la  loi  de  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  dans 
le  vide  comme  iisée  avec  toute  certitude.  J'ai  fait  moi-même, 
dernièrement,  un  grand  nombie  d'expériences  sur  ce  sujet; 
ces  expériences  ont  été  faites  par  des  méthodes  variées ,  et , 
je  crois ,  avec  tous  les  moyens  de  précision  que  la  science 
nous  présente  en  ce  moment.  Comme  les  résultats  qui  ont 
été  obtenus  par  ces  diirérentes  méthodes  ont  toujours  été 
les  mêmes,  je  me  crois  en  droit  de  regarder  la  Table  qui  a 
été  calculée  sur  ces  expériences  conmie  devant  être  préférée 
à  toutes  celles  qui  ont  été  publiées  antérieurement,  et  je 
l'adopterai  exclusivement,  dans  ce  qui  va  suivre,  pour  le 
calcul  des  forces  élastiques  maxima  de  la  vapeur  d'eau  dans 
le  vide. 

Dans  les  observations  hygrométriques  ,  on  a  besoin  de 
connaître  la  force  élastique  de  la  vapeur  aqueuse,  non  pas 
dans  le  vide,  mais  dans  l'air  sous  la  pression  de  l'atmo- 
sphère. Les  physiciens  admettent  que  ces  forces  élastiques 
sont  absolumeut  les  mêmes  que  celles  qui  existent  dans  le 


vide.  J'ai  vainemeiii  cherché  dans  les  annales  de  la  science 
les  expcnenccs  par  lesquelles  cette  identiié  a  été  établie ,  e(. 
je  ne  pense  pas  qu'au  moyen  des  appareils  qui  sont  décrits 
dans  les  Traités  élémentaires  de  physique  on  puisse  obtenir 
des  expériences  suffisamment  précises  pour  ne  laisser  auctm 
doute  sur  ce  sujet. 

II  m'a  pai'u  nécessaire  de  faire  de  nouvelles  cspériences 
pour  décider  cette  question  délicate,  en  employant  des  ap- 
pareils tout  à  fait  semblables  à  ceux  qui  m'ont  servi  pour 
déterminer  les  tensions  de  la  vapeur  d'eau  dans  le  vide ,  afin 
que  les  résultats  des  deux  séi'ies  d'expériences  fussent  plus 
rigoureusement  comparables. 

Les  tensions  de  la  vapeur  d'eau  A  saturation  dans  l'air 
peuvent  être  déterminées  au  moyen  de  l'appareil  décrit 
dans  mon  Mémoire  sur  fa  force  élastique  de  la  vapeur 
aqueuse  (annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3'  série, 
tome  XI,  pages  a86  et  suivantes).  On  remplace  seulement 
l'appareU  des  deux  baromètres  par  un  système  de  deux 
tubes  communiquants ,  disposés  comme  dans  la  Jlg.  8 , 
PI,  HT,  tome  XI,  et  l'on  a  soin,  dans  chaque  expétience,  de 
ramener  le  niveau  du  mercure  h  un  même  trait  de  repère, 
tracé  sur  le  tube  pq,  afin  que  le  volume  de  l'air  reste  tou- 
jours le  même,  et  que  sa  force  élastique  seule  varie. 

On  a  placé  préalablement  dans  le  ballon  une  petite  am- 
poule remplie  d'eau ,  et  fermée  à  la  lampe.  On  dessèche 
parfaitement  le  ballon  et  on  le  remplit  finalement  d'air  sec 
sons  la  pression  de  l'atmosphère,  pendant  que  le  ballon  est 
enveloppé  de  glace  fondante.  Le  mercure  est  amené  exacte- 
ment au  trait  de  repère  sur  le  tube  pq  pendant  que  le  ballon 
communique  encore  librement  avec  l'air;  on  ferme  ensuite 
à  la  lampe  le  tube  If,  fig.  i .  On  enlève  la  glace  qui  entoure 
le  ballon,  et  l'on  remplit  le  vase  W  d'eau,  que  l'on  porte 
successivement  à  des  températures  de  plus  en  plus  élevées. 
A  chaque  observation,  on  amène  le  mercure  au  point  de 
repère  sur  le  tube  pq,  on  maintient  l'eau  du  vase  à  une 
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température  stationnaire,  comme  il  a  été  dit  dans  le  Mé- 
moire cité  ,  page  281 5  on  détermine  la  différence  de  hau- 
teur des  deux  colonnes  de  mercure ,  et  l'on  observe  le  baro- 
mètre. L'appareil  fonctionne  ainsi  comme  thermomètre  à 
air,  et  l'on  s'assure  que  ses  indications  correspondent  exac- 
tement à  celles  du  thermomètre  à  mercure  plongé  dans  la 
même  eau. 

On  enlève  ensuite  Teau  du  vase,  on  détermine  la  rup- 
ture de  l'ampoule  en  approchant  quelques  charbons  du  fond 
du  ballon  5  on  remet  l'eau  dans  lé  vase ,  et  l'on  recommence 
sur  l'air  saturé  d'humidité  la  même  série  d'observations 
qui  a  été  faite  précédemment  sur  l'air  sec.  La  différence  des 
forces  élastiques  trouvées  dans  les  deux  cas ,  et  correspon- 
dant à  la  même  température ,  est  évidemment  égale  à  la 
tension  de  la  vapeur  aqueuse  à  saturation  dans  l'air,  pour 
cette  même  température. 

La  tension  de  la  vapeur  aqueuse  dans  l'air  ne  se  laisse 
pas  déterminer  avec  la  même  précision  que  dans  le  vide  ; 
elle  exige  un  plus  grand  nombre  de  mesures ,  et  l'erreur 
commise  sur  la  dilatation  de  l'air  s'ajoute  à  celle  qui  a  lieu 
sur  la  force  élastique.  D'ailleurs  la  tension  maximum  de  la 
vapeur  s'établit  instantanément  dans  le  vide,  tandis  qu'elle 
demande  un  temps  assez  long  pour  s'établir  dans  l'air.  Il 
est  nécessaire  de  s'assurer,  par  des  observations  répétées  à 
des  intervalles  éloignés,  et  pour  une  même  température  sta- 
tionnaire,  si  la  tension  ne  continue  plus  à  croître. 

Pour  plus  de  sécurité ,  on  faisait  une  première  série  d'ex- 
périences ,  en  élevant  successivement  la  température  de 
l'eau  du  vase,  de  sorte  que  l'air  avait  à  dissoudre  une  nou- 
velle quantité  de  vapeur;  puis  on  faisait  une  seconde  série 
dans  laquelle ,  au  contraire ,  on  abaissait  graduellement  la 
température  de  l'eau;  l'air  laissait  alors  précipiter  une  por- 
tion de  l'eau  il  précédemment  dissoute.  Les  forces 
élastiques  d  iix  mêmes  températures  devaient 
être  trouvée  is  <  es  deux  séries. 
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Les  tableaux  suivants  rouferineut  les  résultais  qui  ont  été 
obtenus  par  celte  méthode.  Le  poids  de  leau  qui  remplis- 
sait les  ampoules  était  de  i*"^,  5  environ.  Cette  eau  était  de 
l'eau  distillée  non  bouillie  ;  par  conséquent,  elle  renfermait 
la  quantité  d'air  qu'elle  peut  dissoudre  à  la  température 
ordinaire. 

La  deuxième  colonne  du  tableau  r(;nferme  les  tensions 
observées  dans  l'air  ;  la  troisième  renferme  les  forces  élas- 
tiques de  la  vapeur  d'eau  dans  le  vide ,  calculées  pour  les 
mêmes  températures ,  au  moyen  de  la  Table  (^Annales  de 
Chimie  et  de  Physique ,  3*^  série,  tome  XI,  j)age  334). 


(  >34) 
Tableau  H°  I.  —  Tensions  de  la  vapeur  d'eau  dans  l'air. 
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-  o.aS 

.8. -4 

.5,31 

,5.5g 

-  0,37 

.8,aî 

.5,18 

i5.58 

31,07 

18, '18 

■8.58 

-  o,3o 

31  ,00 

■8,27 

'8.49 

-   0,31 

■i3,i5 

20.  :4 

a  1,08 

-0,34 

■2i,ta 

ao.77 

ai  .03 

—   0,35 

a4.6j 

33.70 

a3,i3 

-0,43 

=4.69 

■^a.73 

a3,i3 

-    0,40 

27,88 

=7.^> 

"7.9' 

-  0,3a 

37.9' 

37,65 

■^7,9*1 

-  o,1. 

3i,oo 

33,97 

33,4. 

~  0,4.', 

3., PO 

33,  iG 

33,41 

-  o,a5 

34,25 

3y,93 

40, 1 3 

-  o,.5 

18,36 

iS.ofi 

i5,6i 

-  o,!i5 

iS.îa 

.5,04 

i5,5: 

--  0,53 

■îi,i-i 

■n.07 

19,8. 

-«,74 

aa,i5 

■9-15 

19,84 

-o,r>9 

as, 7a 

34,14 

■■'4. 59 

-0,45 

a5,:4 

a4,o5 

a4.6ï 

-  o,.^7 

^9.28 

39,66 

3o,23 

-o,ft( 

39,3a 

39>79 

3o,35 

-0,56 

3a  ,80 

36,4S 

37,00 

-0,55 

3a.î8 

36.39 

36,96 

-  0,57 

35.97 

43,Î9 

44.13 

-0,74 

35,95 

'|3,'|8 

44.08 

—  0,60 

37-96 

0 

49.20 

-  o,5o 

38,00 

49.3" 

-  0,60 

(  '35  ) 


Tableau  N°  II.  —  Tensions  de  la  vapeur  aqueuse  dans  l'azoi^. 


1      TXMPàftATDHBS. 

FORCE   ÉLASTIQUE 

de  la  Tapear  observée 
dans  Taiote. 

FORCE  ÉLASTIQUE 

de  la  Tapeur  calcnlée 
par  la  formtile. 

DIFFÉRENCES. 

O 
0,00 

mm 

4,3. 

mm 
4,60 

mm 

-  0,29 

0,00 

4,43 

4,60 

—  o,«7 

0,00 

4,4i 

4,60 

—  0,16 

»6,4<) 

13,29 

i3,96   . 

-  0,67 

i6,5o 

i3,36 

13,98 

-  o,(h 

15,71 

12,64 

«3,29 

—  o,65 

16,75 

I2,7i 

i3,33 

—  0,61 

12,87 

10,26 

11,07 

-  0,81 

12,89 

10,35 

11,08 

-  0,73 

10,90 

9, '4 

9,73 

-  0,59 

ïo,99 

9,ï9 

9,78 

0,59 

8,56 

ifil 

8,33 

-  0,66 

8,59 

7,74 

8,34 

—  0,60 

7,54 

7,06 

7'77 

0,71 

7,59 

7»«7 

7,79 

—  0,62 

5,27 

5,99 

6,66 

-  0,67 

5,27 

5,96 

6,66 

—  0,70 

l3,12 

10,58 

11,25 

0,67 

i3,i6 

10,67 

ii,3o 

—  o,63 

•7»»9 

14,07 

14,60 

—  0,53 

17,^9 

14,07 

i4,(x) 

—  0,53 

21,46 

i8,65 

19,03 

-  0,38 

ai,46 

18,61 

19,03 

-  0,42 

a5,5o 

23,71 

24,27 

—  o,56 

25,52 

23,71 

2^31 

—  0,60 

28,92 

28,96 

29,65 

-  0,69 

28,90 

28,81 

29,61 

—  0,80 

32, 5o 

35,92 

36,38 

-0,46 

32,53 

36,01 

36,45 

-0,44 

Tableau  H-  lU. 


(  i36) 

-  Tensions  de  la  vapeur  aqueuse  daits  le  gai 


........... 

-.,.~;l...„ 

^^^^---^^^^^ 

d....  1.  Kl  aiou 

l»r  1.  for».»J.. 

^ 

■s'g. 

'5?97 

is7°6 

-  o.aj 

'3,95 

lG.o3 

.e,3o 

-o,aj 

i5,90 

'".69 

.î,45 

-o,,6 

■5.9" 

.a.7S 

'3  47 

-  0,7a 

ao.oo 

'6,78 

'7,39 

—  0,61 

"9.98 

.6.7" 

'7,37 

-o,65 

1.1,80 

.8.7. 

>9.43 

—  o,;2 

"'.79 

.8,7" 

'9,4a 

-  0,70 

>Î,M 

"'.3( 

33,03 

-  <>,*») 

«3.9.. 

■".,33 

22, ..G 

-0.73 

«5.H 

"3,4. 

a4.i8 

—  0,77 

=5.44 

"3,47 

='(,'8 

-  0,71 

aC.gO 

"5,63 

^G.M 

—  i»,8i 

"6.97 

"5.70 

36,  « 

-  o,G3 

»,.M 

3o,,5 

3"  .77 

—  0.6a 

"9.58 

3o,iG 

3i),8i 

-  o,65 

3i,88 

34.5. 

35,-6 

-  o,(i5 

3'.!» 

31,53 

3,'i,ai 

-o,G8 

3.(,3o 

39,58 

40.  a4 

—  a, m 

34,1" 

33,54 

4q.>8 

-«,74 

37.75 

(7,67 

48,G5 

-o.gB 

37.77 

47,73 

43,70 

-  o,97 

37,74 

47,»o 

43, (>3 

—  o.aî 

39.8. 

53,63 

54,36 

-0.73 

39.81 

,53,70 

54,36 

-o,r,G 

39.8. 

53,7" 

54,36 

-0,64 

3i,oo 

3",  (S 

3Î,.',. 

-0,73 

30.9g 

-.      IT, 

33,39 

-  0,73 

(  '37  ) 

La  preraièi'e  série  d'expériences  a  été  faite  <lans  l'air  ;  ou 
voit  par  le  tableau  I  (pie  les  tensions  de  la  vapeui'  d'eau  dans 
l'air  se  li-ouvent  constamment  plus  faibles  que  celk-s  qiiî  onl 
été  obtenues  dans  le  vide. 

J'ai  craint  (jue  cette  circonstance  ne  fût  produite  par  l'ab- 
sorption d'une  petite  portion  de  l'oxygène  de  l'air  par  le 
mercure,  l'expérience  m'ayant.démoniré  tpie,  dans  l'air 
humide  el  un  peu  chaud,  le  mercure  s'oxyde  rapidement 
à  sa  surface.  Pour  éviter  cette  cause  présumée  d'erreur, 
j'ai  fait  deux  autres  séries  d'expériences  en  remplissant  le 
ballon  de  gaz  azote;  mais  les  résultats  ont  encore  été  les 
mêmes  ,  comme  on  peut  en  juger  pat'  les  tableaux  II  et  HI. 
Il  semblerait  résulter  de  là  que  la  tension  de  la  vapeur 
d'eau  dans  l'air  est  un  peu  plus  faible  que  celle  qui  existe 
pour  la  même  température  dans  le  vide;  mais  la  différence 
est  très-petite ,  et  on  peut  craindre  qu'elle  ne  soit  produite 
par  une  erreur  constante  dans  le  procédé.  Mes  cllbris  pour 
déterminer  la  cause  d'une  erreur  de  cette  nature  onl  été 
sans  résultat. 

Je  me  propose  de  déterminer  avec  le  plus  grand  soin  les 
forces  élastiques  de  la  vapeur  d'éther  dans  le  vide  et  dans 
l'air.  Comme  ces  forces  élastiques  sont  beaucoup  plus  con- 
sidérables aux  températures  de  l'atmosphère  que  celles  de 
la  vapeur  d'eau  ,  on  peut  espérer  de  parvenir  plus  facile- 
ment à  reconnaître  si  les  tensions  sont  identiques  ou  diffé- 
rentes dans  les  deux  cas. 

Elu  attendant,  nous  admettrons,  dans  les  calculs  que 
nous  aurons  à  faire  des  fractions  de  saturation  de  l'aîr ,  les 
forces  élastiques  inscrites  dans  la  Table  que  j'ai  plusieuis 
fois  citée  et  qui  donne  les  tensions  dans  le  vide.  11  sera  tou- 
jours facile  de  faire  plus  tard  la  correction  convenable ,  si 
l'on  constate  que  ces  tensions  sont  réellement  un  peu  plus 
fortes  que  celles  qui  existent  dans  l'air. 

Pour  faciliter  ces  calculs  ,  je  donne  ici  une  Table  des 
forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  pour  chaque  dixième 
de  degré  de  température  depuis  ■ — lo  jusqu'à  - 


(  ï38) 

Table  des  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  de  — lo  à  -h  35  degrés. 


Degrés. 


) 


o 

io,o 

H 

9»o 

9»3 
9>a 
9»! 
9,o 

8,5 

lit 

8,o 

7,9 
7,» 

7,6 

7,4 
7,5 

7, a 
7»! 
7,0 

D,0 

6.7 

,6.6 

6,5 

6,2 

6,1 

6,0 

5,7 
5,6 

5,5 

P 
5^0 


Tension. 


mm 
2,078 
096 


/ 


2 

2 
a 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 


2I 


l32 

i5o 

168 

186 

2 

22 

Q^2 
2bl 

280 
2 

33 
3 
376 
396 

36 
456 


^5^ 


là 


5lQ 

540 

56i 
582 
6o3 
624 
645 
666 

688 
710 
732 
754 
776 

798 
821 

867 
890 

914 
938 

962 

986 

010 

034 

o58 

082 

106 

i3i 


Différ. 


G 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 

o 
o 
o 

0 

o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


mm 

018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 

019 
019 

019 
019 

019 
019 

019 
019 

020 
020 
020 
020 
020 

021 

021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 

022 


O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 


O 
O 
O 

O 

o 


Degrés. 


Tension. 


2,0 
2,8 

2,7 
2,6 

2,5 

2,4 
2,3 
2,2 

2,1 
2,0 

I>9 
1,8 

1,5 

::i 

1,2 
1,0 
0,0 

0,8 

0,7 
0,6 


mm 
3,i56 
3 
3 

I 

3 
3 
3 
3 
3 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


Diirér. 


\\i 


I 


691 
720 

749 

77» 
807 

836 

865 

895 

925 

955 

985 
016 
04 

07 

109 
140 

203 

235 
267 

33 1 
364 

463 

El 

"»65 
00 


mm 
0,025 
0,025 

0,025 
0,026 
0,026 
0,026 
0,026 
0,026 
0,026 

0,027 

0,027 
0,027 
0,027 

0,02 

0,02 

0,028 

0,028 

0,028 

0,028 

0,029 

0,029 
0,029 
0,029 
0,029 


Degrés. 


O 
-H) 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


w 


o 
I 
2 


6 


0 
I 

2 


6 

7 
8 


o 
I 
2 
3 

6 

7 
8 

9 

o 
I 
2 


o 
I 

2 


9 


Tension. 


r097 
,140 

i83 
,226 


Diflér. 


O 
O 
O 
O 
O 

o 

O 

o 
o 


o 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 

0 

o 
o 
o 
o 
o 


mm 
o35 
o33 
o33 
o33 
o33 
o3^ 
o3^ 
o3^ 
034 

o34 

o35 
o35 
o35 
o35 
o35 
037 
037 
037 
037 

o37 

o38 
o38 
o38 
o38 
o38 
o39 
039 
039 
o39 

039 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


(  i39  ; 

Suite  de  la  Table  îles  forces  elast,  de  la  -vapeur  d'eau  de  —  i  o  à  -+-35*». 


Degrés. 


0 

+5,0 
5,1 

5,3 

n 

5,6 

\% 

5,9 
6,0 

6,1 

6.a 
6,3 

%i 

6,6 

6,9 


,0 
4 


:2 

p9 


8,0 

8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 

s\l 

8,9 

9»o 
9*1 

93 
94 
9»^ 
9»6 

9'Z 
9>8 

9»9 


Tension. 


mm 
6,534 
6,58o 
6,6'i5 
6,671 
6,717 
6,763 
6,810 
6,857 

6,904 
6,95i 


8,017 
8,07a 
8,126 
8,181 
8,036 

8,îi9' 
8,3Î7 

8,4o4 

8,690 
8,748 
8,807 

8,865 
8,025 
8,985 
9»oî5 
9»ïo5 


Différ. 


mm 


o 
O 
O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 


0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 

0 

o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


oi 
o4 


046 
oie 

oZf) 

oZe 

ol6 
oJ7 

047 
047 

0|7 
047 

<49 

049 

o5o 
o5o 
0*50 
o5o 

o5o 

o52 
o52 
o52 
o52 
o52 
o53 
o53 
o53 
o53 

o53 

o55 
o55 
o55 
o55 
o55 
o56 
o56 
o56 
o56 

o56 

o58 
o58 
o58 
o58 
o58 
060 
060 
060 
060 


I>egrès. 


o 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

0^7 
0,8 

o»9 
1,0 

■i 

1,6 

\:l 

i'9 

2,0 
2,1 
2,2 
2,3 

li 

2,6 

li 

2,9 
3,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 
3,5 
3,6 

3% 
3,9 


I 


,0 

,1 
,2 

,3 

i 

,6 

:l 

>9 


Tension. 


162 
235 
,3o9 
,383 
456 
,53o 
,6o5 
,681 


DIflér. 


mm 


o 
o 
O 
O 
o 
o 
0 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


062 

062 
062 
062 
062 
o63 
o63 
o63 
o63 

o63 

o65 
o65 
0(15 
06.5 
o65 
067 
067 
067 
067 

067 

069 
o^ 
071 
071 
071 
071 

071 

073 
073 
073 
073 
073 
075 
075 
075 
075 

075 

078 
078 
078 
078 
078 
080 
080 
080 
080 


Degrés. 


0 
5,0 

5,2 

5,3 

il 

5,6 

5,9 
6,0 

«•' 

0,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 

6,9 


7,0 

7,1 

7,6 

li 

7,9 
8,0 

8,2 
8,3 

8,4 
8,3 

8,6 

S% 
8,9 

9,0 
9,1 

9,3 

94 
9,5 

9,6 

9'Z 
9,8 

9,9 


.Tension. 


mm 


Différ. 

mm 

0,082 

0,082 

0,082 

0,082 

0,082 

o,o85 

o,o85 

o,o85 

o,o85 

o,o85 

0,087 

0,087 

0,087 

0,087 

0,087 

0,090 

0,090 

0,090 

0,090 

0,090 

0,092 

0,092 

0,092 

0,092 

0,092 

0,093 

0,095 

0,095 

0,095 

0,095 

o»o97 

0,097 

0,097 

0,097 

0,097 

0,100 

0,100 

0,f00 

0,100 

0,100 

o,io3 

o,io3 

o,io3 

o,io3 

o,io3 

0,106 

0,106 

0,106 

0,106 

Fiûdela  Table  iki  for 


\s  élast.  de  la  iiapear  d'va 


28,4 
a8,5 


35,738 
36,045 


27.i3( 


39,782 
3o,3o5 


So  î 

3'j,oi)i 

33,é5o 

3u,fi 

Un  1 

35,83; 

33,oa(i 

3o.r) 

33,ai5 

3i,o 

3*!.4o5 

33,5g6 

3., a 

■Xi.-^-A-. 

3.  fi 

ni 

34.561 

d.,n 

3^,7bI 

3.,!> 

3i..SK 

Si  .. 

3,S,3.Vi 

îa.a 

33,rric 

3a, 3 

35,962 

33,4 

3fi,370 

3-«ri 

36,57fi 

ïa,7 

36,783 

3.,q 

33,0 
13,1 

^.'t. 

3.1,1 

%% 

^M 

33,7 

3319 

39,?^ 
39.344 

31,0 

39,56'- 

Jt,,.». 

3^:3 

40,41.^ 

3^6 

?:?5^ 

(  i4i  ) 

De  la  densité  de  la  vapeur  d'eau. 

Quelles  sont  les  densités  de  la  vapeur  aqueuse  dans  le 
vide  et  dans  Tair ,  à  Tétat  de  saturation  ou  de  non-saturation, 
pour  les  diflFërentes  températures  et  sous  les  diverses  pres- 
sions ? 

Les  physiciens  admettent  généralement  qu*il  suffit  de  dé- 
terminer par  une  expérience  directe  la  densité  de  la  vapeur 
aqueuse  dans  une  seule  circonstance  de  température  et  de 
pression ,  et  que  Ton  peut  ensuite  calculer  les  densités  de 
cette  vapeur  pour  toutes  les  autres  circonstances ,  en  appli- 
quant la  loi  de  Mariotte  et  celle  de  la  dilatation  uniforme 
des  gaz.  Or ,  l'expérience  a  démontré  que  ces  lois  ne  se  vé- 
rifient pas ,  dans  la  plupart  des  gaz ,  même  lorsque  ceux-ci 
sont  très-éloignés  de  leur  point  de  liquéfaction.  Dès  lors , 
il  est  à  craindre  que ,  pour  la  vapeur  d'eau ,  surtout  à  l'état 
de  saturation ,  c'est-à-dire  au  point  même  de  sa  liquéfaction, 
ces  lois  ne  soient  tout  à  fait  inexactes. 

On  peut  obtenir  une  valeur  théorique  de  la  densité  de 
la  vapeur  d'eau ,  en  appliquant  à  cette  substance  la  loi  de 
M.  Gay-Lussac  sur  la  composition  des  gaz. 

Ainsi,  1  Tol urnes  d^hydrogènc  pèsent o,i382 

I  volume  d'*oxygène  pèse i  ,io55 

2  volumes  de  Tapeur  d''eau.. .     1,3437 

D'après  cela ,  la  densité  théorique  de  la  vapeur  aqueuse 

est 

0,6219. 

Il  faut  savoir  maintenant  si  les  densités  de  la  vapeur  d'eau, 
dans  les  diverses  circonstances,  peuvent  être  déduites  par  le 
calcul  de  cette  densité  théorique.  Il  est  impossible  de  dé- 
cider cette  question  avec  les  éléments  que  nous  possédons 
actuellement  dans  la  science.  Nous  avons,  en  eifet,  un 
grand  nombre  de  déterminations  de  la  densité  de  la  vapeur 
d'eau,  faites  dans  les  circonstances  les  plus  variées  par  un 


(  '4-'  ) 

grand  nombre  d'expérimentateurs  ;  mais  elles  présentent  des 

divergences  si  extraordinaires ,  qu'il  est  impossible  d'y  re- 
connaître la  vérité. 
On  en  jugera  par  les  citations  snivantes  (i)  : 

Watt ,oo°,oo  0,6334 

U«»y Moyenne.  o  ,S666 

Dahoii                 Id.  o  ,7000 

SaasBnrs      5,^  o>74og 

'i 7,33  0,6858 

" 8,95  o,C833 

Clém«Dt  et  DeaonnM....  ii,5o  o,53ii 

,  "• ">  ■>.%' 

AndersoD 9,4,-,  o,65i3 

«■ i5,oo  o,663o 

W- a5,oo  o,63a4 

W- 38,34  »,6a5i 

Majer 18,55  0,801a 

Deiprelz ,  j^^ij  0,6567 

W 19,31  0.6535 

G«y-Liia.ac ,00,00  o,6»35 

Brnuner 9,50  0,6490 

Schmidt 100,00  o,"3ao 

Southero 109,45  0,1^79 

W i3i,a3  0,6957 

'•i- i46,i3  0,7095 

Muncke 0,00  08374 

M- 3,75  0,8469 

W 7,5o  0,8836 

W 8,44  0,8893 

W 9,38  0,9076 

W n,5o  0,866a 

"■ 'S.o»  <>,7957 

M 18,75  0,7186 

W 20,00  0,6594 

td 3a,5o  0,6940 

M a3,75  0,7514 

w 34.37  0,7335 

W a7,5o  0,7335 

W 37,50  o,65oi 

'd 43, ;5  0,6348 

II  est  évident  """  '    ilupari  de  ces  résultats  sont  tout  à 


{■)  Ca>  ci. «ion. 
Mra  question  plus 


'Mémoire  de  M.  Schmi 


(  «43) 
fait  inexacts ,  et  il  suffît  de  lire  les  procédés  suivis  par  les 
auteurs  pour  reconnaître  immédiatement  que  les  résultats 
obtenus  par  la  plupart  d'entre  eux  ne  peuvent  inspirer  la 
moindre  confiance. 

Les  physiciens  ont  généralement  adopté  la  densité  de  la 
vapeur  },  proposée  par  M.  Gay-Lussac.  Cette  densité  dif- 
fère peu  de  la  densité  théorique.  Il  convient  de  remarquer 
que  cette  densité  n'a  pas  été  déterminée  sur  de  la  vapeur  à 
saturation ,  mais  sur  de  la  vapeur  à  i  oo  degrés  sous  une 
pression  plus  faible  que  celle  de  0^,760. 

Un  physicien  allemand ,  M.  Schmeddink ,  a  publié ,  il 
y  a  quelcpies  années ,  dans  les  Annales  de  Poggendoiffy 
t.  XXVII,  p.  4o,  un  travail  étendu  et  exécuté  avec  soin, 
dans  lequel  il  a  déterminé  le  poids  de  la  vapeur  aqueuse  qui 
se  trouve  à  saturation  dans  l'air  à  différentes  températures 
atmosphériques ,  et  il  est  arrivé  à  ce  résultat ,  que  la  densité 
de  la  vapeur  aqueuse  dans  l'air  à  saturation ,  par  rapport 
à  celle  de  l'air  pris  danS'les  mêmes  circonstances,  augmente 
d'une  manière  très-notable  avec  la  température.  On  peut 
juger  de  cette  variation  par  les  nombres  suivants  que  j'ex- 
trais de  son  Mémoire  : 

130,44  0,616 

16/^5  0,621 

17,60  o,6a5 

18,75  0,627 

20,00  o,63o 

ai,!i5  o,632 

22, 5o  0,634 

23,75  0,643 

28,75  0,643 

37,50  0,640 

43,75  o,652 

La  densité  de  la  vapeur  d'eau  varierait  donc  de  0,616  à 
o,65a  entre  les  températures  de  i3  degrés  et  de  44  degrés. 
On  commettrait  donc  des  erreurs  considérables  en  calcu- 
lant le  poids  de  la  vapeur  qui  se  trouverait  à  saturation 


dans  un  mètre  cube  il'air,  avec  la  densitû  théonque  doiil 
j'ai  parlé  tout  à  l'iieure,  et  appliquant  les  lois  de  Mariette 
et  de  la  dilatatiou  imifonue  des  gaz. 

J'ai  fait  beaucoup  d'expériences  pour  décider  ce  point, 
qui  est  tout  à  fait  capital  dans  la  théorie  de  l'hygrométrie. 

J'ai  déterminé  d'abord  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  dans 
le  vide ,  à  la  température  de  i  oo  degrés  ,  mais  sous  des  pres- 
sions de  plus  en  plus  faibles ,  afin  de  reconnaître  si  la  vapeur 
suit  dans  ce  cas  la  loi  de  Mariotte. 

L'appareil,  PI.  lj,fig.  i,  que  j'ai  employé  consiste  en 
un  ballon  A  de  lo  litres  environ  de  capacité  portant  une 
monture  en  laiton  à  robinet  /■.  Cette  monture  est  ajustée 
au  col  du  ballon  au  moyen  d'un  mastic  au  minium ,  d'après 
le  procédé  que  j'ai  décrit  dans  mon  Mémoire  sur  la  densité 
des  gaz  {Annales  de  Chim.  et  de  Phys.,  3"  série,  t.  XIV, 
p.  21 1)",  elle  se  tei'nûne  par  un  tube  en  laiton  recourbé. 

On  introduit  dans  ce  ballon  une  petite  quantité  d'eau , 
puis  ou  le  met  en  communication  avec  une  machine  pneu- 
matique ;  un  tube  à  ponce  sulfurique  se  trouve  interposé 


3  puisse  pas  pénétrer  dans  les 


pour  que  la  vapeur 
corps  de  pompe  de  la  machine.  On  fait  le  vide  pendant  très- 
longtemps.  La  vapeur  d'eau  qui  se  forme  incessamment  dans 
le  ballon  finit  par  chasser  complètement  l'air  ;  on  ferme  le 
robinet. 

Le  ballon  est  disposé  dans  im  grand  vase  en  tôle  galvanisée 
BCDE,  de  telle  façon  que  le  robinet  r  se  trouve  en  face  de 
la  tubulure  T,  Ce  vase,  qui  renferme  une  couche  d'eau  de 
adécimètres  d'épaisseur,  est  chauflë  sur  un  fourneau.  L'ex- 
trémité du  tube  bc  est  engagée  dans  un  tube  en  laiton  cd  qui 
est  soudé  lui-même  à  un  tube  en  plomb  flexible  de  faisant 
partie  de  la  monture  N  d'im  grand  flacon  F.  Le  flacon  F  est 
maintenu  dans  de  l'eau  à  la  température  ambiante.  Un  pe- 
tit tube  de  '  met  le  flacon  F  en  communication  avec 
le  manon  -ique  représenté  PI.  IV,  fig.  3 , 
tome  XIV 


(  M5  ) 

On  fait  un  vide  partiel  dans  le  flacon  F,  et  lorsque  Teau 
est  en  pleine  ébullitiou  dans  le  vase  BCDE ,  on  ouvre  le  ro- 
binet r.  L'eau  du  ballon  distille  alors  et  vient  se  condenser 
dans  le  flacon  F.  Au  bout  d'une  heure  environ ,  on  mesure 
sur  le  manomètre  barométrique  la  force  élastique  de  la  va- 
peur ,  et  l'on  ferme  le  robinet  r. 

On  desséche  complètement  le  tube  de  communication  bc 
et  l'on  pèse  le  ballon  après  l'avoir  laissé  jusqu'au  lendemain 
suspendu  au  crochet  de  la  balance.  On  suit ,  d'ailleurs ,  dans 
cette  pesée  la  méthode  que  j'ai  développée  dans  mon  Mé- 
moire sur  la  détermination  de  la  densité  des  gaz.  (Annales 
de  Chimie  et  de  Phjsiqiie,  3*  série,  tome  XIV,  page  211.) 

On  dispose  de  nouveau  le  ballon  dans  le  vase  BCDE  en 
le  mettant  en  communication  avec  le  flacon  F.  On  porte 
l'eau  à  l'ébullition  et  l'on  fait  un  vide  très-avancé.  En 
ouvrant  le  robinet  r,  la  plus  grande  partie  de  la  vapeur  ren- 
fermée dans  le  ballon  vient  se  condenser  dans  le  flacon  F, 
et  il  n'en  reste  qu'une  petite  quantité  qui  fait  équilibre  à  la 
force  élastique  restée  dans  le  flacon  F.  On  mesure  celle-ci 
avec  soin  lorsque  l'équilibre  est  établi ,  et  on  ferme  le  ro- 
binet r. 

On  pèse  le  ballon. 

La  difliérence  p  des  deux  poids  est  le  poids  de  la  vapeur 
qui  remplit  le  ballon  à  la  température  T  de  l'eau  bouillante 
sous  une  pression  égale  à  la  différence  h  des  forces  élasti- 
ques observées  dans  les  deux  expériences. 

Le  poids  tt  de  l'air  sec  qui  remplit  le  ballon  à  o  degré, 
sous  la  pression  de  760  millimètres^  a  été  déterminé  par 
des  expériences  directes. 

La  densité  â  de  la  vapeur  aqueuse  par  rapport  à  Taîr  pris 
dans  les  mêmes  circonstances  de  température  et  de  pression 
sera  donnée  par  la  formule 

p   i-f-aT    760 

(j  — ■  —  • • . 

Ann.  de  Chim.  et  de  Vliys.,  3«  série ,  t.  XV.  (Octobre  i845.  )  i  O 


(  ^6) 
Voîcî  quelques  nombres  obtenus  de  celle  manière  : 

n  =      1 28^,9937 

I.  p  =       28^,959 

h^  =  378'°"',72 
T=      99«,9i. 

Poids  de  la  vapeur  à  o  degré  et  sous  la  pression  de  760  millimètres, 

P  =        SSr^ogGS. 

II.  p  =         2§',802 

//,=  3fÎ7mm   5, 

T=       99", »4 
P=        88^Io5a. 

A„=  161™™, 32 

T  =       99**  ,63 
P=        8g%094i. 

IV.  y»  =       asr,696 

T=        99%78 
P  =        86^,0819. 

On  déduit  de  ces  quatre  expériences  : 

Poids  de  la  vapeur.  Densitivs. 

I 8,0965  o,623ii 

II 8, 1062  0,62377 

III 8)094i  0,6^292 

iV 8,0869  0,62229 

Ces  densités  s'éloignent  peu  de  la  densité  théorique  0,622, 
et  de  la  densité  |-|  donnée  par  M.  (iay-Lussac. 

En  appliquant  la  même  méthode  à  la  détermination  de 
la  densité  de  la  vapeur  prise  sous  des  pressions  qui  s'appro- 
chent de  760  millimètres,  on  obtient  des  nombres  sensible- 
ment plus  forts.  Cela  peut  tenir  à  ce  que  la  vapeur  se  trouve, 
dans  ce  cas ,  à  une  température  très-voisine  de  celle  à  la- 
quelle la  saturation  aurait  lieu  -,  mais  cela  peut  tenir  égale- 
ment à  ce  que  la  paroi  vitreuse  du  ballon  maintient  de  l'eau 
condensée  à  ?  ru  vertu  de  son  alBnité  hygroscopique. 

Lorsqu  or  contraire  cette  méthode  à  là  dé- 

termination la  vapeur  aqueuse  sous  des  près- 


(  i47  ) 
sions  très-faibles ,  les  luoiiidres  erreuis  dans  les  pesées  en 
entraînent  de  beaucoup  plus  considérables  dans  la  valeur  nu- 
mérique de  la  densité.  D'ailleurs  cette  méthode  ne  permet 
pas  d'obtenir  la  densité  de  la  vapeur  à  d'autres  températures 
qu'à  loo  degrés;  il  est  important  de  déterminer  cette  den- 
sité à  des  températures  de  plus  en  plus  rapprochées  de  celle 
qui  amènerait  la  saturation. 

Le  procédé  suivant  permet  d'obtenir  ces  nouvelles  déter- 
minations avec  une  plus  grande  précision. 

Un  grand  ballon  en  verre  a  été  jaugé  exactement,  en  le 
pesant  plein  d'eau.  On  introduit  dans  ce  ballon  une  petite 
ampoule  hermétiquement  fermée ,  et  renfermant  une  quan- 
tité d'eau  exactement  pesée.  Le  col  de  ce  ballon  est  masti- 
qué dans  une  tubulure  qui  établit  la  communication  avec  un 
manomètre  barométrique.  Le  ballon  ainsi  que  le  manomètre 
sont  disposés  dans  un  grand  vase  que  Ton  remplit  d'eau. 
Une  glace  permet  d'observer  le  manomètre  au  moyen  du  ca- 
ihétomètre.  On  prend  d'ailleurs  toutes  les  précautions  qui 
ont  été  longuement  décrites  dans  mon  Mémoire  sur  la  force 
élastique  de  la  vapeur  d'eau  {^Annales  de  Chimie  et  de 
Physique j  3*^  série,  tome  XI,  page  287). 

On  dessèche  le  ballon,  puis  on  fait  un  vide  aussi  complet 
que  possible  et  l'on  mesure  très-exactement  la  force  élas- 
tique de  la  petite  quantité  d'air  qui  est  restée  dans  le  ballon. 
Au  moyen  de  quelques  charbons ,  on  détermine  la  rupture 
de  l'ampoule ,  et  l'on  élève  la  température  de  l'eau  qui  en- 
veloppe le  ballon  au-dessus  de  la  température  à  laquelle 
la  vapeur  se  trouverait  à  saturation.  On  rend  cette  tempé- 
rature stationnaire ,  et  l'on  mesure  la  force  élastique  qui 
existe  dans  le  ballon.  En  retranchant  de  cette  force  élasti- 
que celle  qui  appartient  à  l'air,  on  a  la  force  élastique  de  la 
vapeur. 

Tant  que  la  température  sera  inférieure  à  celle  à  laquelle 
l'espace  se  trouverait  saturé  par  le  poids  p  d'eau  renfermé 
primitivement  dans  l'ampoule ,  on  trouvera ,  pour  la  tension 

10. 
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de  la  Tapeur  d'eau ,  la  tension  maximum  qui  correspond  à 
cette  température;  mais  au  delà  de  celte  température,  la 
vapeur  se  comportera  comme  un  gaz ,  et  si  Ton  désigne  par 
f  sa  force  élastique ,  on  aura  pour  sa  densité  rapportée  à 
celle  de  l'air  pris  dans  les  mêmes  circonstances  de  tempéra- 
ture et  de  pression , 

/?   1  -h  aT  760 

Voici  les  données  d'une  expérience  faite  par  cette   mé- 
thode : 

La  capacité  à  o  degré  du  ballon  et  de  la  partie  du  tube 
manométrique  occupée  parla  vapeur  est  de  961 2*^*^,4 9  ^^^ 

Tf  =  9612,4 X  o»%ooi2995=  i2«%49o3. 
Le  poids  de  l'eau  qui  remplit  l'ampoule  est 

p  =  0*^,3080 . 


NaméroB 

des 

expériences. 

T. 

/• 

Ft. 

■k 

«?. 

I. 

0 
i5,o6 

mm 

ia,8i 

mm 
12,75 

1,000 

« 

2. 

^»74 

2^97 

21,85 

1,000 

It 

3. 

25,9i 

îi5,o5 

34»  91 

1,000 

II 

4. 

3o,82 

32,14 

3a,  i4 

1 ,000 

0,64693 

5. 

3i,23 

32,66 

33,86 

0,964 

0,63849 

6. 

31,54 

33,74 

34,46 

0,9^ 

0,62786 

7- 

32,37 

33,49 

38,47 

0,870 

0,62499 

8. 

37,05 

34»  19 

46,8j 

0,733 

0,62140 

9- 

41, 5i 

34,65 

59,5i 

o,582 

0,62195 

10. 

4'»88 

34,61 

60,68 

0,570 

0,62333 

II. 

45,78 

35,32 

74,33 

o»474 

o,6aoo3 

la. 

•~  "-î 

35,48 

84,84 

0,418 

0,62046 

i3. 

■ 

-"•.,•^3 

119^84 

0,302 

0,62078 

F,  indicpie  Ja  tension  île  la 
dans  les  Tables  ;  =-lc  rappor 


apeui'  d'eau  à  saiuration  prise 

de  la  force  élastique  observée 

de  la  vapeur  à  la  force  élastique  calculée  ;  ce  rapport  est  a] 
pelé  généralement  \a  fraction  de  xaturation. 

Dans  les  expérieuces  i ,  a  et  3 ,  l'eau  se  trouvait  en  excès 
dans  le  baUon;  ou  a  trouvé  pour^des  valeurs  sensiblement 
égales  à  celles  que  l'on  déduit  des  Tables.  Mais  dans  toutes 
les  expériences  suivantes,  la  vapeur  possédait  une  force 
élastique  moindre  que  la  teusiou  maximum  correspondant 
à  la  même  température  ;  de  sorte  qu'elles  peuvent  servir  à 
calculer  la  densité  de  la  vapeur  d'eau. 

Les  expériences  de  8  à  i3  donnent  pour  celte  densité 
des  nombres  sensiblement  égaux  à  ceux  que  nous  avons 
trouvésplushaut,  page  i46-^îais  les  expériences 4,5,  â  et  7, 
qui  ont  été  faites  à  des  températures  ti-ès-voisines  de  celles 
auxquelles  correspond  la  saturation  de  l'espace ,  donnent  des  ■ 
densités  plus  fortes  ;  les  valeurs  de  ces  densités  sont  d'an-rj 
tant  plus  grandes  que  la  température  s'approche  davanta;; 
de  celle  à  laquelle  correspond  létal  de  saturation. 

On  peut  conclure  de  là  cpie  la  densilé  de  la  vapeur  d'eau  J 
dans  le  -vide  et  sous  dej'aibles  pressions,  peut  être  calcttléefl 
d'après  la  loi  de  Mariolle  ,  pourvu  que  la  fraction  de  satu-^ 
ration  ne  soit  pas  plus  élevée  que  0,8;  mais  que  celte  den-J~ 
site  est  notablement  plus  forte  quand  ou  approche  davantage  | 
de  la  saturation, 

Cette  dernière  circonstance  peut  tenir  à  deux  causes  :  ou 
bien  la  vapeur  d'eau  éprouve  réellement  une  condensation 
anormale  en  approchant  de  l'état  de  saturation ,  ou  bien  une 
partie  de  la  vapeur  d'eau  reste  condensée  sur  les  parois  vi- 
treuses du  ballon  et  ne  prend  l'étal  aériforme  que  lorsque    . 
la  vapeur  intérieiu-e  est  éloignée  de  l'état  de  saturation.    | 
L'expérience  journalière  de  nos  laboratoires  nous  rend  évi- 
'_  dente  l'attraction  hygroscopique  du  verre  ;  cette  substancc^  J 
ont  de  l'eau  i.nudrnsée  à  sa  surfare,  lors  m^me  ([u'c|[«| 


'ée^^l 
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est  restée  longtemps  dans  un  air  éloigné  de  son  point  de  sa- 
turation ]  de  sorte  que  nous  ne  pouvons  pas  douter  que  TafiGi- 
nité  hygroscopique  du  verre  n'influe  sur  le  phénomène, 
mais  il  est  difficile  de  décider  si  elle  seule  produit  l'effet 
observé.  En  déterminant  la  densité  de  la  vapeur  aqueuse,  à 
des  températures  voisines  du  point  de  saturation ,  ^ans  des 
ballons  formés  par  des  matières  différentes  ou  dans  des  bal- 
lons de  verre  dont  on  recouvrirait  successivement  les  parois 
intérieures  de  vernis  de  diverses  natures  (i),  on  parvien- 
drait peut-être  à  apprécier  approximativement  l'influence 
de  la  nature  de  la  paroi.  Mais  on  annulerait  difficilement  la 
condensation  superficielle  d'une  manière  complète  et  cer- 
taine. 

Le  même  appareil  peut  servir  à  déterminer  la  densité  de 
la  vapeur  d'eau  dans  Tair  pris  sous  différentes  pressions  : 
on  remplace  dans  ce  cas  le  manomètre  barométrique  par  un 
manomètre  ordinaire.  Mais  les  déterminations  ne  présentent 
plus  malheureusement,  dans  ce  cas,  la  même  précision  que 
dans  le  vide,  et  cela  par  les  raisons  que  j'ai  développées  plus 
haut,  page  182 ,  lorsque  nous  nous  sommes  occupés  de  la 
détermination  des  tensions  de  la  vapeur  d'eau  dans  l'air. 

Occupons-nous  maintenant  delà  détermination  delà  den- 
sité de  la  vapeur  aqueuse  dans  l'air  à  saturation.  Nous 
avons  vu  plus  haut  que  cette  question  avait  été  traitée  par 
M.  Schmeddink,  et  que  ce  physicien  avait  trouvé  que  la 
densité  de  la  vapeur  augmentait  dans  ce  cas  rapidement 
avec  la  température. 

J'ai  déterminé  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  à  saturation 
dans  l'air,  en  pesant  la  quantité  d'humidité  qu'un  volume 
connu  d'air  saturé  renferme  aux  différentes  températures. 
Je  me  suis  servi ,  pour  cela ,  du  procédé  de  M.  Brunner ,  qui 
consistée  remplir  d'eau  un  vase  d'une  capacité  déterminée, 


(i)  Ou  dans  <lcs  'e  formes  trcs-différcntes  présentant,  par 

conscquont ,  des  r  Mfs  cnlrc  leurs  capacités  et  les  surfaces 

do  leurs  parois  in. 
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à  mettre  la  partie  supérieure  de  ce  vase  en  communicatiou 
avec  des  tubes  renfermant  des  matières  desséchantes  et  qui 
ont  été  exactement  pesés ,  à  faire  écouler  l'eau  du  vase  d'une 
manière  régulière  par  un  orifice  inférieur-,  Feau  qui  s'écoule 
par  le  bas  se  trouve  remplacée ,  dans  la  partie  supérieure , 
par  un  volume  égal  d'air.  L'air  aspiré  se  dépouille  complè- 
tement de  son  liiunidité  en  traversant  les  tubes.  Lorsque  le 
vase  aspirateur  s'est  vidé  d'eau ,  on  pèse  les  tubes  •,  leur  aug- 
mentation de  poids  représente  le  poids  de  l'eau  qui  existait 
dans  un  volume  d'air  égal  à  la  capacité  de  l'aspirateur. 

Un  procédé  tout  semblable  a  été  employé  par  M.  Schmed- 
dink -,  mais  j'ai  reconnu  que,  pour  obtenir  des  résultats 
exacts,  il  faut  prendre  des  précautions  particulières. 

L'aspirateur  dont  je  me  suis  servi  est  formé  par  un  vase 
cylindrique  en  tôle  galvanisée  terminé  par  deux  fonds  co- 
niques. Le  fond  supérieur  porte  deux  tubulures  :  l'une  cen- 
trale û,  dans  laquelle  on  engage  hermétiquement  un  tube  tt' 
qui  fonctionne  comme  tube  de  Mariotte  pour  rendre  l'écou- 
lement constant-,  dans  la  seconde  tubulure  è,  on  adapte  un 
thermomètre  T,  dont  le  réservoir  occupe  le  milieu  du  vase. 
Le  fond  inférieur  porte  une  seule  tubulure  avec  un  robinet 
gradué  R  5  ce  robinet  porte  un  ajutage  long  de  i  décimètre , 
qui  reste  rempli  d'eau  à  la  fin  de  l'écoulement  et  empêche 
que  l'air  extérieur  ne  puisse  entrer  par  la  tubulure  infé- 
rieure lorsque  le  vase  s'est  vidé. 

Le  tube  de  Mariotte  porte  un  robinet  r  qui  permet  d'ar- 
rêter l'aspiration  de  l'air ,  et  un  tube  en  U  rempli  de  ponce 
sulfurique,  qui  reste  constamment  fixé  à  l'appareil.  Ce  tube 
a  pour  objet  d'empêclier  la  vapeur  d'eau  de  parvenir  de 
l'aspirateur  jusqu'aux  tubes  desséchants  tarés  B  et  C. 

Pour  absorber  l'humidité  de  l'air,  je  n'emploie  que  deux 
tubes  en  U  de  0"*,  18  de  hauteur ,  et  remplis  de  ponce  sulfu- 
rique en  fragments  très-grossiers  :  les  fragments  fins  oppo- 
seraient trop  de  résistance  au  passage  du  gaz ,  et  l'air  dans 
l'aspirateur  ne  présenterait  plus  la  même  force  élastique  que 
l'air  extérieur. 


(  i52) 

Les  deux  tubes  destinés  à  absorber  complétemeut  Thuini- 
dité  de  l'aîr  présentent  une  longueur  peu  considérable  5  j'ai 
cherché  à  les  rendre  aussi  petits  que  possible,  parce  que 
j'attachais  un  grand  intérêt  à  rendre  cette  méthode  éminem- 
ment pratique  et  facile  à  employer  dans  toutes  les  expérien- 
ces hygrométriques.  L'expérience  démontre  d'ailleurs  que 
ces  deux  tubes  retiennent  complètement  Fhumidité  de  l'air. 
Le  premier  tube  absorbe  ordinairement  à  lui  seul  toute 
l'eau ,  et  il  est  rare  que  le  second  tube  gagne  i  ou  2  milli- 
grammes. 

Je  n'ai  cependant  pas  regaixlé  cette  épreuve  conune  suffi- 
sante ]  j'ai  voulu  reconnaître  si ,  en  mettant  à  la  suite  de  ces 
deux  premiers  tubes  plusieurs  autres  remplis  de  ponce  sul- 
furique  et  plongés  dans  des  mélanges  réfrigérants  ,  ces  der- 
niers tubes  n'augmenteraient  pas  de  poids.  J'ai  attaché  à  la 
suite  du  second  tube  taré  un  troisième  tube  qui  a  été  plongé 
dans  la  glace,  puis  un  quatrième  qui  a  été  placé  dans  un 
mélange  réfrigérant  de  glace  et  de  chlorure  de  calcium  mar- 
quant —  3o  degrés. 

L'expérience  a  été  faite  comme  à  Fordînaire  -,  on  a  placé 
ensuite  les  tubes  3  et  4  sous  une  cloche  avec  de  la  chaux 
vive,  où  on  les  a  laissés  pendant  plusieurs  heures  pour  qu'ils 
prissent  exactement  la  température  de  l'air  ambiant.  On  a 
reconnu  qu'ils  présentaient  exactement  le  même  poids  qu'a- 
vant l'expérience.  Le  tube  n^  i  avait  pris  iS'^,235  d'eau  -,  le 
tube  n**  2  n'avait  rien  pris.  Ainsi  le  premier  tube  avait  des- 
séché complètement  l'air. 

J'ai  fait  une  seconde  expérience  qui  paraîtra  encore  plus 
concluante  que  celle-ci.  J'ai  attaché  en  avant  du  tube  taré 
n^i ,  un  tube  rempli  d'épongé  mouillée,  et  en  avant  de  ce 
dernier  tube ,  trois  tubes  en  U,  remplis  de  ponce  sulfurique, 
ayant  chacun  i  mèlrc?  de  longueur  -,  le  troisième  de  ces 
grands  tubes  él'  '  '  «'•  dans  un  mélange  de  glace  et  de 
chlorure  de  ca  in ivait  par  conséquent  parfai- 

tement sec  dani  lanl Féponge  mouillée  :  là    il 

fh'ssolyajl  une  1  5  (V\u\m\A\vé  ^\\\  W  ;yl\'.\lt  clé- 
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poser  dans  les  tubes  desséchauts  tarés. 

Le  tube  à  éponge  mouillée  a  perdu,  dans  celle  expérience. . .     0,767 

Le  tube  dessécbanl,  n^  i,  a  gagné o»7^ 

Le  tube  n<^  a  a  gagné o 

Ces  expériences  démontrent  de  la  manière  la  plus  évi- 
dente que  le  premier  tube  desséchant  suffit,  malgré  ses  pe- 
tites dimensions ,  pour  amener  Tair  à  une  dessiccation  com- 
plète. Le  tube  n"  2  ne  sert  que  comme  témoin,  et  sous  ce 
rapport  il  est  bon  de  le  conserver. 

Je  dirai  en  passant  que  je  pense  qu'en  multipliant  beau- 
coup les  appareils  destinés  à  absorber  des  gaz  ou  des  vapeurs, 
dans  l'espoir  d'obtenir  une  absorption  plus  complète,  on 
commet ,  dans  les  pesées ,  des  erreurs  beaucoup  plus  grandes 
que  celles  que  Ton  cherche  à  éviter.  En  effet,  lorsque  le  vo- 
lume des  appareils  absorbants  est  considérable ,  on  ne  peut 
plus  négliger  dans  les  pesées  les  changements  qui  survien- 
nent dans  la  nature  de  Tair  extérieur  dans  l'intervalle  des 
deux  pesées.  Or,  ces  changements  ne  peuvent  pas  être  dé- 
terminés avec  quelque  précision.  La  moindre  diiïerence 
entre  la  température  de  l'air  extérieur  et  celle  des  appareils 
au  moment  de  la  pesée,  différence  impossible  à  éviter ,  occa- 
sionne une  erreur  sensible.  Enfin,  la  surface  vitreuse  émi- 
nemment hygroscopique  des  appareils  peut  se  couvrir  d'une 
quantité  d'humidité  inégale  dans  les  deux  pesées. 

Dans  les  expériences  qui  exigent  une  grande  précision , 
l'expérimentateur  devra  chercher  à  réduire  les  appareils 
aux  plus  petites  dimensions  possibles  au  lieu  de  leur  donner 
des  dimensions  trop  considérables,  comme  on  est  disposé  à  le 
faire  maintenant.  La  multiplication  des  appareils  absorbants 
occasionne  d'ailleurs  de  trop  grandes  résistances  au  passage 
du  gaz,  et  il  devient  impossible  de  répondre  de  l'égalité  de 
pression  dans  les  diverses  parties  de  llappareil. 

Pour  obtenir  un  courant  d'air  saturé  d'humidité  à  une 
température  déterminée ,  j'ai  employé  d'abord  deux  tubes 
en  [I  remplis  d'épong(»  mouillée,    qui   étaient   maintenus 


j»loi!g(!s  dans  un  grand  vase  rempli  d'eau  que  ]'oa  maiulenait. 
à  une  température  constante.  Un  thermomètre  était  placé 
dans  cette  eau  que  l'on  agitait  conlinueUemeul.  Un  second 
thermomètre,  très-sensible ,  était  mastiqué  dans  le  second 
tube  à  éponge ,  à  l'endroit  où  sortait  le  gaz  aspiré  ;  il  indi- 
quait la  température  de  ce  gaz. 

J'ai  trouvé  à  cette  disposition  des  incouTénients  graves 
qui  me  l'ont  fait  abandonner.  Lorsque  l'air  traverse  l'appa- 


eil.  ily  a  toujours  t 


e  différence  sensible  entre  le  thermo- 
mètre situé  dans  le  courant  du  gaz.  et  celui  qui  est  plongé 
dans  l'eaudu  vase  i  de  sorte  qu'il  devient  diiEcile  de  répondre 
de  la  tcmpciature  du  gai  et  de  son  état  de  saturation.  Pour 
obtenir  des  nombres  constants ,  il  est  nécessaire  de  puiser 
l'air  saturé  dans  un  grand  espace  où  l'air  est  sensiblement 
en  repos.  J'ai  adopté  la  disposition  suivante  : 

Unmanchon  en  fer-blanc  de  aS  litres  de  capacité, yïg'.  a, 
fermé  par  en  haut ,  est  posé  sur  une  grande  assiette  remplie 
d'eau;  ce  mauchou  porte  trois  tubulures.  La  tubulure  su pé- 
lictue  e  reçoit  un  thermomètre  très-scjisiblc  dont  le  réservoir 
occupe  à  peu  près  le  centre  du  vase.  Dans  la  tubulure  y,  on 
engage  le  premier  tube  à  ponce  sulfurique,  de  telle  façon  que 
celube  vienne  puiserl'air  au  milieu  du  manchon-,  enfin,  au 
moyen  de  la  troisième  tubulure  g,  on  met  le  manchon  en 
communication  avec  un  ballon  0  rempli  d'épongé  mouillée 
que  l'air  est  obligé  de  traverser  avant  de  se  rendre  dans  le 
manchon.  Poui'  être  plus  certain  de  l'état  de  saturation  de 
l'air,  on  a  placé  dans  i'îuléi'ieur  du  manchon  en  fer-blanc  uu 
manchon  en  toile  métallique,  enveloppé  intérieurement  et 
estérieiu'emcnt  d'un  linge  mouillé  baignant  dans  l'eau  qui 
eouvrelefonddel'assiette.  Une  petite  ouverimco,  pratiquée 
dans  ce  manchon ,  permet  de  puiser  l'air  au  centre  du  vase , 
dans  le  voisinage  du  réservoir  du  thermomètre. 

Cet  appareil  est  disposé  dans  une  chambre  dont  la  tem- 
pérature varie  peu ,  et  l'on  ne  commence  une  expérience  que 
quelque  temps  après  que  l'appareil  est  monté. 
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On  a  fait  varier  à  dessein  la  vitesse  de  l'écoulement ,  afin 
de  s'assurer  si  celle-ci  exerçait  une  influence  réelle  sur  la 
quantité  d'humidité  trouvée.  Deux  expériences  ont  été  faites 
à  la  même  température  :  Tune  avec  un  écoulement  qui  a  duré 
45   minutes  ^  la  seconde  avec  un  écoulement  qui  a  duré 

3  heures.  Le  poids  de  Feau  a  été  trouvé  exactement  le  même 
dans  ces  deux  expériences. 

Dans  les  expériences  ordinaires,  l'aspirateur  se  vidait  en 
i**i5"^  à  i**3o™.  De  cinq  en  cinq  minutes,  on  lisait  de  loin 
avec  une  lunette  le  thermomètre  placé  dans  le  manchon  ,  et 
l'on  adoptait,  conune  température  de  l'air  saturé,  la  moyenne 
des  températures  inscrites  pendant  la  durée  de  l'expérience. 
Ces  températures  ne  variaient  d'ailleurs  que  très-peu ,  de 
1  ou  2  dixièmes  de  degré  au  plus.  Lorsque  l'écoulement  du 
vase  venait  à  cesser  ,  on  attendait  quelques  minutes  pour 
permettre  à  l'air  de  l'aspirateur  de  se  mettre  en  équilibre  de 
pression  avec  l'air  extérieur ,  on  fermait  le  robinet  r  et  Ton 
notait  au  même  instant  le  thermomètre  T  de  l'aspirateur  et 
lebaromètre.  On  détachait  ensuite  les  deux  tubes  absorbants, 
et  on  les  pesait. 

Je  me  suis  servi ,  dans  ces  expériences  ,  indilleremment 
de  deux  aspirateurs  que  je  désignerai  par  n^*  i  et  n'*  2.  Ces 
aspirateurs  ont  été  jauges  exactement  par  des  pesées. 

L'aspirateur n^  i  renfermait  58699^^,8  d'eau  à  la  tempé- 
rature de  18^,93  -,  il  renfermerait  68779  grammes  d'eau  avec 
la  densité  que  celle-ci  possède  à  la  température  de  4  de- 
grés. 

L'aspirateur  n"  2  renfermait  Sy  4^y^^^^  d'eau  à  la  tempé- 
rature de   16^,62  -,  il  renfermerait  5761 3  grammes  d'eau  à 

4  degrés. 

Nous  admettrons  o,oooo3 66  pour  le  coefficient  de  la  di- 
latation cubique  de  la  tôle. 

Le  volume  des  aspirateurs  à  la  température  de  o  degré 
est  donc  : 

Pour  le  11°  I    58738  centimètres  cubes. 

Pour  le  11"  2 ^7  480  centimètres  cubes. 
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Pour  obtenir  la  quantité  d'eau  contenue  dans  l'air  saturé 
à  o  degré,  j'ai  employé  la  disposition  suivante.  Un  tube  en 
(er-h]3tn:,Jig.  3,  deo'",55delong  et  de  o"",  iode  diamètre, 
porte  dans  son  axe  un  tube  ah  de  o^joa  de  diamètre.  Ce  tube 
l'Bt  ouvert  à  ses  deux  liouis  ;  une  tubulure  latérale  cd  fait  com- 
muniquer le  tube  ab  avec  l'air  extérieur.  C'est  dans  cette 
tubulure  que  l'on  engage,  au  moyen  d'un  boucbon  .  le  pre- 
mier tube  à  ponce  sulfuriquc.  Le  tube  ab  est  bouché  en  a. 
On  remplit  le  manchon  avec  de  la  glace  pilée;  l'eau  qui 
provient  de  la  fusion  de  la  glace  s'écoule  par  le  robinet  r. 

Lorsque  l'aspirateur  fonctionne,  l'air  extérieur  est  aspiré 
à  travers  la  glace  qui  le  ramène  à  o  degré:  il  pénètre  dans 
le  tube  ab  parl'oriGce  inférieur  b,  et  de  là  il  se  rend  dans 
les  tubes  desséchants  par  la  tubulure  ctf. 

f ,  la  température  moyenne  de  l'air  pendant  l'expérience; 
y,  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  à  saturation  cor- 
respondant à  celle  température; 

/',  la  température  de  l'aspirateur  à  la  fin  de  l'expérience; 
_/" ,    la  foi'ce  élastique  correspondaute  de  la  vapeur  à  satu- 

H ,    la  hauteur  barométrique  réduite  à  u  degré  à  la  fin  de 

l'expérience  ; 
a,     le  coefficient  de  dilatation  de  l'air; 
h,     celui  de  la  tôle; 
Vo ,  le  volume  de  l'aspirateur  à  o  degré. 

Le  volume  de  l'aspirateur  à  la  température  ('  sera 
Vo(i+A('):  c'est  le  volume  de  l'air  aspiré  quand  il  remplît 
l'aspiroleur;  mais  ce  volume  d'air  est  saturé  de  vapeur 
d'eau;  par  suite,  l'air  seul  ne  supporte  qu'une  pression 
H — f;  lorsque  ce  même  air  se  trouve  dans  le  manchon,  il 
exerce  une  force  élastique  H — J".  Ainsi  son  volume  est, 
dans  ce  dernier  cas, 
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La  température  de  cet  air  est  t  quand  il  est  dans  le  man- 
chon, f' quand  il  est  dans  l'aspirateur-,  par  conséquent,  son 
volume,  dans  des  circonstances  identiques  à  celles  qui  exis- 
tent dans  le  manchon ,  est 

^  '  H—/    i  +  ar' 

Si  nous  désignons  par  o)  le  poids  du  centimètre  cube  d'air 
à  o  degré  et  sous  la  pression  de  0^,760,  et  par  è  la  densité 
de  la  vapeur  d'eau  prise  par  rapport  à  celle  de  l'air,  en  sup- 
posant que  la  vapeur  d'eau  à  saturation  dans  l'air  suive  la 
même  loi  de  dilatation  et  de  pression  que  l'air,  nous  aurons 
pour  le  poids  de  la  vapeur  d'eau  qui  se  trouvait  dans  ce  vo- 
lume d'air, 

Vol  i-f- /•/'•-« — ^ r^^i :--^' 

^  '     H—/    T  +  ar'  (l-ha/     760 


ou 


Vo{l-+-^0-^-4--T^7-^>^  *^ 


H—/    I  +  a^'  760 

En  égalant  cette  expression  aux  poids  trouvés  par  l'expé- 
rience, on  aura  une  série  d'équations  par  lesquelles  on  dé- 
terminera ^,  et  l'on  pourra  s'assurer  si  cette  valeur  est  con- 
stante pour  toutes  les  températures. 

J'ai  préféré  calculer  au  moyen  de  cette  formule  le  poids 
de  la  vapeur  qui  doit  se  trouver  dans  l'air,  en  supposant 
d  =  0,622,  c'est-à-dire  égale  à  la  densité  théorique,  et 
comparer  ce  poids  à  celui  que  l'on  a  obtenu  par  la  pesée 
directe. 

Le  tableau  suivant  renferme  tous  les  résultats  qui  ont  été 
obtenus.  Les  expériences  à  o  degré  (de  i  à  9)  ont  été  faites 
dans  ta  glace,  comme  il  a  été  dit  page  iSô^  les  expériences 
de  10  à  16  ont  été  faites  dans  une  cave  dont  la  température 
variait  très-peu  ;  toutes  les  autres  ont  été  faites  à  la  tempé- 
rature de  l'air  ambiant  dans  les  diverses  saisons  de  Tannée. 
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I 

NUMÉRO 

de 
l'aspira- 
teur. 

BABOMÈTRU 

&  la  fln 

de 
Texpér. 

TEMPÉRÂT. 

flnalo 
dans  l'aspi- 
rateur. 

TEMPÉRÂT. 

de 
l'espace 
saturé. 

i. 

POIDS  DE   \ 

obserré. 
P. 

LA   VAPEUR 

calculé. 

P'. 

DIPPÉR. 

2 

mm 
745,00 

0 

6,75 

0 
0,00 

0,271 

gr 
0,2737 

— 0 ,oo3 

2 

w 

744,76 

7,3i 

0,00 

0,273 

0,2730 

0,000 

3 

n 

748,80 

7.4 

0,00 

0,269 

0,2732 

—0,004 

4 

n 

748,76 

8,87 

0,00 

0,268 

0,2712 

— o,oo3 

5 

PI 

748,77 

7,76 

0,00 

0,273 

0,2725 

0,000 

6 

n 

740,83 

7*97 

0,00 

0,271 

0 ,2722 

0,000 

1 

n 

740, 65 

8,18 

0,00 

0,273 

0,2720 

-1-0,001 

8 

n 

744,^9 

7,44 

0,00 

0,272 

0,2729 

—0,001 

9 

ti 

715,74 

742 

0,00 

0,271 

0,2729 

—0,002 

10 

I 

752,79 

l5,02 

14,81 

0,734 

0,7437 

— 0,010 

II 

/; 

753,72 

14,89 

14,67 

0,731 

0,7377 

— 0,007 

\i 

rt 

75 1,72 

14,82 

14, 65 

0,731 

0,7367 

—0,006 

i3 

II 

757,60 

ï4,49 

14, 38 

0,721 

0,7248 

—0 ,004 

4 

fi 

755,51 

14,62 

14,54 

0,726 

0,7319 

—0,006 

i5 

II 

74?» 27 

14, 23 

14,10 

0,7.0 

0,7123 

—0,002 

i6 

II 

747,99 

14,29 

14,29 

0,720 

0,7212 

—0,001 

'7 

n 

752,38 

6,14 

5,85 

0,424 

0,4236 

o,oco 

i8 

n 

751,94 

5,79 

6,48 

0,439 

0,4431 

—0,004 

19 

II 

756,  iv3 

6,75 

6,63 

0,441 

0,4447 

—0,004 

10 

n 

756,75 

7,54 

7,48 

0,464 

0,4711 

—0,007 

ai 

II 

754^75 

7,o5 

7,22 

0,459 

0,4637 

— o,oo5 

22 

n 

754,51 

7,10 

7,53 

0,472 

0,4736 

—0,002 

a3 

n 

748,08 

7,o3 

6,64 

0,441 

0,4456 

— o,co5 

24 

II 

763 ,06 

14,12 

l3,20 

0,666 

0,6718 

—0,006 

25 

II 

765,76 

i3,4o 

12,88 

0,653 

0,6598 

—0,007 

26 

2 

755,36 

21,07 

'9,77 

0,965 

0,9723 

— 0,007 

27 

II 

757,9» 

20,. 56 

19,16 

0,930 

0,9376 

—0,007 
—0,001 

28 

I 

762,02 

20,19 

18,93 

0,941 

0.9Î23 

29 

II 

760,69 

20,04 

18,93 

0,943 

0,9431 

0,000 

3o 

2 

759,99 

ï9,89 

18,97 

0,922 

0,9293 

—0,007 

3i 

n 

758, i5 

20,37 

18,84 

0,918 

0,9^96 

—0 ,002 

32 

2 

758,17 

i9,9ï 

19,00 

0,926 

0,9310 

— o,oo5 

33 

n 

751,75 

22,89 

20,57 

1,010 

i,oi33 

— o,oo3 

34 

/ 

II 

753,53 

22, 3o 

21,52 

1,072 

1,0791 

—0,007 
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I 

mm 

753,63 

0 

î»»,9i 

0 

21,56 

1,104 

ffr 

1,1079 

— 0,004 

36 

n 

760,66 

21,43 

20,33 

I  ,020 

1 ,02^6 

— 0,008 

37 

1 

760,25 

21, 3i 

20,42 

1,008 

1,0121 

—0,004 

38 

n 

756,48 

21 ,35 

20,32 

«,99J 

1 ,0054 

—0,006 

39 

1 

756,  o3 

20,76 

20,46 

i,o3i 

1 ,0398 

0,009 

4o 

3 

761  ,ai 

19,80 

24,27 

1,285 

» ,2977 

—0,012 

4> 

// 

761 ,04 

20,01 

25,46 

1,393 

I ,3952 

—0,002 

4q 

I 

764,30 

20,71 

20,. 52 

1,041 

I ,0440 

—0 .  oo3 

43 

n 

764,82 

20,85 

20,43 

1  ,o3i 

I ,03:4 

—0,006 

44 

M 

764,10 

20,83 

20,75 

i,o58 

i,o586 

—0,001 

45 

1 

757 ,80 

21 ,60 

21,40 

1,072 

I ,0752 

— o,od3 

46 

n 

756,35 

2», 57 

21  ,r)5 

i,o83 

i,o855 

—  0,002 

47 

I 

752,05 

24,80 

24,9^ 

1,342 

1,3456 

—0,004 

48 

n 

752,07 

24, 5o 

24,17 

1,280 

I ,2880 

—0,008 

49 

ti 

752,38 

24,18 

23,42 

1 ,227 

I ,238o 

—  0,011 

So 

n 

752, i3 

24,10 

23,37 

1 ,220 

I ,2338 

— o,oi3 

5i 

rr 

708,20 

27,27 

26,94 

1,486 

i,473o 

-l-o,oi3 

52 

n 

758,20 

26,89 

26, :4 

1.442 

1 , 4500 

—  0,008 

53 

n 

761,9' 

25,63 

25  ,  II 

i,3i5 

',3279 

— o,oi3 

54 

n 

;6l,2I 

25,91 

25,91 

1,382 

1,3919 

—0,010 

55 

n 

75o,i2 

26,74 

26,28 

1,407 

i,4ï79 

— 0,011 

56 

n 

749.06 

24,61 

2i,o5 

1,239 

I ,^4^9 

—-0,010 

57 

n 

749»97 

24»99 

24,31 

1,257 

I ,2673 

—0,010 

58 

II 

750,46 

24,84 

24»77 

1,292 

I ,3o66 

0,014 

59 

II 

753,98 

24,14 

23,11 

1,167 

1,1801 

— o,oi3 

6o 

II 

:53,52 

24,  «9 

24,49 

»,247 

I ,2602 

— o,oi3 

6i 

II 

75-^,9' 

24,61 

24,83 

1,296 

1,3117 

— o,oi5 

63 

II 

753,12 

24,46 

24,82 

1,296 

I,3l22 

—0,016 

63 

II 

755,81 

23,23 

22,59 

1,139 

1,1487 

—0,011 

64 

II 

755,68 

23,. 5o 

23,34 

1,191 

1 ,2022 

— 0,011 

65 

n 

755,15 

23,72 

23,80 

1,225 

1,2358 

—0,011 

66 

n 

757,32 

24,16 

24,18 

i,2i8 

1 ,26i5 

—0,014 

67 

II 

757 ,62 

23,86 

23,85 

I  ,223 

1,2383 

— o,oi5 

68 

II 

761,96 

22,65 

22, 4i 

I  ,i3o 

1,1414 

1 

—0,011 
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On  voit  dans  ce  tableau  que  tous  les  nombres  calculés 
sont  un  peu  plus  forts  que  ceux  qui  ont  été  trouvés  par  l'ex- 
périence directe ,  et  cela  sensiblement  de  la  même  fraction 
du  poids  total.  Cette  fraction  est  très-petite ,  elle  s'élève  à 
un  centième  environ.  On  peut  conclure  de  là  que  les  densi- 
tés de  la  vapeur  aqueuse  à  saturation  dans  l'air  aux  basses 
températures  peuvent  être  calculées  d'après  la  loi  de  Ma- 
riotte ,  et  que  le  rapport  du  poids  d'un  volume  de  cette  va- 
peur à  celui  d'un  pareil  volume  d'air  pris  dans  les  mêmes 
circonstances  de  température  et  de  pression ,  est  un  peu  plus 
faible  que  la  densité  théorique  de  la  vapeur  aqueuse. 

Il  est  vrai  que  l'on  peut  expliquer  d'une  autre  manière  la 
différence  qui  existe  entre  les  poids  de  la  vapeur  calculés  et 
ceux  trouvés  par  l'expérience.  On  peut  admettre  que  la  den- 
sité de  la  vapeur  d'eau  à  saturation  dans  l'air  est  la  même 
que  celle  que  nous  avons  trouvée  dans  le  vide  =0,622, 
mais  que  les  forces  élastiques  de  la  vapeur  que  j'ai  prises 
dans  ma  Table  des  tensions  de  la  vapeur  dans  le  vide  sont 
trop  fortes  d'une  petite  quantité*,  ce  qui  s'accorderait  avec 
ce  que  nous  avons  trouvé  plus  haut  (page  iSy)  dans  les  expé- 
riences sur  les  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  à  satura- 
tion dans  l'air. 

J'ai  cherché  à  obtenir  par  la  même  méthode  les  densités 
delà  vapeur  d'eau  à  saturation  dans  l'air  pour  des  tempéra- 
tures plus  élevées  que  les  températures  atmosphériques  ; 
mais  les  résultats  ne  présentent  plus  les  mêmes  garanties 
d'exactitude.  Il  est  en  effet  très-difficile ,  dans  ce  cas ,  de 
maintenir  la  température  stationnaire  au  milieu  du  courant 
d'air ,  et  comme  les  forces  élastiques  varient  beaucoup  plus 
rapidement  avec  la  température,  la  moindre  erreur  dans 
l'appréciation  de  la  température  amène  des  erreurs  notables 
dans  la  valeur  calculée  de  la  densité. 

L'appareil  que  j'ai  rmployé  est  représenté yîg^.  4-  L'air 
aspire  du  dehor  flabord  un  ballon  renfermant  de 

J'eau  que  l'on  (  'mpéralure  voisine  de  celle  à 
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laquelle  on  veut  faire  rexpérience,  il  passe  ensuite  à  travers 
un  tube  en  fer-blanc  ABC ,  puis  il  se  rend  dans  un  large 
cylindre  V  dans  lequel  se  trouve  un  manchon  en  toile  mé- 
tallique, recouvert  d'un  linge  maintenu  humide  par  une 
couche  d'eau  qui  recouvre  le  fond  de  ce  cylindre.  Le  tube 
ABC  ainsi  que  le  cylindre  y  sont  soudés  d'une  manière  in- 
variable dans  l'intérieur  d'un  vase  en  tôle  rempli  d'eau* 
Cette  eau  est  préalablement  portée  à  la  température  à  la- 
quelle on  veut  faire  une  détermination ,  on  l'agite  conti- 
nuellement pendant  l'expérience,  la  température  étant 
rendue  sensiblement  stationnaire  au  moyen  d'une  lampe 
placée  au-dessous  du  vase.  Le  premier  tube  desséchant  vient 
puiser  l'air  au  milieu  du  cylindre  dans  le  voisinage  du  ré- 
servoir du  thermomètre. 

Au  moment  où  l'aspiration  commence ,  le  thermomètre 
intérieur  descend  de  plusieurs  dixièmes  de  degré.  Cette 
circonstance ,  que  je  n'ai  pas  trouvé  moyen  d'éviter  com- 
plètement, est  très-fàcheuse.  Le  refroidissement  qui  sur- 
vient ainsi  dans  Tair  au-dessous  de  la  température  de  l'eau 
ambiante ,  occasionne  nécessairement  la  précipitation  d'une 
partie  de  la  vapeur  qui,  suspendue  dans  l'air  à  l'état  de 
brouillard,  peut  être  entraînée  dans  les  tubes  tarés.  Aussi 
observe-t-on  constanunent  un  dépôt  de  rosée  dans  la  partie 
■du  premier  tube  desséchant  qui  se  trouve  comprise  dans 
l'intérieur  du  vase  plein  d'eau. 

Voici  quelques  nombres  qui  ont  été  obtenus  de  cette 
manière. 
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On  voit  que  les  poids  de  vapeur  irouvés  par  l'expérieuce 
3om  un  peu  plus  forts  que  ceux  qiie  l'on  détennine  par  le 
calcul.  Cela  tient  certainement  à  l'entraînement  des  goutte- 
lettes liquides ,  mais  les  différences  atteignent  rarement  77; 
de  la  quantité  totale. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  on  voit  qu'en  prenant  pour  base  ma 
Table  dos  forces  élastiques  de  la  vapeur  aqueuse  dans  le 
vide,  et  admettant  que  la  densité  de  la  vapeur  est  coustam- 
ment  égale  à  0,62a ,  celle  de  l'air  dans  les  mêmes  circon- 
stances étant  1 ,  le  poids  de  la  vapeiu'  d'eau  calculé  ne  peut 
différer  delà  quantité  réelle  que  d'une  fraction  très-petite, 
un  centième  environ. 

Les  cjipériences  que  je  viens  de  décrire  peuvent  être  con- 
sidérées coDime  confirmant  d'une  manière  complète  l'exac- 
titude de  ma  Table  des  forces  élastiques  de  ia  vapeur  d'eau 
dans  les  basses  températures.  On  peut  s'assurer  qu'en  cal- 
culant ces  expériences  avec  les  anciennes  Tables  adoptées 
par  lespbysiciens,  on  obtient  des  résultats  très-discordants. 
Les  espériences  que  j'ai  faites  sur  la  densité  de  la  vapeur 
d'eau ,  et  que  je  viens  de  décrire ,  datent  de  plusieurs  an- 
nées ,  et  c'est  en  cherchant  à  les  calculer  avec  les  anciennes 
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Tables  que  j'ai  reconnu  la  nécessité  de  faire  de  nouvelles 
déterminations  des  forces  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  dans 
les  basses  températures. 


DEUXIEME    PARTIE. 


Des  procédés  employés  pour  déterminer  la  fraction  de 

saturation  de  Vair, 

Je  distinguerai  quatre  méthodes  principales  au  moyen 
desquelles  on  peut  obtenir  cette  détermination  : 

1  ° .  La  méthode  chimique  ; 

2®.  La  méthode  fondée  sur  les  indications  des  hygromè- 
tres formés  par  des  substances  organiques  qui  s'allongent  par 
l'humidité  ^ 

3®.  La  méthode  de  l'hygromètre  à  condensation  ^ 

4®.  La  méthode  du  psychromètre ,  c'est-à-dire  celle  qui 
est  fondée  sur  l'observation  des  températures  données  si- 
multanément par  deux  thermomètres,  l'un  à  boule  sèche, 
l'autre  à  boule  mouillée. 

L  —  Méthode  chimique. 

J'ai  peu  de  chose  à  dire  sur  la  méthode  chimique,  après 
les  détails  dans  lesquels  je  suis  entré,  pages  i5o  et  suivantes, 
pour  expliquer  les  expériences  que  j'ai  faites  dans  le  but  de 
déterminer  le  poids  de  l'eau  que  l'air  renferme  lorsqu'il  est 
saturé.  Lorsqu'on  emploie  celte  méthode  pour  déterminer  la 
quantité  d'humidité  qui  existe  dansl'air  en  un  point  donné,  il 
faut,  au  moyen  d'un  long  tube,  chercher  l'air  en  ce  point 
et  l'amener  par  aspiration  dans  les  tubes  desséchants.  On 
place  dans  ce  même  point  un  thermomètre  très-sensible  que 
l'on  observe  de  cinq  en  cinq  minutes,  de  loin,  avec  une  lu- 
nette. Les  variations  de  température  sont,  en  général,  plus 
grandes  et  plus  promptes  que  celles  que  l'on  observe  dans 
les  expériences  faites  avec  le  manchon,  page  i54  ->  et  il  sera 

1 1. 


souvent  nécessaire  de  faire  marelicr  plus  rapidement  l'écou- 
lemcnt  de  l'aspirateui'. 

La  môiiiode  cliimique  ne  donne  pas  la  quantité  d'humi- 
dité qui  existe  dans  l'air  à  un  moment  détermine,  mais 
bien  la  quantité  moyenne  que  l'air  renfermait  pendant  la 
durée  de  l'expérience.  Cette  méthode  est,  du  reste,  tout  à 
fait  rigoureuse ,  et  elle  est  très-utile  pour  étudier  la  marche 
des  autres  hygromètres.  Nous  eu  verrons  des  exemples  lors- 
(|ue  nous  nous  occuperons  du  psychi'omètre.  Mais  elle  est 
trop  embarrassante,  cl  elle  exige  une  manipulation  trop 
lougue  pour  cpi'on  puisse  1  eniployer  souvent  dans  les  ob- 
servations météorologiques. 

Il  y  aurait  un  grand  intérêt  à  déterminer  par  cette  mé- 
thode la  quantité  d'eau  qui  se  trouve  en  suspension  dans  les 
brouillards  des  diverses  espèces ,  et  dans  les  nuages  orageux 
ou  autres  dans  lesquels  les  voyageurs  se  trouvent  souvent 
enveloppés  au  sommet  des  hautes  montagnes.  En  retran- 
chant de  la  quantité  totale  d'humidité  trouvée  celle  qui 
pourrait  exister  dans  cet  air  à  l'état  de  saturation  pour  la 
température  observée,  on  aura  la  quantité  d'eau  qui  se 
trouve  en  suspension  dans  le  nuage  ii  l'état  globulaire  ou 
vésiculaire.  Pour  ce  genre  d'observations,  l'air  aspiré  de- 
vra pénétrer  immédiatement  dans  les  tubes  desséchants ,  et 
le  long  tube  de  communication  sera  interposé  entre  ces  dei-  - 
niers  tubes  et  l'aspirateur. 

II.  —  Des  hygromètres  fonnés  par  lies  suhst.ances 
organiques  ou  hygromètres  par  absorjjtion. 

Un  grand  nombre  de  substances  organiques  s'allongent 
d'une  manière  très-sensible  quand  la  quantité  d'humidité 
augmente  dans  l'air,  et  se  rétrécissent  quand  l'humidité  di- 
minue. On  a  utilisé  celte  propriété  pour  construire  des  in- 
struçicnts  qui  indiquent  immédiatement  le  degré  d'humi- 
dité de  l'air.  On  a  proposé,  pour  cet  objet,  les  substances 
les  plus  variées;  mais  ces  instiiimenls  étaient  plutôt  des 
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hygroscopes  que  des  hygromèlics  :  ils  étaient  privés  d'une 
qualité  essentielle ,  celle  d'être  comparables  ^  aussi  n'a-t-on 
pas  tardé  à  les  abandonner. 

L'hygromètre  h  cheveu  a  seul  échappé  à  Toubli  général, 
grâce  à  la  persévérance  de  son  inventeur,  qui  fit  des  expé- 
riences nombreuses  pour  rendre  cet  instrument  comparable, 
et  pour  lui  donner  une  graduation  d'après  laquelle  on  pût 
calculer  la  fraction  de  saturation  de  l'air. 

L'hygromètre  de  Saussure  a  joui ,  pendant  les  premières 
années ,  d'une  grande  faveur  parmi  les  physiciens  ^  mais  les 
objections  ne  tardèrent  pas  à  arriver.  On  reprocha  à  l'in- 
strument son  extrême  fragilité  et  les  dérangements  qu'il 
éprouvait  avec  le  temps  dans  sa  graduation.  Quelques  phy- 
siciens prétendirent  même  que  le  cheveu  perdait  eomplé- 
temeut  sa  sensibilité  en  peu  de  temps.  Il  convient  d'ajouteu 
qu'après  la  mort  de  Saussure,  les  artistes  ont  bientôt  perdu 
les  traditions  de  cet  habile  physicien,  et  qu'ils  ont  souvent 
mis  de  côté  ses  prescriptions  les  plus  importantes. 

Cependant  l'hygromètre  de  Saussure  présente ,  pour  les 
observations  météorologiques,  de  si  grands  avantages  sur 
les  autres  méthodes  hygrométriques  que ,  malgré  des  pré- 
ventions très-fortes  que  j'avais  contre  cet  instrument,  je 
n'ai  pas  hésité  à  faire  des  expériences  nombreuses  pour 
m'assurer  jusqu'à  quel  point  il  pouvait  donner  des  indica- 
tions précises. 

Je  rappellerai  en  peu  de  mots  les  prescriptions  de  Saus- 
sure pour  la  construction  de  riiygromètrc  à  cheveu. 

On  doit  choisir  des  cheveux  fins,  doux,  et  non  crépus, 
coupés  sur  une  tête  vivante  et  saine.  Pour  les  dégraisser,  on 
en  place  un  petit  paquet  delà  grosseur  d'un  tuyau  de  phime 
dans  un  petit  linge  que  l'on  coud,  et'  on  les  fait  bouillir 
dans  un  matras  à  long  col  avec  i  litre  d'eau  et  lo  grammes 
de  carbonate  de  soude  cristallisé.  On  soutient  rébuUitioii 
pendant  3o  minutes  ^  on  retire  ensuite  le  sac  qui  renferme 
les  cheveux,  et  on  les  lave  en  les  faisant  bouillir  à  deux  re- 


W      décou 
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les,  pendant  quelques  minutes,  dans  de  l'eau  ptirfe.^'* 
découd  la  toile,  el,  après  en  avoir  relire  les  clieveux,  on 
les  agite  en  divers  sens  dans  un  grand  vase  rempli  d'ea 
froide,  pour  achever  de  les  laver  et  pour  les  détacher  les 
uns  des  autres  ;  nnSn ,  on  les  suspend  et  on  les  laisse  séclier 
à  Tair. 

Les  cbe veux  tien  lessivés  sont  nets,  doux,  brillants, 
transparents,  et  bien  détacbés  les  uns  des  autres. 

Le  poids  qui  tend  le  cheveu  ne  doit  pas  dépasser  0*^,2  (i). 
Saussure  observe  qu'un  cheveu  qui  est  seulement  chafgé  de 
o^',6  marche  d'abord  assez  régulièrement,  mais  qu'il  s'étire 
au  bout  de  quelque  temps,  et  que  rinstrument  devient  irré- 
gulier. 

La  longueur  du  cheveu,  dans  les  hygromètres  portatifs 
ordinaires ,  est  de  24  centimètres.  Le  diamètre  de  la  poulie 
sur  laquelle  s'enroule  le  cheveu  doit  avoir  5  millimèties 
environ. 

On  prend  le  point  de  l'humidité  extrême  eu  plaçant 
l'instinmienl  sous  une  cloche  dont  les  parois  sont  mouil- 
lées. 

Pour  obtenir  le  point  de  sécheresse  extrême ,  Saussure 
recommande  de  saupoudrer  de  sel  de  tartre  (bitartrate  de 
potasse)  une  feuille  de  tôle  courbée  en  cylindre  et  ehaulïëe 
au  rouge;  la  feuille  de  tôle  se  couvre  ainsi  d'une  couche  de 
carbonate  de  potasse  très-avide  d'humidité.  On  place  ce  cy- 
lindre sous  une  cloche  bien  sèche ,  et  l'on  suspend  l'hygro- 
mètre au  milieu. 

L'intervalle  entre  le  point  de  sécheresse  extrême  et  celui 
d'humidité  extrême  est  divisé  en  1 00  degrés. 

Les  constructeurs  actuels  suivent  assez  exactement  les 
prescriptions  de  Saussure  pour  les  dimensions  des  diverses 


(1)  Pour  qua  lo  poids  dcslinË  i,  lemli'O  le  cheveu  puisse  Ëire  aussi  fuihle 
qus  l'indique  Saussure ,  il  faut  quo  le  sjslâme  mobile  de  la  poulie  et  de  l'ai' 
giiîlle  soil  beaucoup  plus  loger  que  ne  le  fout  ordinnîrtuifnl  les  arlislas, 
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parties  de  Tappareil^  maïs  ils  cliargent  beaucoup  plus  le 
cheveu.  Ainsi,  le  petit  poids  s'élève  souvent  à  i^**,8,  ce  qui 
est  plus  que  trois  fois  le  poids  maximum  indiqué  par  Sans- 
sure.  Cette  circonstance  est  très-fàcheusc  ;  elle  contribue 
certainement  pour  beaucoup  aux  irrégularités  que  Ton  re- 
proche à  l'hygromètre  à  cheveu. 

Je  n'ai  rien  trouvé  d'essentiel  à  changer  à  la  construction 
de  Saussure;  je  crois  seulement  qu'il  vaut  mieux  dégraisser 
les  cheveux  en  les  laissant  séjourner  pendant  vingt-quatre 
heures  dans  un  tube  rempli  d'éther.  On  conserve  ainsi  aux 
cheveux  toute  leur  solidité ,  et  ils  acquièrent  à  peu  près  la 
même  sensibilité  que  s'ils  étaient  dégraissés  par  la  dissolu- 
tion bouillante  de  carbonate  de  soude. 

Je  prends  le  point  de  sécheresse  en  plaçant  Thygromètre 
dans  un  vase  cylindrique  à  pied ,  au  fond  duquel  se  trouve 
une  couche  épaisse  d'acide  sulfurique  concentré  ,  et  je  ferme 
hermétiquement  l'ouverture  supérieure  du  vase ,  au  moyen 
d'une  plaque  de  verre ,  rodée  et  enduite  de  suif.  J'ai  reconnu 
que  l'acide  sulfurique  concentré  amène  plus  rapidement  la 
dessiccation  complète  que  la  chaux  vive  ou  le  chlorure  de 
calcium,  et  Taiguille  décrit  2  ou  3  degrés  de  plus.  Dans  les 
instruments  que  j'emploie,  la  graduation  du  cadran  est  ar- 
bitraire, et  je  transforme ,  par  le  calcul ,  les  degrés  observés 
en  degrés  hygrométriques. 

Les  degrés  de  l'hygromètre  n'indiquent  pas  immédiate- 
ment les  fractions  de  saturation.  Pour  obtenir  ces  dernières , 
il  faut  déterminer,  par  des  expériences  directes,  les  rela- 
tions qui  existent  entre  les  divers  degrés  de  l'hygromètre  et 
les  fractions  de  saturation.  Saussure  avait  déjà  cherché  à 
construire  une  Table  de  cette  nature.  Plus  tard  ,  MM.  Du- 
long ,  Gay-Lussac  et  Melloni  se  sont  occupés  du  même  su- 
jet, et  ont  déterminé  les  éléments  de  ces  Tables  par  des 
procédés  différents  ;  mais  toutes  ces  Tables  se  rapportent 
à  un  hygromètre  particulier,  à  celui  qui  a  été  employé  par 
l'expérimentateur ,  et  il  reste  à  décider  si  les  instruments 
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construits  par  les  artistes,  dans  des  eondiiions  souvent  très- 
diflcrentes ,  sont  comp arables  enlre  eux  par  cela  seul  que 
l'on  a  déterminé  leurs  points  fixes  H' une  manière  identique. 
Saussure  affirme  qu'il  n'a  jamais  observé  de  difl'érenoes  plus 
grandes  que  3  ou  4  degrés  entie  deux  hygromètres  eonsimils 
d'après  sa  méthode.  En  admettant  ce  fait  comme  exact  pour 
des  îustrumcnts  construits  avec  le  plus  grand  soin,  et  dans 
des  conditions  parfaitement  identiques,  comme  ceux  de 
Saussure,  on  convieudia  que  la  chose  est  moins  certaine 
pour  les  instruments  que  l'on  trouve  chez  les  constructeurs. 
Les  premières  questions  que  je  me  suis  posées  sont 
ceUes-ci  : 

i".  Les  hygromèti-es  constiuiis  avec  la  même  espèce  de 
cheveux,  et  qui  ont  été  dégraissés  dans  la  même  opération, 
sont-ils  rigoureusement  comparables? 

2",  Les  hygromètres  construits  avec  des  cheveux  diffë- 
renls,  mais  dégraissés  dans  une  même  opération,  sont-ils 
comparables  ? 

3".  Enfin,  les  hygrontètres  construits  avec  des  cheveux 
d'espèces  différentes,  dégraissés  dans  des  opérations  difle- 
rentes,  ou  par  des  procédés  dill'éreuts,  sont-ils  encore  com- 
parables? 

Pour  résoudre  la  première  de  ces  questions,  j'ai  obsei'vé, 
dans  des  circonstances  très-variées ,  un  grand  nombre  d'hy- 
gromètres à  cheveu,  nouvellement  construits,  que  M.  Bun- 
len  a  bien  vouîu  mettre  à  ma  disposition  pour  cet  usage. 
Tous  ces  hygromètres  portaient  des  cheveux  de  même  es- 
pèce ,  qui  avaient  été  dégiaissés  dans  une  même  opération. 
Une  première  série  d'observations  a  été  faite,  à  l'air 
libre  ,  sur  trois  de  ces  hygromètres ,  et  sur  un  quatrième 
hygromètre ,  fort  ancien ,  construit  par  Paul ,  de  Genève  , 
et  appartenant  au  cabinet  de  physique  du  Collège  de  France. 
Ces  quatre  instruments  ont  été  réglés  simultauément  dans 
les  mêmes  vases  pour  leurs  points  fixes. 

Le  tableau  n"  1  rcufernie  leurs  indications  simidtanées  ; 
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Tableau  N«  1. 

UYGROIIÈTRES   DE   BUMCM. 

HTCROMÈTRE 

NO  1. 

NO  2. 

Ro  3. 

de 
PaaI. 

O 

73,0 

0 
71,4 

0 
72,7 

0 
60,9 

7' ,7 

71,0 

72,7 

60,9 

75,9 

74,8 

75,0 

64,4 

79,1 

78,0 

77.6 

67,1 

80,3 

79,5 

78,4 

71,2 

77,0 

76,7 

75,0 

71,8 

74,8 

75,0 

74,2 

65,6 

71,6 

75,7 

71,9 
75,7 

7«,ï 

74,8 

62,9 
66,1 

78,0 

78,1 

77,0 

68,6 

81,4 

80,9 

80,3 

72,3 

80,6 

80,3 

78,5 

71,6 

87,6 
88,8 

87,2 
88,8 

«5,0 
86,3 

78,6 
79»9 

90, a 

90,0 

87,5 

8-2,5 

89,1 

89,1 

87,5 

8f,7 

90,^ 

9o»o 

88,3 

83,3 

86,4 

85,2 

86,7 

80,7 

9' ,6 

9»»3 

88,9 

84,1 

88,8 

87,9 

85,î 

81,1 

Une  seconde  sérîe  d'observations  a  été  faîte  sur  trois  au- 
tres hygromètres  de  M.  Bunten  et  sur  le  même  hygromètre 
de  Paul ,  en  plaçant  les  quatre  hygromètres  dans  im  vase 
cylindrique  en  verre  fermant  hermétiquement,  et  renfer- 
mant une  couche  d'acide  sulfurîque  plus  ou  moins  étendue 
d'eau.  On  a  obtenu  ainsi  les  résultais  renfermés  dans  le 
tableau  n*^  IL 
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Tableau  N^  II. 

HYGROMÈTRES  DE  BUNTEN. 

UYGROHÈTRB 

de 

4. 

S. 

6. 

PaaI. 

0 
10,3 

0 

13,0 

0 
11,3 

0 

10,4 

23,0 

23,9 

23,6 

17,5 

35,9 

38,1 

36,2 

274 

55,6 

57,6 

55,6 

4a  ,6 

67,3 

69,5 

66,8 

52,0 

75,8 

77,6 

75,1 

60,3 

82,4 

83,6 

8r,8 

a 

66,9 

84,8 

86,2 

84,. 

70,0 

92,6 

93,8 

92,4 

81,8 

98,4 

99,5 

98,4 

92  »6 

1 


Enfin,  cinq  hygromètres  de  M.  Bunten,  dîflFérenls  des 
précédents ,  mais  montés  avec  la  même  sorte  de  cheveux , 
ont  été  placés  simultanément  dans  un  même  bocal  en  verre 
dans  lequel  on  a  versé  successivement  des  mélanges  d'acide 
sulfurique  et  d'eau  en  proportions  variables.  On  a  obtenu 
les  nombres  inscrits  dans  le  tableau  n°  III. 

Tableau  N°  III. 


HYGROUÈTRES  DE   BU 

NTEN. 

10. 

7. 

8. 

9. 

11. 

0 
21,1 

«9,9 

0 
18,7 

0 
21,3 

0 
20,7 

4',i 

41,3 

39/* 

42,2 

41,1 

58,4 

58,3 

5G,2 

59,5 

58,6 

66,3 

67,3 

65,1 

68,7 

67,9 

79,3 

•                      78, .^ 

^1,1 

81,4 

891  « 

'') 

0»,5 

9',' 

1         9»/^ 

()G,o 

9'',^> 
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On  voit,  par  ces  tableaux,  que  les  hygromètres  de 
M.  Bunten  ont  marché  d'accord  d'une  manière  satisfai- 
sante 5  le  plus  grand  écart  ne  s'élève ,  en  effet ,  qu'à  3  de- 
grés. On  remarquera  également  que  ,  lorsqu'un  des  hygro- 
mètres présente  un  degré  plus  élevé  qu'un  autre  ,  une 
différence  dans  le  même  sens  se  maintient  dans  toutes  les 
autres  observations. 

Je  conclus  de  là  que  les  hygromètres  construits  ai^ec  des 
chey^eux  de  même  espèce ,  dégraissés  dans  la  même  opéra- 
tion y  ne  marchent  pas  rigoureusement  d" accord ,  mais  que 
cependant  ils  ne  s^ éloignent  pas  assez  pour  que ,  dans  la 
plupart  des  observations ,  on  ne  puisse  les  regarder  comme 
comparables. 

Mais  si  l'on  compare ,  dans  les  tableaux  I  et  II ,  les  nom- 
bres indiqués  par  l'hygromètre  de  Paul  avec  ceux  des  hy- 
gromètres Bunten,  on  trouve  des  différences  tellement 
grandes ,  qu'il  est  impossible  de  regarder  ces  instruments 
comme  comparables,  même  dans  les  observations  où  Ton 
se  contenterait  d'approximations  grossières. 

On  objectera  que  l'hygromètre  de  Paul  était  fort  ancien^ 
et  par  suite  que  le  cheveu  s'était  altéré.  Il  m'est  impossible 
de  décider  si  cet  hygromètre  présentait ,  dans  les  premiers 
temps  de  sa  construction ,  une  marche  identique  avec  celle 
que  nous  observons  maintenant  5  mais  je  puis  assurer  que 
cet  instrument  est  aussi  sensible  et  aussi  régulier  dans  ses 
indications  qu'aucun  des  hygromètres  de  construction  mo- 
derne que  j'ai  eu  occasion  d'examiner. 

En  tous  cas ,  cette  seule  observation  prouve  que  des  hy- 
gromètres construits  ai^ec  des  cheveux  de  nature  différente 
et  préparés  de  diverses  manières,  peuvent  présenter  des 
différences  très-grandes  dans  leurs  indications,  lors  même 
qu'ils  s'accordent  aux  points  fixes. 

Cette  inégalité  dans  la  marche  dépend  probablement ,  en 
grande  partie ,  de  la  manière  dont  le  cheveu  a  élé  préparé , 
peut-être  aussi  du  service  plus  ou  moins  long  qu'il  a  fait  sur 
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l'appai'eil.  Je  me  suis  assuré ,  en  eli'el ,  que  des  clieveux  de 
iiatare  irès-dilierenle,  mais  lessivés  dans  une  mi?nic  opéra- 
tion, ne  présenlenl  pas  de  grandes  irrégularilés  dans  leiii' 
marclie. 

Cinq  espèces  de  cheveux,  aussi  dJlTéreiits  que  possible 
par  leur  couleur  cl  leur  degré  de  finesse,  ont  été  dégraissés 
dans  une  même  opération ,  eu  suivant  exactement  les  pres- 
criptions de  Saussure,  On  les  a  montés  sur  des  cadres  sem- 
blables ,  et  Ton  a  déterminé  leurs  points  fixes  simultanément 
dans  le  même  vase.  On  a  placé  ensuite  ces  instruments  dans 
un  vase  renfermant  suceessiveuient  des  dissolutions  plus  ou 
moins  conccii Irées  d'acide  sulfurique. 


..« 

uaÊTKtâ  Dt  Bi: 

.... 

12. 

15. 

là. 

IB. 

10. 

'Ofi 

■^i] 

=44 

° 

21  "5 

S.  ,3 

54,6 

5!i,a 

54  .'i 

53  .î 

(i3,i 

l>7,3 

6,,« 

as.i 

!■;,<■ 

::,» 

8o,G 

So,i 

Bo,7 

80  3 

Les  hygromètres  i3  et  i4  ont  marché  parfaitement  d' ac- 
cord ;  les  hygromètres  i5  et  16  présentent  la  même  con- 
cordance entre  eux  ;  l'hygromètre  n"  1 2  a  marqué  constam- 
ment des  nombres  plus  faibles.  Les  plus  grandes  différences 
entre  U's  indications  de  ces  cinq  hygromètres  s'élèvent  à 
5  degrés, 

1.,'ensemble  de  ces  observations  démontre  qu'il  est  impos- 
sible de  ealciUer  une  Table  unique  qui  s'applique  exacte- 
ment à  loua  les  hygromètres  ,  et  il  est  à  désirer  que  les  ob- 
servateurs aient  à  leur  disposition  un  procédé  simple  qui 
leur  permette  de  faire  cus-mômes  la  Table  de  leur  hygro- 
mètre, el  par  lequel  ils  puissent  vérifier  l;i  jjradualion  de 
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leur  instrument  aussi  souvent  qu'ils  le  désireront.  Le  pro- 
cédé que  je  vais  décrire  me  paraît  satisfaire  parfaitement  à 
ces  conditions. 

J'ai  préparé  des  mélanges  d'acide  sulfurique  et  d'eau  à 
proportions  définies ,  de  façon  à  produire  les  hydrates 
suivants  : 

SO'H-  2H«0,  SO«-h  3H*0,  SO'-i-  4H«0, 
SO'h-  5H«0,  SO'-f-  6H«0,  SO'-f-  8H«0, 
SO«-i-ioH'0,    S0'-Hi2H»0,     S0'H-i8H«0. 

Ces  mélanges  ont  été  vérifiés  par  une  analyse  chimique  ri- 
goureuse, et  l'on  a  rectifié  leur  composition  toutes  les  fois 
que  l'analyse  montrait  qu'elle  s'éloignait  sensiblement  de  la 
composition  cherchée.  J'ai  déterminé  avec  le  plus  grand  soin 
les  forces  élastiques  de  la  vapeur  aqueuse  donnée  par  ces  dis- 
solutions pour  des  températures  comprises  entre  o  degré  et 
5o  degrés ,  en  employant  le  procédé  décrit  page  286  de  mon 
Mémoire  sur  les  tensions  de  la  vapeur  d'eau.  J'ai  construit 
graphiquement  les  courbes  données  par  ces  expériences ,  et , 
au  moyen  de  trois  déterminations  également  espacées,  j'ai 
déterminé  les  trois  constantes  qui  entrent  dans  la  formule 
y*=  «2  +  «16*. 

J'ai  obtenu  de  cette  manière  une  formule  d'interpolation 
pour  chaque  dissolution  d'acide  sulfurique.  Je  donne  ici  les 
éléments  de  ces  formules  ,  les  déterminations  prises  sur  la 
courbe  graphique  et  qui  ont  servi  à  calculer  les  constantes , 
enfin  les  forces  élastiques  observées  directement  et  celles 
que  l'on  déduit  des  formules  par  le  calcul. 

S0«-i-2H*0. 

Données  prises  sur  la  courbe  fp'aphique. 


0 
8 

mm 
0,110 

3o 

0,2^5 

5-2 

0,600 

d'où  Ton  déduit 

log  a^  —  a", (1028764 
/?, —0,069925 
log  6'  —  0,006712 

(    174) 

Dêterminalions  e.rpérimentales. 

Forces  élastlqnes 

Températures. 

observées.                     calculées 

o 

mm                                  mm 

8,48 

0,11                               0,112 

i6,83 

0,16                     o,'39 

25,09 

0,17                     0,184 

33, 5i 

0,26                     0,262 

41*90 

0,35                     0,392 

52,39 

0.68                      o,6a5 
S0»H-3H*0. 

Données  prises  sur  la  courbe  graphique. 

0 

mm 

7 

0,43 

26 

1,19 

45 

3,53 

«Foù  Ton  déduit 

log/i,  =  1,5629824 

a,  =.-f-0,o64 
log  6,  =  o  ,0257050 

Déterminations  expérimentales» 
Forces  élastiques 


Températures. 

observées. 

calculées 

n 

mm 

mm 

7,00 

0,43 

0,43 

9,75 

0,47 

0,49 

i4,22 

0,61 

0,62 

18, 58 

0,80 

0,79 

24,39 

1,09 

1,09 

28,74 

1,38 

'»39 

33,67 

1,82 

1,83 

38,8i 

2,48 

'-^,47 

44,97 

3,52 

3,52 

S0»-f-4H«0. 
Données  pi  ises  sur  la  courbe  graphique. 


d'où 


0 

II 

mm 
1,28 

29 

3,83 

47 

10,81 

log  «1  —   0,1666965 

<i,  =  —0,188 

logé,  =  0,0242948 

(  »7='  ) 

Déterminations  expérimen taies. 

Forces  élastiques 


fempératures. 

obserTées. 

calcDlées 

o 

mm 

mm 

8,o3 

1.09 

1  ,06 

11,73 

i,3a 

'.34 

»5,77 

1,73 

'.73 

14.62 

1 ,60 

1  ,61 

i8,63 

2,06 

2,06 

!21,46 

2,47 

2,45 

23, i5 

1,^1 

2,71 

a6,39 

3,îi7 

3,28 

•-^,88 

4,o3 

4,o3 

32,78 

4,81 

4.78 

/,o.35 

7,5() 

7,^9 

47.  «4 

10,92 

IO,()2 

SO»  -f-  5  H*0. 

Données  prises  sur  la  courbe. 
o  mm 

7  ï»5i 

24  4,82 

41  "3,67 

log  a^  =  0,29161165 

a,  =  —  0,467 
log  61  =  0,0251243 

Déterminations  expérimentales. 

Forces  élastiques 


Températures. 

observées. 

calculée! 

0 

mm 

mm 

7,i3 

1,54 

1,53 

11,01 

»,99 

2,03 

i3,6i 

2,39 

2,43 

»6,9i 

3,o5 

3,o5 

19,66 

3,66 

3,65 

22,91 

4,5o 

4.5o 

26,75 

5,74 

5,73 

39,82 

6,97 

6,94 

32,68 

8,37 

8,27 

35,73 

10,06 

9,96 

41,12 

^3,77 

ï3,77 

(  »76) 


S0'-f-6H'0. 

Données  prises  sur 

la  courbe. 

0 

mm 

11 

3,24 

a3 

6,93 

35 

14,40 

log  fl, 

=  0,5798864 

^« 

=  —0,561 

log  6, 

=  0,02479i4 

Déterminations  expérimenta  les 

* 

Forces  élasliqnes 

Températares. 

obscrTées 

• 

calcalées. 

o 

mm 

mm 

10,70 

3,ao 

3,18 

ia,53 

3,58 

3,59 

i5,94 

4,48 

4,48 

21,38 

6,35 

6,3i 

24»'>9 

:,7î» 

7,70 

28,39 

9,69 

9,70. 

3i,49 

ti,64 

11,68 

35,35 

i4,65 

•4,70 

i4>i3 

4,o3 

3,98 

19,13 

5,49 

5,48 

S0'-+-8H«0. 

j 

Données  prises  sur 

la  courbe. 

0 

mm 

4 

2,9'> 

19 

7,98 

34 

19,85 

log  a,  : 

=  0,5680961 

^1  = 

=  —0,749 

log  6,  : 

=  0,0248583 

Déterminations  expérimentales. 

Forces  élastiques 

Températaroi 

(. 

obserTées 

■ 

oalonlées. 

0 

mm 

mm 

4,00 

2,95 

2,95 

7,84 

3,82 

3,86 

11,36 

4,86 

4,88 

i5,o5 

6,17 

6,21 

i8,a4 

7,60 

7,61 

a3,a3 

10,42 

10,37 

19, 3a 

8,17 

8,14 

25,60 

12,09 

'»,99 

3o,57 

16,24 

16,18 

35,38 

21,55 

21,54 

(  '77  ) 

SO»-+-ioH*0. 

Données  prises  sur  la  courbe. 

o  mm 

f)  4,iQ 

5o  10,83 

3")  aG,ir) 

loc/T,  —  o.7i84f/jv) 
«,  =  —1,1099 
log  6,  =  OfOaSxjo'z) 

De  terni  in  a  t  ions  expérimentales. 

Forces  élastiques 

Tempéralares.  observées.  calcalées. 

ù  mm  mm 

9,07  5,35  5,43 

i3,56  7,21  7,^5 

17,06  9,00  9,o5 

20,  i5  '0,9'i  10,93 

23,16  i3,2o  i3,io 

26,95  16,42  16,39 

3i,o4  20,87  20,86 

35.74  27,30  27,29 
4,85  4,06  4,08 

S0'-i-i2H«0. 

Données  prises  sur  la  courbe. 

0  mm 

10  6,42 

21  13,09 

32  24,80 

logir,  =0,9458328 

log6|  =  0,0'i22205 

Déterminations  expérimentales. 

Forces  élastiques 

Températures.  observées.  calcalées. 

o  mm  mm 

6,62  5,12  5,02 

10, o5  6,46  6,44 

12,95  7,85  7,86 

16.75  9,90  10,06 
19,79  12, i5  12,16 
18,66  11,36  11*34 
22, 3i  14,17  14,17 

23.76  i5,53  i5,44 
27,68  19,47  19,41 
32,17  25,04  25,04 

Ann  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XV.  (Octobre  i845.)  il 


(  178) 

SO^  -+  18II-O. 
Données  prises  sur  la  courbe. 

o  mru 

7  6,3o 

18  l'2,82 

Mj  24,65 

kg  <7j  =0,9034102 

û,=  — 1,70589 

Ing  6,  =0,0235212 

Détcrniinalions  expérimentales. 

Forces  élastiques 

Tcropéralureii.  observées.  calculées, 

o  mm  mm 


•''>»79 

5,80 

5,79 

8,43 

6,95 

fi,9i 

12,39 

8,96 

9»oi 

16,01 

11,28 

11,33 

17,02 

IQ,o5 

12,07 

20,99 

15,37 

15,37 

25,59 

20,27 

20,21 

28, 9i 

24,62 

2i,56 

J'ai  construit,  au  moyen  de  ces  formules,  une  Table  gé- 
nérale qui  renferme  les  tensions  de  la  vapeur  aqueuse  don- 
nées par  ces  différents  mélanges  d'acide  sulfurique  et  d'eau 
pour  chaque  degré  du  thermomètre  centigrade,  depuis 
4-5  degrés  jusqu'à  -H  3 5  degrés.  A  côté  des  tensions  de 
chaque  dissolution,  j'ai  placé,  dans  une  colonne  contiguë, 
les  rapports  de  ces  tensions  à  celles  données  par  l'eau  pure 
à  la  même  température  -,  en  d'autres  termes ,  les  fractions  de 
saturation  produites  par  ces  dissolutions. 


(  '79  ) 

Tableau    comparatif  des   tensions    de   vapeur   aqueuse  données  par 
l'eau  pure  et  par  des  mélanges  d'acide  sulfurique  et  d'eau. 


TCKBS. 

Rin  PORE. 

SO'H- 

2H'-0. 

Uapporls. 

0,0161 

SO»H- 

Tensions. 

3I1«0. 

Rapports. 

SO»-i- 

Tonsions. 

4H'0. 

Rapports. 

Tensions. 

Tensions. 

O 
5 

mm 

6,534 

mm 
0,io5 

mm 

0,388 

0,0594 

mm 
0,86i 

0,l3i8 

6 

6,998 

0 

,io6 

0,0154 

0,409 

o,o584 

0,922 

o,i3i7 

7 

7,49^ 

0 

,108 

0,0147 

0,430 

0,0573 

0,985 

o,i3i5 

8 

8,017 

0 

,110 

0,0140 

0,45a 

o,o564 

1  ,o53 

o,i3i3 

9 

8,574 

Oi 

,112 

o,oi33 

0,^76 

o,o555 

1,125 

0,l3l2 

TO 

9,i65 

0 

,ii5 

0,0126 

o,5oi 

0,0546 

1  ,200 

o,i3o9 

11 

9»792 

0 

,118 

0,0121 

0,527 

o,o538 

1,280 

0, i3o7 

12 

10,457 

0 

,121 

0,01 16 

o,556 

o,o53i 

1,304 

0 , 1 3o4 

i3 

11,162 

Oj 

,124 

0,0112 

o,586 

o,o525 

1,454 

o,i3o3 

'4 

11,908 

0 

,127 

0,0107 

0,617 

o,o5i8 

1,548 

o,i3oo 

i5 

'2,699 

0 

,i3i 

o,oio3 

o,65i 

o,o5i3 

1,648 

0,1298 

i6 

i3,536 

0 

,i35 

0,0100 

0,687 

o,o5o7 

1,753 

0,1295 

17 

14,421 

0, 

139 

0,0097 

0,725 

o,o5o3 

1,865 

0,1293 

i8 

15,357 

0 

.144 

0,0094 

0,765 

0,0498 

1,983 

0,1291 

>9 

16,346 

0, 

.»49 

0,0091 

0,808 

0,0494 

2,108 

0,1289 

20 

i7>39i 

0, 

,154 

0,0088 

0,853 

0,0491 

2,241 

0,1288 

ai 

18,495 

0. 

rï59 

0,0086 

0,901 

0,0487 

2,38o 

0,1287 

aa 

i9»659 

Oj 

,i65 

0,0084 

0,952 

0,0484 

2,528 

0,1286 

!l3 

20,888 

O) 

.»7ï 

0 ,0082 

1,006 

0,0482 

2,684 

0,1285 

a4 

23,184 

0, 

177 

0,0080 

1,064 

0,0479 

2,849 

0,1284 

q5 

23,55o 

0 

,184 

0,0078 

1,125 

0,0478 

3,024 

0,1284 

!l6 

24,988 

Oj 

»9« 

0,0076 

1,190 

0,0476 

3,209 

0,1284 

^1 

26,5o5 

0^ 

>i99 

0 ,0074 

1,258 

0,0475 

3,4o5 

0,1284 

oS 

28,101 

Oj 

»207 

0,0073 

i,33i 

0,0474 

3,611 

0,1285 

39 

29,78a 

0 

,216 

0,0072 

1,408 

0,0473 

3,83o 

0.1286 

3o 

31,548 

0 

,225 

0,0071 

',490 

0,0472 

4,061 

0,1287 

3i 

33,406 

0 

,235 

0 ,0070 

',577 

0,0472 

4,3o5 

0,1289 

3a 

35,359 

0, 

►245 

0,0069 

1,670 

0,0472 

4,564 

0,1291 

35 

37,411 

O; 

,256 

0,0068 

'»767 

0,0472 

4,838 

0,1293 

34 

39,565 

0 

,268 

0,0067 

1,871 

0,0473 

5,127 

0,1297 

35 

41,827 

0 

,280 

0,0067 

1,981 

0,0474 

5,432 

0,1299 

\a. 
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"^H 

Suilo  <lu 

Tabli^aa 

cumfiitiiUiJ  lies 

i-nxions  <lf  viipe 

r  aqiwiuf  Juniiê^ 

pnr  r. 

au  pure 

Et  pur  f/w  mclan 

ge,  rf'ooVfc  «■// 

riqac  et  d-ean.     ] 

z:z 

«....., 

S0'-+-5H'0. 

S0'  +  6ft=0. 

.S0'  +  8H<0.    1 

T....K.1». 

'7^^ 

Hippnru. 

ï;;;zr 

Hipporo. 

T,,.l«... 

,u„„.. 

.1" 

G^ii 

"44 

«..9&. 

."37 

o.Sa,, 

ïTfis 

o,4848 

0 

li.aiS 

1.Î99 

o.'ÏKK) 

=,"«» 

o,3a3. 

3,398 

0,4856 

7 

i.'m 

.,^,D 

o,ao.5 

2,(S4 

0,3.89 

3. 641 

o,4852 

S 

s, 017 

,.G-j8 

O,303l 

2,04, 

o.Sasi 

3,903 

0,488, 

;, 

8,374 

i,,Sl 

0,30i3 

■.,879 

0.3299 

4.176 

0,48,0 

K. 

9,.G5 

.,185 

o.s^S: 

3.nay 

o,33o5 

4.466 

0,48,3  H 

!|.7iP 

2,oa5 

o,3<.G8 

3,a4„ 

o,33o9 

4.î:3 

0,48,4  B 

I'^ 

.0.457 

a,,,î 

0,2078 

3,481 

0,33,2 

5,09s 

..48,5  H 

lî 

M,l&j 

a,3Ji 

o,-.u88 

3, «S!) 

.,33,4 

5,i4î 

0.4876  H 

'4 

ii.goa 

",W 

0, 201,8 

3,950 

0.33,, 

s, 808 

0.48,, 

ir, 

'^,&B 

2,674 

U,3I0G 

4.2,5 

o.33,a 

6.-94 

0,4»,, 

iG 

i3,536 

,,B6. 

^,21,4 

4,495 

0,33a, 

r>,co3 

0,4878 

17 

.4.4^' 

3,.S8 

o.aïai 

4.793 

0,33.1 

7,o36 

0,48,9 

iS 

>5,35, 

3,J,.. 

0,3,39 

5,i.j 

0,3328 

7.435 

0.4880 

"J 

.6,31fi 

3/fai 

o,3i35 

5.44" 

0.13.8 

7,980 

0,488, 

10 

■î-lfli 

3.718 

«.■.^-i 

5,79. 

o,33a9 

a, 'loi 

0.4882 

-Jl 

.8,495 

3,9:7 

o,a,53 

6,i[36 

0,333, 

9.°30 

0,4882 

21 

'y,65.j 

4,H3 

0,3157 

8,58. 

0  3337 

9,6.S 

0,4883 

23 

^0,383 

4,5»3 

0.3.S4 

6,979 

0,3342 

I0,32G 

0.4894 

34 

ïa,iB4 

4,8au 

0,2.-3 

7,43a 

0,3345 

.0,872 

0,4900 

aS 

a3.55o 

5,i35 

0,3,B0 

7.892 

0,335, 

11,557 

0,4^ 

a6 

34,988 

5.46» 

0,2.89 

8.383 

0,335, 

13,283 

0,49.5 

37 

36,5o5 

5,Baa 

0,3196 

8,9,4 

0,3363 

.3,o5o 

0,4924 

33 

38, [01 

0.197 

0,3205 

9,47i 

0.33,0 

i3,8fi> 

0.4933 

39 

19,78^ 

6,»b4 

0,321,1 

IO,OfiD 

0.337S 

14,733 

0.4944 

3a 

3i,548 

7,014 

o.-aaî 

.0,684 

0.338, 

i5,635 

0.4956 

3i 

33,406 

7,459 

0,2333 

,..345 

0,3396 

.6,600 

0,4969 

33 

35,359 

7,933 

0,9243 

,2,045 

0..340G 

17,623 

o.49»4 

33 

37.4- 

8,43. 

0,335^ 

■a. 735 

0,34,, 

18,704 

"Asm 

34 

39.  SM 

a-gf" 

0,2365 

,3,569 

0.3429 

19,8^-1 

O.S.,, 

^_ 

,    35 

4',837 

9,5»i 

0,3377 

.4,4«' 

0.3443 

ai,o63 

o.5o3a 

^H 

l_ 

_M 
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Suite  et  fin  du  Tableau  comparatif  des  tensions  de  vapeur  aqueuse  don- 
nées par  Veau  pure  et  par  des  mélanges  d'acide  sulfur,  et  d'eau. 


TEMI»ÉII4- 
TTKES. 

EAU  PUKB. 

SO'-HioH*-0. 

S0»-+-i2H'0. 

SO'H-ibH^O.     1 

Tensions. 

Teiulons. 

Rapports. 

Tensions. 

Rapports. 

Tensions. 

Rapports. 

0 

5 

mm 
6,534 

mm 
4,120 

0 ,63(»5 

mm 
4,428 

0,6777 

mm 
5,478 

0 ,8384 

6 

6,998 

4,416 

o,63io 

4,787 

0,6841 

5,879 

0,840 1 

7 

7»49'^ 

4,7i8 

o,63ii 

5,164 

0,(%2 

6,.3oo 

o,8'|09 

8 

8,017 

5,059 

o,63o9 

5,5()2 

0 ,693;") 

6,745 

o,84i3 

9 

8,574 

5,408 

0 ,63o7 

5,980 

«,6974 

7,216 

0,8416 

lO 

9»  «65 

5,777 

0 ,63oî 

6,420 

0,7005 

7,7»'^ 

0,84.4 

II 

9»  792 

6,166 

0,6297 

6,S8i 

0,7029 

8,237 

0,8{I2 

12 

10, 457 

6,578 

0 ,6290 

7,371 

0,7049 

8,790 

0,8406 

i3 

ii,i6a 

7,oi3 

0,6283 

7 ,885 

o,7ij(;4 

9,3:4 

0,8398 

i4 

11,908 

7,4:3 

0 ,6276 

8,425 

0,7075 

9,991     0,8390  II 

i5 

12,699 

7,958 

0,6268 

8,995 

0,708) 

10,641 

0,8379 

i6 

i3,536 

8,471 

o,6i57 

9,592 

0,7086 

11,329 

0 ,8370 

'7 

14421 

9,o'4 

0,6248 

10,222 

0,7088 

I2,o5} 

o,835t) 

i8 

15,357 

9,586 

o,6238 

10,885 

0.7088 

12,820 

0,83^8 

'9 

16,346 

10,191 

0,6234 

11,583 

0,7086 

13,628 

0,8337 

20 

«7,391 

io,h3i 

0 ,6227 

12,317 

0,7082 

14,482 

0,8327 

ai 

18,495 

iï,5o6 

0,62*3 

13,090 

0,7078 

i5,383 

o,83i7 

aa 

19,659 

12,220 

0,6216 

13,904 

0,7073 

16,334 

0 ,83o9 

!l3 

30,888 

*2,974 

0 ,6209 

14,760 

0,7066 

17,338 

o,83oo 

04 

3J,l84 

13,771 

0,6207 

i5,66i 

0,7059 

18,397 

0,8293 

a5 

33,55o 

i4,6i3 

0 ,6204 

16,610 

0,7053 

19,516 

0,8287 

36 

a4»938 

i5,5o3 

0 ,6204 

17,608 

0,7047 

20,697 

0,8283 

'^1 

!i6,5o5 

16,443 

o,62o3 

18,659 

0,7040 

21,944 

0,8279 

!l8 

38,101 

17,436 

0 ,6205 

19,765 

0,7034 

23,260 

0,8277 

^9 

29,783 

18,485 

0,6208 

20,929 

0,7027 

24,65o 

0,8277 

3o 

31,548 

i9,59i 

0,62ïl 

22,154 

0,7022 

26,117 

0,8278 

3t 

33,406 

20,765 

0,6216 

23,443 

0,7018 

27,666 

0,8282 

3a 

35,359 

22,003 

0,6223 

24,800 

0,7014 

29,300 

0,8286 

33 

37,411 

a3,3ii 

o,623i 

26,228 

0,7011 

3i ,025 

0,8293 

34 

39,565 

24,692 

0,6241 

27,732 

0,7009 

3-i,847 

o,83o2 

35 

41,827 

26,l52 

0 ,6252 

29,314 

0,7008 

34,770 

o,83i3 

r  (  •»') 

Voici  maintenant  î'usage  de  cette  Taille  pour  la  gradua- 
tion de  l'hygromètre  à  clievcu  ; 

On  noie  sur  l'hygromètre  le  point  de  l'humidité  extrême. 
Quant  au  point  de  l'extrême  sécheresse,  je  le  rejette  en- 
tièrement comme  inutile  à  déterminer,  car  on  n'a  jamais 
occasion  d'en  approcher  dans  les  observations.  Je  regarde 
d'ailleurs  le  point  auquel  s'arrête  Tliygromètre  dans  l'air 
complètement  sec  comme  n'appartenant  pas  au  cheveu  dans 
son  état  normal;  ce  point  n'est  atteint  qu'après  un  grand 
nombre  de  jours,  longtemps  après  que  l'air  a  été  com- 
plètement desséché.  Cette  circonstaucc  prouve  suiïïsam- 
menl  que  dans  un  air  complètement  sec,  le  cheveu 
éprouve  un  retrait  anormal  qui,  peut-être,  se  fait  indé- 
finiment, car  j'ai  observé  sur  im  hygromètre  placé  dans 
un  bocal  avec  de  l'acide  sulfurique  concentre,  que  le  re- 
trait continuait  eucore  au  bout  de  trois  mois,  d'une  ma- 
nière très-peu  sensible  il  est  vrai,  car  il  fallut  plus  de  quinze 
jours  poiu'  que  l'aiguille  décrivit  i  degré. 

Je  supposerai  que  l'hygromètre  doit  être  employé  dans 
une  contrée  dans  laquelle  la  fraction  de  saturation  de  l'air 
ne  descende  jamais  au-dessous  de  j  ;  je  ne  commence  ma  gra- 
duation qu'à  partir  de  ce  point.  Je  mets  l'hygromètre  dans 
un  vase  en  verre  cylindrique, _^^.  5,  dont  l'ouverture  supé- 
rieure se  ferme  exactement  avec  un  obturateur  en  verre.  Je 
place  au  fond  de  ce  vase  d'abord  de  l'eau  pure,  puis  succes- 
sivement des  couches  de  a  à  3  centimètres  des  dissolutions 
d'acide  sulfurique 

SO'H-iSH'O,  SO'  +  iaB'O,  SO'+ioH'O, 
S0-+  SIl'O,  50'  +  GH=0,  SO'-i-  Sli'Oi 

et  je  note  les  degrés  que  l'hygromètre  marque  dans  ces 
différents  cas,  ainsi  que  la  température  donnée  par  le 
thermomètre  lise  sur  l'hygromètre  au  moment  des  obser- 
vations. 

Je  prends  maînleuant  dans  la  Table  les  fractions  de  satn- 
ratîon  qui  correspondent,  pour  chacune  des  dissolutions. 
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aux  températures  observées.  3 'obtiens  de  celle  luaiiièie  les 
degrés  marqués  par  Thygromèlre  à  cheveu  pour  des  frac- 
tions de  saturation  exactement  déterminées ,  et  à  peu  près 
paiement  espacées  dans  Téchelle.  J'ai,  par  consikjueni, 
tous  les  éléments  nécessaires  pour  calculer  par  interpola- 
tion la  Table  de  mon  hygromètre. 

La  graduation  de  l'hygromètre  peut  être  ainsi  faite  par 
chaque  observateur.  La  préparation  des  dissolutions  nor- 
males d'acide  sulfurique  ne  présente  aucune  difficulté  ;  la 
meilleure  manière  de  les  préparer  consiste  à  prendre  de 
l'acide  sulfurique  concentré  du  commerce,  et  h  lui  ajouter 
ime  certaine  quantité  d'eau ,  de  manière  à  l'amener  à  la  dis-  . 
solution  S0'-f-4H*0  :  pendant  cette  opération,  il  se  dé- 
gage beaucoup  de  chaleur,  et  il  y  a  toujours  de  l'eau  vapo- 
risée 5  de  sorte  que  la  liqueur  ne  présente  pas  un  titre  exact. 
On  détermine  sa  composition  avec  le  plus  grand  soin  par 
l'analyse  chimique.  On  se  sert  ensuite  de  cette  liqueur  bien 
titrée  pour  former  toutes  les  autres  dissolutions. 

On  peut  conserver  ces  liqueurs  très-longtemps  dans  de» 
flacons  bien  bouchés  ,  et  Ton  peut  s'en  servir  pour  vérifier 
la  graduation  de  l'instrument  aussi  souvent  que  l'on  veut. 

La  précaution  la  plus  essentielle  consiste  à  placer  le 
bocal  renfermant  l'hygromètre  dans  un  endroit  où  la  tem- 
pérature ne  change  que  très-lentement ,  afin  que  la  liqueur 
présente  bien  la  température  indiquée  par  le  thermomètre. 
Pour  satisfaire  à  cette  condition  ,  je  place  le  bocal  dans  une 
caisse  en  bois ,  ayant  une  petite  porte  latérale  que  l'on  ouvre 
seulement  au  moment  de  l'observation. 

Il  est  facile  d'adapter  au  couvercle  du  bocal  une  monture 
métallique  semblable  à  celle  représentée  par  la  Jig.  5,  et 
qui  permet  de  faire  complètement  le  vide  au  moyen  de  la 
machine  pneumatique.  J'ai  reconnu  ainsi  que  l'hygromètre 
marque  exactement  le  même  degré  dans  l'air  et  dans  le  vide 
quand  il  est  en  présence  de  la  même  dissolution  et  à  la 
même  température^  mais ,  dans  le  vide ,  sa  marche  est  beau- 


coup  plus  rupide ,  et  il  suffit  d'un  petit  nombre  de  minutes 
pour  qu'il  atteigne  sa  position  stationnaii-e,  lors  mëmi;  <jue 
la  fraction  de  saturatitm  est  tfès-petîle. 

J'ai  euiployc,  pour  former  la  TaLle  des  hygromètres,  un 
autre  procédé  plus  compliqué  dans  l'eitécution,  maïs  qui 
peroiet  d' obtenir  la  gradtiation  de  l'hygromètre  en  très- 
peu  de  temps,  et  d'étudier,  avec  une  grande  pi'écision,  cette 
graduation  auxdlUërentes  températures. 

Une  cloche  de  verre  W,  Jig.  G,  de  i5  litres  environ 
de  capacité ,  repose  sur  un  socle  en  fonte  SS'.  Ce  socle  porte 
une  laiuure  ab  dans  laquelle  on  coule  un  mastic  iiès-fusi- 
ble;  la  cloche  se  trouve  ainsi  fennec  hermétiquement  par  le 
bas.Cctteclocheportcuncmonture  A  à  plusieurs  tuljnluros. 
Dans  la  lujjulure  centrale  o  on  engage  un  ihermomètre 
très-exact  ;  à  la  seconde  tubulure  se  trouvent  soudés  tm  pre- 
mier tul»e  en  plomb  cd  qui  connnuniqne  avec  un  manomètre 
barométrique,  et  un  second  tube  e/  qui  communique  avec 
une  machine  pneumatique.  Enfin,  la  troisième  tubulure 
porte  un  robinet  /';  on  mastique  dans  cette  lubulure  un 
petit  ballon  renfermant  de  l'eau. 

La  cloche  est  disposée  dans  nn  grand  vase  en  verre  plein 
d'eau.  Ce  vase  est  placé  lui-même  dans  une  chaudière  en 
fonte  pleine  d'eau,  que  l'on  peut  chaullêr  avec  une  lampe 
à  alcool,  lorsqu'on  veut  maintenir  l'eau  environnant  la 
cloche  à  une  températuie  stationnaîre  supérieure  à  celle  de 
l'air  ambiant. 

On  fait  mie  première  fois  le  vide  eu  laissant  le  robinet  r 
ouvert,  puis  on  ferme  le  robinet  r,  et  l'on  fait  un  grand 
nombre  de  fois  le  vide  en  laissant  rentrer  chaque  fois,  et 
très-lentement,  de  l'air  sec  :  on  dessèche  ainsi  la  cloche  d'une 
manière  parfaite.  Enfin ,  on  fait  une  dernière  fois  tm  vïde 
aussi  complet  que  possible ,  et  l'on  sépare  la  machine  pnou-? 
ma  tique. 

On  mesure  au  cathéiomètre  la  dijférence  de  hauteur 
des  deux  colonnes  du  manomètre  barométrique^    on   ob- 
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tient  ainsi  la  force  élastique  de  l'air  sec  resté  dans  l'appa- 
reil. On  s'assure  que  le  vide  se  maintient  d'une  manière 
absolue. 

Pour  introduire  dans  la  cloclie  une  petite  quantité  d'hu- 
midité ,  on  ouvre ,  pendant  quelques  instants ,  le  robinet  /•, 
puis  on  le  referme.  La  tension  de  la  vapeur  introduite  est 
mesurée  par  l'accroissement  de  la  diflérence  de  niveau 
des  deux  colonnes  de  mercure.  L'eau  de  la  cloche  est  fré- 
quemment agitée ,  et  maintenue  à  une  température  slation- 
naire. 

Les  hygromètres  prennent  très-promplement  leur  état 
d'équilibre.  Quand  il  est  bien  établi ,  on  note  leurs  indica- 
tions ,  la  température  du  thermomètre  T ,  et  l'on  mesure  la 
force  élastique  de  la  vapeur. 

Pour  introduire  une  nouvelle  quantité  de  vapeur,  on 
ouvre  le  robinet  r,  puis  on  le  ferme;  on  recommence  les 
mêmes  déterminations,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  que 
l'espace  soit  amené  à  l'état  de  saturation. 

La  température  n'ayant  pas  changé  sensiblement  pendant 
la  durée  des  expériences,  on  obtient  une  Table  des  degrés 
de  l'hygromètre  pour  les  différentes  fractions  de  saturation 
correspondant  aune  même  température. 

Il  est  facile  de  faire  ime  seconde  série  de  déterminations 
à  une  température  plus  élevée ,  en  desséchant  de  nouveau 
la  cloche ,  et  opérant  de  la  manière  qui  vient  d'être  décrite. 
On  peut  s'assurer  alors  si  les  deux  Tables  que  l'on  obtient 
sont  identiques. 

Lorsqu'on  ne  cherche  qu'à  faire  la  Table  d'un  hygro- 
mètre, on  peut  se  dispenser  de  maintenir  la  cloche  dans 
l'eau  et  faire  les  expériences  à  la  température  de  l'air  am- 
biant ,  pourvu  que  cette  température  soit  un  peu  élevée  : 
car  à  des  températures  trop  basses  les  forces  élastiques  de 
la  vapeur  d'eau  présentent  des  valeurs  absolues  très-fai- 
bles que  l'on  ne  pourrait  plus  mesurer  avec  une  précision 
suffisante. 
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J'ai  fait  deux  séries  d'expériences  par  celle  mélhode. 
Dans  la  première,  qualre  hygromèlres  à  cheveu  onl  été  placés 
sous  la  cloche.  Trois  de  ces  hygromètres,  n^  44?  ^^^  ^  et 
n^  68, portaient  des  cheveux  tout  à  fait  semblables  :  mais  la 
poulie  et  l'aiguille  du  n°  68  étaient  beaucoup  plus  légères 
que  dans  les  deux  autres  hygromètres ,  ce  qui  avait  permis 
de  diminuer  beaucoup  le  poids  destiné  à  tendre  le  cheveu. 
Le  quatrième  hygromètre  portait,  au  lieu  du  cheveu,  un  fil  de 
cocon.  Ce  dernier  hygromètre  n'a  pas  fonctionné ,  il  a  perdu 
son  élasticité  en  très-peu  de  temps.  Peut-être  le  fil  de  cocon 
était-il  trop  chargé. 

La  cloche  était  entourée  d'eau  à  la  température  de  l'air 
ambiant  ;  la  température  dans  l'intérieur  de  la  cloche  n'a 
varié  que  de  o°,i5  pendant  tout  le  temps  de  l'expérience. 

Après  la  dessiccation  préalable  et  le  vide  définitif  fait  avec 
la  machine  pneumatique ,  il  restait  dans  la  cloche  une  force 
élastique  de  l'air  sec  de  3"*"*, 23  à  la  température  de  2o*^,a5. 
A  la  fin  des  expériences,  lorsque  Fintérieur  de  la  cloche  a 
élé  saturé  de  vapeur,  la  force  élastique  a  élé  de  2i°™"*,o5  h 
la  température  de  20^,27  *,  ce  qui  donne  pour  la  tension  de 
la  vapeur  i7^""\^82.  La  tension  trouvée  dans  les  Tables  pour 
la  température  de  20^,27  est  de  17"^"™, 70.  Ainsi,  on  peut 
admettre  que  l'appareil  a  parfaitement  tenu  le  vide. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  indications  des  trois  hy- 
gromètres à  cheveu  en  regard  des  fractions  de  saturation  : 
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FRACTI07CS 

de 

ni 

DECHÉS  MAHQL'éS  PAR  LB8  HYGROMÈTRES                                      U 

sataralion. 

N"  4i. 

NO  5. 

KO  68. 

0,000 

0 
18,0 

0 
i3,3 

0 
a9»o 

0,021 

30,0 

i5,6 

32,5 

0,092 

^y,8 

26,0 

43,5 

o,i33 

39,0 

37,0 

02,0 

0,189 

47.5 

45,0 

59,0 

o,3i8 

60,5 

59,5 

71,0 

0,356 

66,6 

65,5 

75,0 

0,437 

72.3 

71,5 

80,0 

0,478 

77.2 

76,2 

83,2 

0,541 

81,7 

81,0 

87,5 

0,619 

87,5 

86,5 

9«4 

0,671 

90,5 

89,8 

94.0 

0,778 

95,5 

94>5 

97  »5 

1,000 

101,0 

100,5 

104,0 

Les  indicatioDS  des  hygromètres  sont  rapportées  îci  à  des. 
éclielles  arbitraires.  Cela  est  indifférent,  lorsque  l'on  doit 
employer  les  hygromètres  pour  des  observations  météorolo- 
giques. 11  sera  facile  de  construire  sur  les  données  précé- 
dentes, pour  chaque  hygromètre,  une  courbe  graphique  au 
moyen  de  laquelle  on  déterminera  immédiatement  la  frac- 
tion de  saturation  qui  correspond  à  un  degré  quelconque  de 
l'instrument. 

Mais  si  Ton  veut  comparer  commodément  les  indications 
données  par  les  trois  instruments  dans  des  circonstances 
identiques  ,  il  faut  les  rapporter  à  une  même  échelle ,  par 
exemple  à  l'échelle  centigrade,  en  adoptant  les  points  fixes 
proposés  par  Saussure.  La  transformation  est  facile  lorsque 
l'on  connait  les  degrés  marques  par  les  instruments  dans  la 
sécheresse  extrême  et  dans   riiumidilé  extrême.  Dans  les 


tixpél'icliccs  doiil  uous  uous  occupons  inainleuatit ,  tious 
counaiasoDS  avec  toute  ccriituile  les  degrés  qui  cori-espoii- 
deiit  sur  chaque  iustrumcul  à  rhuraidité  exlrème  ;  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  des  points  de  l'extrême  séclieiesse. 
Les  degrés  însciits  dans  le  tableau  précédent  el  conespon- 
dauts  à  la  fraction  de  saturation  o,ooa  ont  été  notés  deux 
heures  après  la  fermeture  définitive  de  l'appareil-,  les  hy- 
gromètfcs  continuaient  encore  à  marcher,  ils  ne  seraient 
piobahlemcnt  devenus  stationna  Ires  qu'après  plusieurs 
jours.  Je  n'ai  pas  voulu  attendre  aussi  longtemps  pour  dé- 
terminer le  prétendu  zéro  de  réclielle  que  je  regarde  comme 
tout  à  fait  incertain  et  comme  devant  être  rejeté  dans  la  gra- 
duation des  hygromètres.  Il  est  probable  que  les  hygromè- 
tres auraient  encore  marché  de  8  à  lo  degrés  vers  la  séche- 
resse, si  on  les  avait  laissés  suffisamment  longtemps  dans 
une  cloche  avec  de  l'acide  sulfurique  concentré. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  nous  admettrons  les  nombres  inscrits 
dans  le  tableau  en  regard  delà  fraction  de  saturation  0,000 
comme  correspondant  au  zéro  de  l'écliellc.  Cette  hypothèse 
ne  pourra  rendre  inexacte  que  la  partie  de  la  Table,  voisine 
de  la  séchei'esse  extrême  dont  on  n'approchera  jamais  dans 
les  observations  météorologiques. 

Le  tableau  suivant  renferme  les  indications  des  trois  hy- 
gromètres rapportées  à  l'échelle  centésimale  : 
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FHACTIONS 

de 
sataration. 

1 

DSGKÉ8  CB!<TisniArX  DES  HTCROHàrKES                                      H 

NO  44. 

KO  5. 

KO  68. 

0,000 

0 
0,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

0,021 

î»,4 

2,6 

4,6 

0,091 

14,2 

i4»5 

19,3 

o,i33 

25, :i 

27,1 

3o,6 

0,189 

35,5 

36,3 

40,0 

o,3i8 

5l,2 

5îi,9 

56,0 

o,356 

58,5 

59,9 

61,3 

0,437 

65,4 

66,7 

68,0 

0,478 

71,3 

72,1 

72,3 

0,541 

76,8 

77  »6 

78-,o 

0,619 

83,7 

83,9 

83,2 

o,6;i 

87,3 

87,7 

86,7 

0,7:8 

93,4 

93,2 

91,3 

1,000 

100,0 

100,0 

100  )0 

On  voit  que  les  deux  hygromètres  44  cl  5  marclient  bien 
d'accord,  mais  l'hygromètre  n°  68  s'écarte  notablement  des 
précédents ,  surtout  pour  les  petites  fractions  de  saturation. 
Or,  la  seule  différence  qui  existe  entre  l'hygromètre  n°  68  et 
les  deux  autres, c'est  que  dans  le  premier  le  cheveu  est  tendu 
par  un  poids  plus  faible  \  de  sorte  qu'il  convient  d'indiquer 
cette  nouvelle  circonstance  qui  empêche  les  hygromètres  à 
cheveu  d'être  comparables  : 

Deux  hygromètres  montés  a[^ec  des  chei^eux  identiques 
peu^efit  ne  pas  être  comparables  par  cela  seul  que  les  che- 
ueux  ne  sont  pas  tendus  par  des  poids  égaux. 

La  seconde  série  d'expériences  avait  pour  but  de  faire  la 
Table  des  hygromètres  à  différentes  températures ,  afin  de 
reconnaître  si  les  indications  des  hygromètres  à  cheveu  ne 
dépendent  que  des  fractions  de  saturation,  et  si  elles  sont 
réellement  indépendantes  de  la  température ,  comme  on 


l'admet  giînéralomC'iit.  J'avais  placé  sous  la  cloclic  les  hy- 
gromèties  44  *^^  ^  doni  les  cheveux  avaient  élé  lessivés 
avec  la  dissolution  de  carbonate  de  soude,  un  troisième 
'hjgromètt'e  monté  avec  un  cheveu  préparé  à  l'clher,  enfin 
im  quatrième  hygromètre  portant  un  01  de  cocon.  Ces  ex- 
périences (i)  ont  manqué  par  une  circonstance  fortuite  ;  le 
tube  du  manomètre  s'est  fendu  spontanément,  et  je  n'ai  pas 
ti-ouvé  jusqu'ici  le  temps  de  recommencer  ces  espériences. 
La  méthode  de  graduation  que  je  viens  d'indiquer  met 
en  évidence,  d'ime  manière  très-nette,  l'action  des  sub- 
stances hygrométriques  sur  la  vapeur  d'eau.  Au  moment  où 
l'on  vient  d'introduire  une  nouvelle  quantité  de  vapeur  par 
l'ouverture  du  robinet  ;■,  le  mercure  du  manomètre  des- 
cend :  si  on  l'affleure  au  micromètre  delà  lunette,  immédiate- 


(i]  J'avais  cherché  à  dblenïr  dane  cas  doralèras  BipérienceB  un  vid 
complet  dans  la  clochu,  Qt  pour  cela ,  femployuis  un  arlillce  irèa-j 
quo  jo  crois  utila  d'indiquer  ici ,  parco  qu'il  pcul  servir  dans  bien  d 


La  machine  pneumatique  amenait  difficiltiment  le  vide  au-dessous  de 
3  \  millimétrée  ,  et  je  désirais  avoir  un  vide  beaucoup  plus  parfsil.  Je  place 
dam  un  grand  ballon  deao  ik  35  litres  de  capacité  une  ampoulode  verrs  faer- 
métiquement  fermée  et  renfermant  environ  5a  grammes  d'acide  sulfurique 
au  maximum  de  concenlratiaD.  Je  verse  de  même  au  fond  du  ballon  a  ou  3 
grammes  d'eau.  J'ajuslo  sur  lo  col  du  ballon  une  monture  à  robinet.  Je  fais 
le  vide  dan&  le  ballon  avec  la  macbine  pneumatique,  en  ayant  soin  d'inter- 
poser sur  le  pDSE.'iga  de  l'air  un  tube  rempli  de  ponce  sulFurique  destiné  à 
absorber  la  vapeur  d'eau.  On  fait  marcher  la  pompe  jusqu'à  ce  que  les 
gootles  d'eau  liquide  nient  oomplêlement  disparu  et  que  la  machine  cesse  de 
fonctionner  j  on  Terme  alors  le  robinet  Le  ballon  est  maintenant  vide  d'air, 
il  ne  ranrerme  que  do  la  vapnur  d'eau  exerçant  une  force  élastique  de  2  à  3 
millimètres.  En  a[;ïlaiil  le  ballon,  on  détermine  la  rupture  de  l'ampoule 


enferm 


it  Va< 


sulfuri 


r  les 


..La 


vapeur  d'eau  est  promptoment  ubsorhéo  et  le  ballon  se  trouve  absolument 
vide.  Il  suffit  do  mellre  ce  ballon  en  communication  avec  l'appareil  dans 
lequel  on  veut  obtenir  un  vide  très-psrfail,  en  ayant  soin  d'empËchcr  que 
de  l'air  ne  se  trouve  dans  les  tubes  de  communication.  En  ouvrant  les  robi- 
nets ,  l'pir  se  répand  uniformément  dans  les  deux  espaces ,  et  si  la  capacité 
du  ballon  est  considérable  relativement  à  celle  de  l'autre  vase,  on  amène 
immédiatement  ta  force  élastique  de  l'air  à  une  Irés-polile  fraction  de  mil- 
limètre. Si  la  capacité  du  vase  est  considérable,  il  faut  répélcr  cette  opé»' 
lion  plusiaun  fols. 
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meul  après  la  fermelure  du  robinet,  on  s'aperçoit  que  le 
mercure  remonte  à  mesure  que  les  aiguilles  des  hygromètres 
marchent  vers  rhumidité ,  et  la  force  élastique  intérieure 
ne  devient  invariable  que  lorsque  les  aiguilles  ont  pris 
l'état  stationnaire.  La  force  élastique  a  souvent  diminué 
de  f  millimètre  pendant  cet  intervalle  de  temps.  Une  partie 
de  cette  absorption  est  due  probablement  à  la  paroi  vitreuse 
de  la  cloche  ;  mais  je  croîs  que  dans  les  petites  fractions  de 
saturation,  la  plus  grande  partie  de  F  effet  doit  être  attribuée 
aux  cheveux.  Au  moins  c'est  ce  qui  me  semble  résulter 
des  expériences  que  j'ai  citées  sur  la  détermination  de 
la  densité  de  la  vapeur  d'eau  dans  les  ballons  de  verre 
(page  149). 

Lorsqu'on  approche  de  l'état  de  saturation ,  l'hygromètre 
à  cheveu  se  met  beaucoup  plus  rapidement  en  équilibre 
par  rapport  au  degré  d'humidité  de  l'espace  qui  l'envi- 
ronne. Si  l'on  observe  alors  simultanément  le  niveau  du 
mercure  du  manomètre  et  les  aiguilles  des  hygromètres ,  on 
remarque  que  le  niveau  du  mercure  remonte  successive- 
ment ,  mais  que  les  aiguilles  des  hygromètres ,  après  avoir 
marché  vers  l'humidité ,  rétrogradent  ensuite  de  quelques 
degrés.  Cette  circonstance  tient  évidemment  à  ce  que,  au 
moment  où  les  hygromètres  ont  marqué  le  maximum  d'hu- 
midité, la  paroi  vitreuse  se  trouvait  en  retard  par  rapport 
aux  cheveux  des  hygromètres  :  elle  n'avait  pas  encore  con- 
densé toute  la  quantité  d'humidité  qu'elle  peut  condenser 
dans  les  circonstances  présentes  ]  de  sorte  que  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur  libre  continue  à  diminuer.  Les  hygro- 
mètres à  cheveu  sont ,  dans  ce  cas,  suffisamment  rapides  dans 
leur  marche  pour  indiquer  toutes  ces  variations  successives. 

Les  observations  précédentes  raiontrent  que,  bien  que  les 
hygromètres  à  cheveu  marchent  plus  rapidement  dans  le 
vide  que  dans  l'air,  il  faut  bien  se  garder  d'inscrire  trop 
promptement  leurs  indications  quand  on  veut  faire  la  Ta- 
ble de  ces  instruments.  Elles  montrent  également  qu'il  faut 
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i-ejetei-  toutes  les  méthodes  de  graduation  dans  lesquelles  oH 
néglige  les  pouvoirs  absorbants  de  la  substance  hvgronié- 
tiique  et  des  parois  de  l'enceinte. 

En  résumé,  je  crois  pouvoir  conclure  des  expériences 
nombreuses  que  j'ai  faites  sur  les  liygromètres  à  cheveu, 
que  l'instrument  de  Saussure  ,  si  commode  dans  un  grand 
nombre  de  circonstances ,  exige  la  plus  grande  circouspec- 
tioude  la  part  de  l'observateur  :  qu'il  est  uécessaire  de  faire 
directement  laTable  de  chaque  instrument  et  de  vérifier  cette 
Table  le  plus  souvent  que  l'ou  peut,  au  moins  dans  quel- 
ques-uns de  ses  points. 

On  conservera  le  point  loo  correspondant  à  l'humidité 
cxlrÉme ,  mais  je  crois  qu'il  est  convenable  de  rejeter,  poiu' 
la  graduation,  le  point  de  l'extrême  sécheresse,  et  de  ne  com- 
mencer l'échelle  de  l'instrument  qu'à  partir  de  la  fraction 
de  saturation  j  que  l'on  aura  déjà  rarement  occasion  d'ob- 
server à  l'air  libre. 

Lorsque  l'hygromètre  à  cheveu  est  établi  à  poste  fixe 
dans  un  observatoire ,  on  pourra  vérifier  ses  indications  sans 
déranger  l'instrument ,  en  les  comparant  de  temps  eu  temps 
avec  les  résultats  donnés  par  la  méthode  chimique  que  l'on 
pourra  appliquer  de  la  même  manière  que  dans  les  expé- 
riences que  je  décrirai  plus  loin  pour  la  graduation  du 
psyclii'omctre. 

111.  —  Des  hygromètres  à  condensation. 

Le  Roy,  de  Montpellier,  a  proposé  le  premier,  pour 
déterminer  l'état  hygrométrique  de  l'air,  de  refroidir  len- 
tement de  l'eau  renfermée  dans  un  vase ,  par  l'addition  suc- 
cessive de  petites  quantités  de  glace,  jusqu'à  ce  qu'il  com- 
mençât à  se  former  un  dépôt  de  rosée  sur  ses  parois.  La 
température  que  l'eau  du  vase  présente  en  ce  moment  est 
celle  à  laquelle  l'air  se  tiouverait  complètement  saturé  par 
la  quantité  de  vapeur  qui  s'y  trouve.  Si  t  représente  la  tem- 
pérature de  l'air  ambiant ,  t'  celle  qui  est  indiquée  par  un 
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thermomètre  plongé  dans  l'eau  du  vase,  y  et  y  les  forces 
élastiques  de  la  vapeur  aqueuse  correspondant  à  ces  tem- 

pératures,  j-  sera  la  fraction  de  saturation  de  Tair. 

Il  est  difficile,  dans  la  plupart  des  circonstances,  de 
trouver  de  la  glace  pour  faire  cette  expérience.  Quelques 
physiciens  ont  proposé  de  produire  l'abaissement  de  tem- 
pérature de  l'eau  du  vase  en  y  dissolvant  certains  sels ,  tels 
que  le  nitrate  d'ammoniaque.  Mais,  lorsque  l'air  est  très- 
sec  et  que  sa  température  est  élevée ,  il  est  souvent  difficile 
d'obtenir  ainsi  un  abaissement  de  température  assez  consi- 
dérable pour  déterminer  le  dépôt  de  rosée. 

Le  procédé  de  Le  Roy  n'a  reçu  une  application  réelle 
que  par  la  construction  de  l'hygromètre  à  condensation  de 
Daniell.  On  sait  que  cet  instrument  consiste  en  deux  boules 
A  et  B,yîg^.  7,  réunies  par  un  large  tube  recourbé.  La  boule  A 
renferme  de  l'éther  qui  remplit  cette  boule  un  peu  plus  qu'à 
moitié;  un  thermomètre  très-sensible  est  dispose  dans  le; 
tube  ah ,  de  façon  à  ce  que  son  réservoir  se  trouve  au  centre 
de  la  boule  A  et  plonge  dans  les  couches  supérieures  du  li- 
quide. Le  vide  a  été  fait  complètement  dans  ce  petit  appareil 
avant  de  le  fermer  à  la  lampe.  La  boule  B  est  enveloppée 
d'une  batiste  sur  laquelle  l'observateur  verse  de  l'éther 
goutte  à  goutte  avec  une  pipette.  L'évaporation  de  l'éther 
dans  l'air  produit  un  refroidissement  considérable  de  la 
boule  B,  qui  détermine  la  distillation  de  l'éther  de  la  boule  A . 
L'éther  se  refroidit  et  peut  descendre  au-dessous  de  la  tem- 
pérature à  laquelle  l'air  se  trouverait  saturé  par  la  quan- 
tité de  vapeur  qui  y  existe  en  ce  moment.  On  apercevra 
donc  de  la  rosée  se  former  sur  la  boule  A .  Pour  rendre  plus 
apparent  le  premier  dépôt  de  rosée,  on  construit  ordinaire- 
ment la  boule  A  avec  un  verre  fortement  coloré  en  bleu  de 
cobalt ,  ou  on  la  revêt  d'un  anneau  brillant  doré. 

Le  refroidissement  de  l'éther  dans  la  boule  A  a  princi- 
palement lieu  à  la  surface  du  liquide  où  l'évaporation  se 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XV.  (Oclobre  i8i5.)  i3 


fait ,  et ,  eoiunie  Ifs  Ii(|uid(!s  soul  mauvais  ooiidmtoui's  de  la 
ehaleur,  il  y  a  toujours  uuc  difléreucc  uotable  de  tempéra- 
ture entre  les  couches  supérieures  du  liquide  et  les  couches 
inférieures.  Aussi  le  dépôt  de  rosée  comme nce-t-il  toujours 
sur  uu  anueauqui  environne  la  surfacedu  liquide,  et  ce  n'est 
(|ue  plus  tard  que  re  dépôt  s'étend  sur  toute  la  surface  de  la 
houle.  Il  convient  donc  de  placer  le  réservoir  du  thermo- 
mètre dans  la  couche  supérieure  du  liquide,  et  de  donner 
à  ce  réservoir  des  dimensions  tnSs-petites,  afin  que  le  retard 
de  sa  température  sur  celle  du  liquide  ambiant  soit  aussi 
petit  que  possible.  Mais  en  donnant  à  ce  réservoir  de  très- 
petites  dimensions,  on  diminue  beaucoup  la  longueur  du 
degré  du  thermomètre,  et  la  lecture  de  rînslruiueut  présente 
plus  d'incertitude. 

L'appareil  de  M.  Daniell  peut,  entre  des  mains  exercées , 
donner-  approximativement  la  température  du  point  de 
rosée,  mais  ou  ne  peut  pas  compter  sur  son  exactitude  abso- 
lue. Cet  appareil  présente,  en  elfet,  plusieurs  inconvénients 
que  je  vais  éuumérer  : 

i".  L'éther  présente  des  didërences  de  tempéra 
tables  ilans  ses  différentes  couches;  la  tempéran 
couche  superficielle  est  plus  basse  que  celle  des  ce 
férieures.  En  supposant  le  thermomètre  d'une 
extrême,  ce  qui  est  loin  d'avoir  lieu,  il  n'indiquei 
que  la  température  moyenne  des  couches  dans  lesquelles  son 
réservoir  est  plongé.  Or,  cette  température  moyenne  peut 
différer  sensiblement  de  celle  de  laquelle  dépend  le  premier 
dépôt  de  rosée.  On  atténue  l'erreur  qui  peut  résulter  de 
cette  cause  en  déterminant  une  évaporation  très-lente  de 
l'éther,  au  moment  où  l'on  approche  du  point  de  rosée  5 
mais  on  ne  peut  espérer  la  faire  disparaître  entièrement, 

a  manipulation  exige  la  présence  prolongée  de  l'ob- 
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grand  inconvénient,  car  elle  influe  nécessairement  sur  l'étal 
hygrométrique  de  Tair  et  sur  sa  température,  surtout  si 
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robservaleur  est  obligé  de  s'approcher  très-près  pour  lire 
le  thermomètre  et  pour  observer  le  premier  dépôt  de  la 
rosée. 

3**.  La  vaporisation  d'une  grande  quantité  d'éther  a  lieu 
sur  la  boule  B ,  dans  un  espace  extrêmement  voisin  de  celui 
dans  lequel  on  détermine  le  dépôt  de  rosée  sur  la  boule  A  : 
il  est  impossible  que  cette  circonstance  et  que  l'abaissement 
de  la  température  qu'elle  amène  dans  les  couches  d'air  voi- 
sines n'occasionnent  pas  un  changement  irès-sensible  dans 
l'état  hygrométrique  de  l'air. 

4*^.  L'éther  que  l'on  emploie  n'est  jamais  de  Téther 
anhydre.  L'éther  ordinaire  du  commerce  renferme  jusqu'à 
pyde  son  poids  d'eau.  Cette  eau  est  entraînée  en  grande 
partie  par  la  vapeur  de  l'éther  dans  un  espace  très- voisin 
de  celui  dans  lequel  on  détermine  le  dépôt  de  rosée.  Celte 
circonstance  tend  donc  encore  à  changer  l'état  hygromé- 
trique. 

5^.  Si  la  température  est  élevée  et  Tair  très-sec,  il  est  im- 
possible d'amener  le  dépôt  de  rosée  sur  la  boule  A  ,  même 
en  versant  de  grandes  quantités  d'éther  sur  la  boule  B^  de 
sorte  que,  dans  ce  cas,  l'instrument  refuse  complètement  le 
service.  11  est  évident,  d  ailleurs,  que  les  inconvénients  que 
j'ai  signalés  3**  et  4"  sont  d'autant  plus  graves  que  la  quan- 
tité d'éther  évaporé  est  plus  considérable. 

On  a  imaginé  un  grand  nombre  de  modifications  de  l'ap- 
pareil de  Daniell^  plusieurs  physiciens  ont  proposé  d'ob- 
server le  dépôt  de  rosée  sur  la  boule  même  du  thermomètre. 
Us  ont  courbé  la  tige  du  thermomètre  comme  le  montre  la 
fig,  8,  et  ils  ont  ajusté  exactement  sur  la  partie  supérieure 
de  la  boule  une  cuvette  métallique  dans  laquelle  on  verse 
l'éther  destiné  à  produire  le  refroidissement  •,  le  dépôt  de  la 
rosée  s'oberve  sur  la  partie  nue  abc  de  la  boule.  11  est  évi- 
dent que  cette  disposition  n'a  pas  d'avantages  sur  celle  de 
Daniell;  l'indication  du  thermomètre  correspond  à  la  tem- 
pérature moyenne  des  différents  points  du  mercure  du  réser- 
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voir,  et  non  à  celle  de  la  partie  de  son  envtloppe  sur  laquelle 
on  observe  le  dépôt  de  rosée,  et  tout  le  monde  conçoit  qu'il 
peut  exister  nue  différence  irès-nolable  entre  ces  deux  tem- 
pératures, surtout  pendant  la  marche  descendante  toujours 
très-rapide  du  thermomètre. 

Les  mêmes  objections  s'appliquent  aux  constructions  pro- 
posées par  M.  Pouillet  sous  les  noms  à^hjgroniètre.  à  capsule 
et  d'hjgronièlre  à  virole  (Éléments  de  Physique,  quatrième 
édition,  tome  II ,  page  635),  et  à  l'hygiomètre  métallique  de 
M,  Savary  (annales  de  Chimie  et  de  Physique,  troisième 
série,  tome  II,  page  53!),  Tous  ces  instruments  présentent 
au  plus  haut  degré  un  inconvénient  qu'il  faut  éviter  à  toul 
prix.  La  surface  sur  laquelle  on  observe  le  dépôt  de  la 
rosée  est  très-près,  souvent  même  au  milieu  de  l'espaee  dans 
lequel  se  développe  la  vapeur  d'étlier  destinée  à  produire 
le  refroidissement.  On  a  cberché,  dans  toutes  ces  con- 
structions, à  rendre  plus  rapide  la  marche  descendante  du 
thermomètre,  tandis  que  c'est  évidemment  le  problème  con- 
traire qu'il  faut  se  proposer  :  il  faut  pouvoii'  rendre  cette 
marche  très-lente,  afin  d'être  sûr  qu'il  ne  peut  exister 
qu'une  diÛérence  très-petite  entre  la  température  de  la 
paroi  sur  laquelle  se  dépose  la  rosée  cl  celle  indiquée  par  le 
ibermomêtre. 

Je  crois  que  tous  ces  inconvénients  se  trouvent  écartés 
dans  l'inslrumeut  que  je  propose  aux  physiciens  sous  le  nom 
'^hygromètre  condenseur,  et  qne  j'ai  eu  occasion  d'essayer 
dans  les  circonstances  les  plus  variées. 

Cet  appareil  se  compose  d'un  dé  en  argent  très-mince  et 
parfaitement  poli,  abc,  ftg.  9.  Ce  de  a  45  millimètres  de 
haut  et  ao  millimètres  de  diamètre,  il  s'ajuste  exactcm.ent  à 
frottement  sur  un  tube  de  verre  et/,  ouvert  parles  deux  bouts. 
Le  tube  porte  une  petite  tubulure  latérale  (.  L'ouverture  su- 
périeure dn  tube  est  fermée  par  un  bouchon  qui  est  traversé 
par  la  tige  d'un  thermomètre  très-sensible  qui  en  occupe 
l'axe;  le  réservoir  cylindrique  de  ce  thermomètre  se  trouve 
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placé  au  milieu  du  de  en  argent.  Un  tube  de  verre  mincie ^g^, 
ouvert  par  les  deux  bouts,  traverse  le  même  bouchon  et 
descend  jusqu'au  fond  du  dé.  On  verse  de  l'éther  dans  le 
tube  jusqu'en  m/i,  et  Ton  met  la  tubulure  t  en  communi- 
cation au  moyen  d'un  tube  de  plomb  avec  un  aspirateur  de 
la  capacité  de  3  à  4  litres ,  rempli  d'eau.  L'aspirateur  est 
placé  auprès  de  l'observateur,  tandis  que  Tliygromètre  con- 
denseur en  est  aussi  éloigné  que  l'on  veut. 

En  faisant  couler  l'eau  de  Taspirateur ,  l'air  pénètre  par  le 
tube  g/^(i)*,  il  traverse,  bulle  à  bulle,  l'étlier  qu'il  refroidit  en 
enlevant  de  la  vapeur:  le  refroidissement  devient  d'autant 
plus  rapide ,  que  l'écoulement  de  l'eau  est  plus  abondant  •, 
toute  la  masse  d'étlier  présente  d'ailleurs  une  température 
sensiblement  uniforme,  parce  qu'elle  est  vivement  agitée 
par  le  passage  des  bulles  d'air.  En  moins  d'une  minute  on 
abaisse  la  température  jusqu'à  déterminer  un  dépôt  abon- 
dant de  rosée.  On  observe  à  ce  moment  le  thermomètre  au 
moyen  d'une  lunette.  Je  suppose  que  ce  thermomètre  mar- 
que 12  degrés;  il  est  clair  que  cette  température  est  plus 
basse  que  celle  à  laquelle  correspond  réellement  la  satura- 
tion de  l'air.  On  ferme  le  robinet  r  de  l'aspirateur,  le  pas- 
sage de  l'air  s'arrête,  la  rosée  disparait  au  bout  de  quelques 
instants,  et  le  thermomètre  remonte.  Je  suppose  qu'il  mar- 
que i3  degrés 5  ce  point  est  supérieur  au  point  de  rosée. 
J'ouvre  très-peu  le  robinet  /%  de  manière  à  déterminer  le 
passage  de  bulles  d'air  très-peu  abondantes  à  travers  l'éther; 
si  le  thermomètre  continue  néanmoins  à  monter,  j'ouvre  le 
robinet  davantage ,  et  je  fais  descendre  le  thermomètre  à 
120,9;  en  fermant  un  peu  plus  le  robinet ,  il  est  facile  d'ar- 
rêter la  marche  descendante  et  de  faire  rester  le  thermomè- 
tre stationnaire  à  12*^,9  aussi  longtemps  que  l'on  veut.  S'il 
ne  s'est  pas  formé  de  rosée  au  bout  de  quelques  instants,  il 

(i)  M.  Dœbereîner  avait  dt^jà  proposé  de  produire  le  refroidissement  de 
rétber  dans  l^hygromètru  de  Daniel I ,  en  faisant  traverser  ce  liquide  par  un 
courant  d^air,  obtenu  au  moyen  d^une  pompe  foulante.  (Note  do  M.  Poggen- 
dorff ,  Annales  de  Poggendorff,  tome  LXV,  pa{;e  33c).  ) 


t'st  clair  que  lii",  y  esl  supérieur  au  poiut  de  rosée.  Je  des- 
cends maintenant  à  I2'',8,  ei  j'y  maintiens  le  therniomèlre 
en  réglant  convenablement  récoulemcnt.  Je  suppose  que 
la  surface  métallîqucse  ternisse  au  bout  de  quelques  instants, 
j'en  conclus  que  ia°,  8  est  plus  bas,  et  que  la", 9  est  plus 
baut  que  la  température  à  laquelle  correspond  la  saturation. 
Je  puis  avoir  une  plus  grande  approximation  en  cberchant 
si  1 2",  85  est  au-dessus  ou  au-dessous  de  ce  point.  A  cet  effet, 
je  tourne  très-peu  le  robinet  ;■,  (le  façon  à  ce  que  le  thermo- 
mètre prenne  une  marche  ascendante  très-lente ,  malgré  le 
passage  des  bulles  à  travers  l'élher,  et  j'observe  si  la  rosée 
disparait  ou  si  elle  persiste  à  1 2",  85,  température  à  laquelle 
je  maintiens  pendant  quelques  instants  le  tliermomètre 
stationnai  re. 

Toutes  ces  opérations  sont  plus  longues  à  décrire  qu'à 
exécuter;  lorsqu'on  a  un  peu  d'habitude,  il  sufOt  de  trois  à 
quatre  minutes  pour  faire  une  détermination  du  point  de 
rosée  à  ^  de  degré  près. 

Le  vase  aspirateur  a  une  capacité  beaucoup  plus  grande 
que  celle  qui  est  nécessaire  pour  faire  une  seule  détcriuina- 
tion.  Celui  dont  j'ai  indiqué  le  volume  suffit  pour  maintenir 
pendant  plus  d'une  heure  le  condenseur  dans  le  voisinage 
du  point  de  rosée  et  pour  faire  plus  de  dis  déterminations 
consécutives. 

J'ai  fait  un  grand  nombre  de  déterminations  au  moyen  de 
cet  instrument,  dans  un  grand  amphithéâtre  dont  la  tempé- 
rature et  l'état  hygrométrique  ne  changent  que  très-lente- 
ment, et  j'ai  trouvé  des  résultats  parfaitement  identiques 
dans  des  déterminations  successives. 

Lorsqu'on  fait  des  observations  en  plein  air,  on  recon- 
nait  combien  l'éiat  bygrométriijue  est  variable  d'un  instant 
Il  l'autre,  par  suite  des  changements  incessants  de  tempé- 
rature. L^isqu'on  maintient  le  thermomètre  du  condenseur 
stalionnaire  dans  les  cnvîi-ous  du  point  de  rosée,  on  voit  le 
métal  se  ternir  ou  reprendre  son  éclat ,  suivant  que  le  plus 
léger  souflle  vieul  (l'un  colé  nu  de  l'autre.  Les  hyfirnmèU'ct 


(  '99  ) 
ordinaires  et  les  psychromètres  sont  beaucoup  trop  peu  sen- 
sibles pour  indiquer  ces  variations  momentanées. 

Il  faut  avoir  très-exactèmcnt  la  température  de  l'air  sec 
dans  le  point  de  l'espace  dont  on  détermine  l'état  hygromé- 
trique. A  cet  effet,  je  place  un  thermomètre  très-sensible 
dans  un  second  petit  appareil  tout  semblable  au  premier,  à 
cette  différence  près  qu'il  ne  renferme  pas  de  liquide.  Ce 
second  appareil  est  disposé  immédiatement  à  côté  du  pre- 
mier^ il  est  extrêmement  utile  pour  faire  juger,  par  con- 
truste,  des  moindres  changements  qui  surviennent  sur  l'ap- 
pareil véritable.  Ainsi,  un  observateur  peu  exercé  pourrait 
ne  pas  reconnaître  le  premier  dépôt  très -peu  sensible  de 
rosée,  si  l'hygromètre  condenseur  est  seul  5  il  le  reconnaîtra, 
au  contraire,  infailliblement,  s'il  a  immédiatement  à  côté 
un  second  appareil  qui  lui  sert  de  terme  de  comparaison. 

liSiJig,  10  représente  la  disposition  que  je  donne  ordinai- 
rement à  l'appareil,  ab  est  le  condenseur  qui  fonctionne,  la 
tubulure  t  est  mastiquée  dans  un  tube  de  cuivre  tccl,  auquel 
on  attache  en  d  le  tube  de  plomb  qui  communique  avec 
l'aspirateur.  La  tubulure  t'  du  second  appareil  est  bouchée 
avec  un  peu  de  mastic.  Si  l'on  craint  que  le  thermomètre  T' 
n'obéisse  pas  assez  rapidement  aux  variations  de  tempéra- 
ture de  l'air,  on  peut  le  suspendre  à  l'air  libre ,  et  fixer  le 
cylindre  d'argent  qui  sert  de  terme  de  comparaison  sur  le 
tube  cd, 

D  est  facile  de  voir  que  l'appareil  fjue  je  viens  de  décrire 
évite  tous  les  inconvénients  que  j'ai  signalés  tout  à  l'heure 
comme  existant  dans  l'iiygromètre  de  Daniell.  Ainsi  : 

I**.  Le  thermomètre  indique  rigoureusement  la  même 
température  que  l'éther,  et  toutes  les  couches  de  ce  liquide 
présentent  une  température  uniforme,  à  cause  de  l'agitation 
continuelle  produite  par  le  passage  des  bulles  d'air  5  la  paroi 
métallique  sur  laquelle  se  dépose  la  rosée  a  bien  la  même 
température  que  l'éther,  parce  qu'elle  est  très-mince  et 
qu'elle  se  trouve  en  contact  immédiat  avec  ce  liquide. 

9.^.  La  manipulation  n'exige  pas  le  voisinage  de  l'obser- 
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valeur,  qui  se  tient ,  au  contraire ,  à  une  distance  de  plu—" 
sieurs  mètres ,  et  observe  les  instruments  avec  une  lunette  ^ 

3"  et  4'^  H  lie  se  forme  aucune  vapeur  dans  le  voisinage:^ 
du  point  dans  lequel  on  détermine  Tétat  hygrométrique. 

5°.  On  peut  obtenir  des  abaissements  de  température- 
beaucoup  plus  considérables  qu'avec  l'hygromètre  de  Da- 
nielL  Ainsi,  pendant  les  plus  grandes  chaleurs  de  l'été,  j'ai 
amené  le  thermomètre  du  condenseur  à  plusieurs  degrés  au- 
dessous  de  zéro ,  et  j'ai  couvert  la  paroi  métallique  d'une 
couche  épaisse  de  givre. 

Enfin  la  dépense  en  éther  est  beaucoup  moins  considé- 
rable ;  je  dirai  plus ,  on  peut  se  passer  entièrement  de  ce 
liquide  et  le  remplacer  par  de  l'alcool.  Cette  substitution 
est  très-importaiîte  quand  on  fait  des  expériences  dans  les 
climats  chauds ,  où  la  conservation  d'un  liquide  aussi  volatil 
que  Téther  est  à  peu  près  impossible. 

J'ai  fait  plusieurs  expériences  en  plaçant  dans' le  conden- 
seur de  l'alcool  ordinaire ,  et  j'ai  amené  très-facilement  le 
dépôt  de  rosée.  L'aspiration  de  l'air  doit  être,  dans  ce  cas, 
plus  rapide  qu'avec  rélher,  et  le  thermomètre  s'abaisse  plus 
lentement.  Cela  n'est  pas  un  inconvénient,  parce  qu'on  a 
moins  de  tâtonnements  à  faire  pour  observer  exactement  la 
température  du  point  de  rosée. 

Le  plus  grand  inconvénient  de  l'appareil  consiste  en  ce 
que  l'aspirateur  est  un  peu  volumineux  et  que  l'on  a  besoin 
d'eau  pour  le  remplir,  ce  qui  n'est  pas  toujours  facile  en 
voyage.  Je  ferai  remarquer  d'abord  que  le  vase  que  j'em- 
ploie est  beaucoup  trop  grand,  quand  on  veut  se  borner  à 
faire  une  seule  détermination 5  un  vase  de  la  capacité  d'un 
litre  suflît  dans  ce  cas 5  mais  je  me  suis  assuré  qu'avec  un 
peu  d'habitude  ,  on  peut  se  passer  entièrement  de  l'aspi- 
rateur. 

Je  termine  le  lube  (]('  olomb  par  une  petite  embouchure 
semblable  à  celle  "'ucau  ordinaire,  et,  auprès  de 

cette  embouchure  binel  ^  Tobservaleur  souffle 

d'abord  assez  vive  et  lier  pour  amener  le  li- 
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quide  au  point  de  rosée.  Il  arrête  alors,  laisse  disparaître  la 
rosée,  puis  il  souffle  plus  modérément  en  tournant  conve- 
nablement le  robinet.  Il  est  facile  par  ce  moyen  de  main- 
tenir le  thermomètre  du  condenseur  à  un  état  presque  sta- 
tionnaire.  Un  obsei^vateur  exercé  pourrait  même  se  passer 
du  robinet  régulateur  5  mais  son  emploi  rend  l'expérience 
beaucoup  plus  facile. 

IV.  —  Du  psychromètre , 

M.  Gay-Lussac  a  proposé  le  premier  de  déterminer  l'état 
hygrométrique  de  l'air  en  observant  les  températures  indi- 
quées par  un  thermomètre  sec  et  par  un  thermomètre  dont 
le  réservoir  est  maintenu  constamment  mouillé  {jinnaïes 
de  Chimie  et  de  Phjsiquey  2®  série,  t.  XXI,  p.  91)',  mais  il 
pense  que,  pour  pouvoir  déduire  de  ces  observations  la 
quantité  d'humidité  qui  existe  dans  l'air,  il  faudra  construire 
des  Tables  dont  les  éléments  exigeront  un  grand  nombre 
d'expériences. 

Depuis  cette  époque ,  un  physicien  allemand ,  M.  x\ugust, 
s'est  occupé  de  cette  question ,  et  il  a  publié  plusieurs  Mé- 
moires intéressants  dans  lesquels  il  a  cherché  à  établir  sur 
des  considérations  théoriques  les  formules  d'après  lesquelles 
on  peut  calculer  la  force  élastique  de  la  vapeur  aqueuse  qui 
existe  dans  l'air,  d'après  les  températures  que  marquent 
dans  cet  air  un  thermomètre  sec  et  un  thermomètre  à  boule 
mouillée.  L'appareil ,  composé  de  ces  deux  thermomètres , 
a  reçu  le  nom  de  psychromètre , 

Voici  les  considérations  sur  lesquelles  M.  August  établit 
ses  formules  (annales  de  Poggendorff,  2®  série ,  tome  V, 
page  69)^  je  les  donne  ici  avec  quelque  développement , 
parce  que  les  recherches  de  M.  August  n'ont  été  publiées 
jusqu'ici  dans  aucun  Recueil  français. 

M.  August  admet  que  la  boule  humide  du  psychromèlrc; 
est  toujours  entourée  d'une  couche  d'air,  que  Ton  peut 
d'ailleurs  supposer  aussi   mince  que  Ton    vent,  qui   a   la 
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niâinfl  tempéra  lui' i;  que  cette  boule ,  et  qui  se  uouve  saturée 
d'humidité.  Cette  température  est  inférieure  à  celle  de  l'air 
extérieur.  M.  August  suppose  que  les  couehes  d'aïr  qui  ar- 
rivent ainsi  successive  mont  en  contact  avec  la  boule  hu- 
mide pi-enneuL  la  température  de  cette  houle  et  se  saturent 
d'humidité.  Ces  couches,  arrivant  avec  une  lempérature. 
supérieure  à  celle  de  la  hoide ,  lui  al>andoonont  une  cei^ 
taine  quantité  de  chaleur;  mais,  d'un  autre  côté,  elles  va- 
porisent de  l'eau  à  sa  surface  et  par  suilc  enlèvent  à  la 
boule  une  autre  quantité  de  chaleur,  l.a  température  sta- 
tionnairede  la  boulehumide  s'établit  par  l'égalité  entre  ces 
deux  quantités  de  chaleur. 

D'après  cela ,  soient 
w,  le   poids  de  la  petite  couche  d'air 
o  degré  et  sous  la  pression  de  < 
A,  la  hauteur  du  baromètre; 
/ ,  la  température  de  l'air  ambiant  doi 


",760  ; 


•ii\w. 


r  le  ihermo- 


nètre  mouillé; 
d'eau  à  saturation 


1  qui  existe  actuelhi- 


t' la  température  indiquée  par  le  ihcrm 
_/  ety',  les  forces  élastiques  de  la  vapci 

pour  les  températures  t  et  t'  ; 
X ,  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau 

ment  dans  l'air. 
Dans  la  couche  d'air  qui  environne  lu  houle  mouillée, 
vapeur  d'eau  exerce  une  force  élastique /",  et  l'air  une  force 
élastique  /(  — J".  I.e  )x>ida  de  cet  air  sec  est 

"■+«(■■  760- 

La  vapeur  d'eau  qui  existe  dans  cet  air  se  compose  de  le 
quantité  qui  s'y  trouve  avant  te  contact  de  la  boule  et  qui  a 
pour  force  élastique  a:,  et  de  la  quanti  té  fpii  s'est  formée 
par  évaporation. 

La  première  quantité  est  it'présen téc  par 


!,  la  ' 

brce       J 

e  la^^ 


7f«i 
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la  seconde  par 

«0  -.  •    ;, ^ 

d  représentaut  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  par  rapport  à 

19  • 
air. 

Si  y  représente  la  capacité  calorifique  de  l'air,  la  quan- 
tité de  chaleur  abandonnée  par  Tair  sec  de  la  couche  en  des- 
cendant de  la  température  t  à  la  tempéra tui*e  t\  est 

La  vapeur  d'eau  qui  existait  dans  cet  air  abandonne  une 
quantité  de  chaleur  qui  est ,  en  désignant  par  A*  la  capacité 
calorifique  de  la  vapeur  aqueuse , 

«^/*  ;  .  -^  (t t'  ). 

i-ha/^'    760^  ^ 

Enfin,  soit  X  la  chaleur  latente  de  la  vapeur  d'eau  entre 
les  températures  t  et  t\  nous  aurons  pour  la  chaleur  absor- 
bée par  la  vapeur  qui  se  forme , 

I        /'— X 

WOA >•  j-, • 

1  +  ar       700 

Egalant  cette  dernière  quantité  de  chaleur  à  la  somme  des 
deux  premières ,  nous  aurons 


i-Ha/'      760  "^  i  +  ar'"  760    ^  ^ 

+  w^/- — ! — -,--^-  (^— ^')> 

iH-ar'    760    ^  ' 

ou  simplement 
d'où 


I 
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Dans  cette  formule  il  faut  connaitre,  outre  les  données 
mêmes  de  robservalion  : 

r*.  La  chaleur  spécifique  y  de  l'air  sec  :  M.  August  l'ad- 
met éi^ale  a  0,2669.  d'après  les  expériences  de  Laroche  et 
Béraitl  ; 

2**.  La  chaleur  spécifique  k  de  la  vapeur  aqueuse  :  M.  Au- 
i:ust  la  suppose  égale  à  celle  de  l'air,  faute  d'une  meilleure 
donnée  : 

iV\  La  densité  S  de  la  vapeur  aqueuse^  M.  August  l'ad- 
met égale  à  o,6i33,  d'après  les  expériences  de  M.  Gay- 
Lussac  ; 

4".  La  chaleur  latente  /  de  la  vapeur  aqueuse  entre  les 
températures  t  eit'  :  ^L  August  a  admis  d'abord  pour  cette 
donnée  la  loi  de  Southern ,  et  il  a  posé  i  =  55o  ;  plus  tard, 
il  a  adopté  la  loi  de  Watt,  c'est-à-dire  qu'il  a  supposé  que 
cette  quantité  est  représentée  par  64o  —  t\ 

En  substituant  ces  nombres  et  négligeant  quelques  quan- 
lités  très-petites.  M.  August  obtient  la  formule  numé- 
r  il  pie  (*) 

640  —  i' 

y  ans  modifiei*ons  quelques-unes  des  données  numériques 
préctHlentes.  \ous  supposerons  la  densité  3  de  la  vapeur 
d'eau  égale  à  0,622,  c'est-à-dire  égale  à  la  densité  théo- 
rique, et  la  chaleur  latente  de  la  vapeur  d'eau  représentée 
par  610  —  t'i  en  substituant  ces  nombres  dans  la  for- 
mule (2"!  et  supposant  0  =  k=  0,2669,  nous  aurons  : 

0.622./.^  ,,,  0,622.^1  '   , 

'•  = -= y ^ àj 


14- 

0.622./. 

\'- 

-f' 

n~ 

0,2669 

\t- 

-t') 

14- 

ou.  en  négligeant  les  quantités  très-petites, 


>  N 
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(B)  x=/'-°'fr(^-/r/. 

^   '  ■  -'  6io  — ^' 

M.  August  a  cherché  à  vérifier  l'exactitude  de  sa  formule 
par  des  expériences  comparatives  qu'il  a  faites  avec  le  psy- 
chromètre  et  l'hygromètre  de  Daiiiell.  Il  cite  des  expériences 
semblables  faites  par  d'autres  physiciens ,  et  il  trouve,  dans 
tous  les  cas,  une  concordance  suffisante  entre  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur  déduite  de  l'observation  de  la  tempéra- 
ture du  point  de  rosée  et  celle  qu'il  détermine  au  moyen  de 
la  formule  (A),  d'après  l'observation  du  psychromètre. 

M.  August  trouve  également  une  vérification  complète  de 
sa  formule  dans  les  expériences  faites  anciennement  par 
M.  Gay-Lussac  sur  le  froid  produit  par  l'évaporation  de 
Feau  à  la  surface  de  la  boule  d'un  thermomètre  placé  dans 
un  courant  d'air  sec  {Annales  de  Chimie  et  de  Physique  y 
2®  série,  tome  XXI,  page  Sa). 

Pour  obtenir  la  formule  qui  s'applique  à  ce  dernier  cas , 
il  faut  supposer  x  =  odans  l'équation  (1)5  celle-ci  devient 
alors 

(3)  i{h-f')[t-f)=f'\S. 

Si  l'on  substitue  à  la  place  de^  la  fonction  y  («')  qui  ex- 
prime la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  à  saturation  par 
rapport  à  la  température,  on  aura  une  équation  en  t'  qui , 
résolue  par  rapport  à  cette  quantité,  donnera  la  tempéra- 
ture à  laquelle  descendra  un  thermomètre  dont  la  boule  est 
constamment  mouillée,  quand  ce  thermomètre  est  placé 
dans  un  courant  d'air  sec  d'une  température  t.  Mais  la 
fonction  ç  {t')  est  trop  compliquée  pour  que  l'on  puisse 
résoudre  l'é^ation  en  t' \  il  faut  faire  l'inverse,  supposer 
successiveiSLent 

^  =  0=1  =  2..., 

et  résoudre  l'équation  par  rapport  à  t.  On  obtient  ainsi  les 
températures  t  et  t'  de  deux  thermomètres,  le  premier  sec, 
le  second  mouillé,  placés  dans  un  même  courant  d'air  sec. 
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Les  nombres  intermédiaires  pourront  se  calculer  par  une 
simple  interpolation  proportionnelle.  L'équation  (3),  réso- 
lue par  rapport  à  t,  donne 

fis  ,  l  f 

7(^— /)  0,429   /*— /' 

OU 

^     (610 -or 

Le  tableau  suivant  renferme  quelques  valeurs  de  t  cal- 
culées de  cette  manière ,  en  supposant  h  =  760  milli- 
mètres : 


c. 

f. 

r— £'. 

0 

0 

0 

5 

0,68 

5,68 

4 

a, 18 

6,18 

3 

3,70 

6,70 

2 

5,35 

7.35 

I 

6,95 

7'95 

0 

8,65 

8,65 

I 

10,28 

9.28 

a 

II, 9*^ 

9»95 

3 

13,67 

10,67 

4 

15,42 

11,42 

5 

17,22 

12,22 

6 

19,08 

i3,o8 

7 

20,99 

»3,99 

8 

22,96 

14.96 

9 

a4.97 

i5,97 

10 

27,05 

17, ô5 

II 

29,21 

18,21 

Les  nombres  que  l'on  trouve  dans  cette  Table  ne  s'éloi- 
gnent pas  beaucoup  des  résultats  observés  par  M,  Gay-Lussac 
dans  des  expériences  directes. 

La  formule  (3)  ne  tient  aucun  compte  de  la  vitesse  du 
courant  d'air  \  d'après  cette  formule ,  la  différence  de  tem- 
pérature devrait  être  la  même,  quelle  que  soit  cette  vitesse. 
Ce  résultat  paraît  impossible  à  priori.  J'ai  cherché  à  détermi- 
ner, par  des  expériences  directes ,  l'influence  de  cette  vitesse 
et  î\  reconnaître  sî ,  à  partir  d'une  certaine  valeur  de  la 


^ 
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vitesse,  les  difTérences  de  température  des  thermomètres 
sec  et  mouillé  deviendraient  indépendantes  de  la  vitess*^ 
absolue  du  courant  d'air,  conséquence  à  laquelle  on  se 
trouve  naturellement  conduit  par  le  raisonnement  que 
M.  August  applique  au  calcul  de  la  formule  du  psychro- 
mètre. 

A  cet  effet,  j'ai  disposé  l'appareil  suivant  : 

Un  thermomètre  sec  a  et  un  thermomètre  à  boule  mouil- 
lée h^fig.  II,  sont  placés  dans  deux  boites  cylindriques  en 
laiton  très-mince  A  et  B.  La  boule  du  thermomètre  b  est  re- 
couverte d'une  batiste  qui  est  continuellement  humecté epar 
une  mèche  de  coton  qui  plonge  dans  le  petit  ballon  c  renfer- 
mant de  l'eau  et  dont  le  col  est  mastiqué  hermétiquement 
dans  la  tubulure  inférieure  de  la  boite  B. 

Un  tube  en  laiton  recourbé  plusieurs  fois  EFG  est  mis 
en  communication  avec  un  grand  tube  plein  de  ponce  sul- 
furîque  qui  doit  dessécher  complètement  l'air,  et  le  tube  D 
est  mis  en  communication  avec  un  aspirateur  de  grande 
capacité.  Les  expériences  ont  été  faites  dans  le  laboratoire 
de  M.  Reisetj  avec  deux  aspirateurs  ayant  chacun  600  litres 
de  capacité  et  qui  sont  disposés  de  façon  à  ce  qu'ils  puissent 
aspirer  isolément  ou  tous  les  deux  à  la  fois  dans  le  même 
espace. 

L'appareil  est  placé  dans  une  grande  cloche  en  verre 
remplie  d'eau  à  la  température  ambiante,  et  que  l'on  agite 
continuellement.  L'air  sec,  avant  d'arriver  au  thermo- 
mètre a,  a  traversé  un  très-long  tube  métallique  GFE 
plongé  dans  l'eau  du  vase  et  a  pris  la  température  de  celte 
eau  \  celle-ci  est  d'ailleurs  très-voisine  de  la  température 
ambiante. 

On  ouvrait  d'une  certaine  quantité  le  robinet  d'un  des 
aspirateurs,  le  thermomètre  mouillé  baissait  aussitôt;  au 
bout  de  quelque  temps,  il  devenait  stationnaire  :  on  notait 
alors  les  températures  indiquées  par  les  deux  thermomètres. 
Pour  obtenir  la  vitesse  du  courant  d'air,  on  re(*evait  l'eau 


(fui  s'écoulait  Je  l'aspiraleui'  dans  uii  ballua  cii  verre  poin- 
tant un  Irait  de  repère  sur  le  col  et  qui  jaugeait  5  litres. 
On  eomptait,  sur  une  montre  à  seconde,  le  nombre  de  se- 
condes que  le  vase  mettait  à  se  remplir;  il  était  facile  de 
déduire  de  cette  observation  ]e  nombre  de  centimètres  cubes 
écoulés  en  une  minute. 

On  faisait  une  nouvelle  détermination  exactement  de  la 
même  manière,  en  ouvrant  davantage  le  robinet ,  et  ainsi  de 
suite.  Pour  obtenir  un  écoulement  très-rapide,  on  faisait 
couler  les  deux  aspirateurs  à  la  fois. 

Voici  les  résultats  qui  ont  été  obtenus  : 
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Pour  comparer  plus  facilement  ces  nombres,  nous  les 
lapporterons  à  la  même  température  t  dans  cLacnne  des 
deux  séries.  Cette  température  sera  14", 96  pour  la  pre- 
mière série,  et  ai", 70  pour  la  seconde.  A  cet  effet,  nous 
ajouterons  aux  valeurs  de  i' des  quantités  égales  à  celles  que 
nous  aurons  eu  à  ajouter  aux  valeurs  de  t  pour  élablir  l'éga- 
lité. Comme  les  quantités  à  ajouter  sont  très-petites,  cette 
correction  ne  pouira  pas  occasionner  d'erreurs  sensibles. 
Nous  obtiendrons  ainsi  : 
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On  voit  que ,  pour  une  même  température  f ,  les  tempé- 
ratures t'  dépendent  beaucoup  de  la  vitesse  du  courant  d'air. 
Si  Ton  calcule  avec  la  formule  (3)  les  températures  f'qui 
correspondent  aux  températures  f ,  on  trouve  : 

pour       r=i4S96  ^'  =  3^73  f— ^'=ii%23 

t  =  2i°,']o  f'  =  7°,36  r—r' =7140,34 

Les  valeurs  de  t\  que  nous  trouvons  ainsi  ^  sont  encore 
plus  faibles  que  celles  que  nous  avons  trouvées  dans  nos  ex- 
périences avec  les  écoulements  les  plus  rapides. 

On  peut  se  faire  une  idée  assez  exacte  de  la  marche  de  ces 
expériences  en  les  représentant  par  une  courbe  graphique. 
On  prend ,  sur  la  ligne  des  abscisses ,  des  longueurs  propor- 
tionnelles aux  vitesses  d'écoulement ,  et ,  sur  les  ordonnées 
correspondantes,  des  longueurs  proportionnelles  aux  tem- 
pératures t' du  thermomètre  mouillé.  Pour  p'  =  o ,  nous  au- 
rons évidemment  t/  =t]  c'est  le  point  où  la  courbe  coupe 
l'axe  des  t.  Si  l'on  mène  une  parallèle  à  l'axe  des  i^ ,  à  une 
distance  égale  à  la  valeur  de  t\  déduite  de  notre  formule, 
on  doit  avoir  une  asymptote  à  la  courbe ,  si  cette  valeur  de  t. 
correspond  à  une  vitesse  infinie  du  courant  d'air  5  mais  je  me 
suis  assuré  qu'en  établissant  à  travers  l'appareil  un  courant 
d'air  sec  plus  rapide  que  celui  que  nous  avons  obtenu  dans 
les  expériences  précédentes,  ce  qui  s'obtient  facilement  en 
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faisant  jouer  une  machine  pneumatique,  ou  voit  la  temp^ 


rature  ('  du  thermomètre  mouillé  descendre  très- 
ment  au-dessous  de  celle  rpe  l'on  déduit  de  la  forn 
obtenu,  en  elTet ,  dans  deux  e\péi 
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Les  expériences  précédentes  démontrent  (jue  c'est  par  une 
circonstance  fortuite  que  les  expériences  de  M.  (laj-Lussac 
ont  donné  des  nombres  qui  s'éloignent  peu  de  ceux  que  l'on 
déduit  de  la  formule;  car  on  aurait  obtenu  des  nombres 
très-différents  si  l'on  avait  employé  ime  autre  vitesse  du 
courant  d'air.  Les  expériences  de  M.  Gay-Lussac  ne  peuvent 
par  conséquent  pas  être  invoquées  comme  confirmant  l'exac- 
titude de  la  formule  de  M.  August. . 

Si  la  vitesse  du  courant  exerce  une  grande  influence 
sur  l'abaissement  de  la  température  du  thermomètre  mouillé 
quandl'airest  complètement  sec,  il  est  évident  que  cette  in- 
fluence doit  encore  être  très-sensible  lorsque  l'air  renferme 
une  certaine  quantité  d'humîdité.  Pour  m'en  assurer,  j'ai 
fait  l'expérience  suivante  :  L'appareil  décrit  ci-dessus  a  été 
mis  en  communication  par  son  tube  E  avec  un  aspirateur; 
à  l'extrérailé  G  on  a  adapté  un  long  tube  de  verre  qui  pui- 
sait l'air  au  dehors  dans  une  cour,  immédiatement  à  côté 
d'un  psychromètre.  On  faisait  couler  l'aspirateur,  et  lors- 
que le  thermomètre  mouillé  avait  atteint  son  état  slatïon- 
naire,  on  notait  simultanément  les  deux  thermomètres  a 
et  b  de  l'appareil,  et  les  deux  thermomètres  du  psychro- 
mètre extérieur.  Comme  c'est  le  même  air  qui  agit  sur  les 
deux  appareils  psychrométriques ,  il  est  clair  que  la  formule 
appliquée  à  leurs  indications  simultanées  devrait  conduire 
à  la  même  quantité  pondérale  d'humidité. 

Dans  mie  seconde  expérience,  pour  obtenir  un  couraut 
d'air  plus  rapide  ,  on  aspirait  avec  deux  aspirateurs  à  la 
fois;  enfin ,  dans  une  troisième  expérience,  on  obtenait  un 
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courant  très-rapide  en   aspirant  Pair  avec   une   niachini* 
pneumatique. 

Voici  quelques   résultats  qui  ont  été  obtenus  de  cette 
manière  : 


Aspiration  par  un  aspirât. 

—  par  deux  aspir. 

—  par  un  aspirât. 

Machine  pneumatique... 


Deux  aspirateurs. 
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On  voit  dans  ce  tableau  que,  lorsque  le  courant  d'air  a 
été  déterminé  par  Técoulement  des  aspirateurs  ou  par  la 
machine ,  la  force  élastique  de  la  vapeur  calculée  avec  la 
formule,  d'après  les  observations  faites  sur  les  thermomètres 
placés  dans  l'appareil,  a  toujours  été  plus  petite  que  celle 
que  Ton  déduit  de  l'observation  du  psychromètre  placé  au 
dehors;  le  contraire  aurait  certainement  lieu  si  le  cou- 
rant d'air  était  très-peu  rapide. 

n  résulte,  de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit,  que  l'agitation 
de  l'air  doit  exercer  une  influence  très-sensible  sur  les  indi- 
cations du  psychromètre  ;  il  est  facile  de  s'en  convaincre  par 
ime  expérience  directe.  On  fixe  un  psychromètre  à  la  cir- 
conférence d'une  roue  horizontale  à  laquelle  on  peut  impri- 
mer vai  mouvement  très-rapide.  On  reconnaît  que ,  pendant 
le  mouvement,  le  thermomètre  sec  monte  d'une  petite 
fraction  de  degré ,  mais  le  thermomètre  mouillé  drscend 
constamment  de  plusieurs  dixièmes  de  degré. 

.4. 
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Se  ne  (wnse  pas  que  l'on  puissi;  udincLlrc  comme  base  du 
lalcul  du  psycliromèlrc  l'hypolhése  fondamentale  adoptée 
par  M.  Aiigust  ;  à  savoir,  que  tout  l'aii-  qui  fournit  de  la 
ilialeur  au  tliermomètre  mouillé  descend  jusqu'à  la  tempé- 
rature /'  indiquée  par  celui-ci,  et  se  sature  complètement 
d'humidité.  Il  me  parait  probable  que  la  portion  de  l'air  qui 
se  refroidit  ne  descend  pas  jusqu'à  (',  et  qu'elle  ne  se  sature 
pas  d'humidilé.  Le  rapport  de  la  quantité  de  chaleur  que  l'air 
enlève  à  la  boule  par  vaporisation  de  l'eau ,  à  la  quantité  de 
chaleur  qu'il  perd  en  se  refroidissant,  est  probablement 
ilautant  plus  grand  que  cet  air  est  plus  sec,  parce  que, 
dans  cet  état,  il  est  beaucoup  plus  avide  d'humidité  que 
quand  il  approche  de  son  état  de  saturation. 

Enfin  ,  la  température  de  la  boule  mouillée  est  influencée 
i-ncore  autrement  que  par  l'air  immédiatement  ambiant  ; 
elle  est  soumise  au  rayonnement  de  l'enceinte  ,  dont  Tiii- 
fluence  sera  variable  suivant  l'état  d'agitation  de  l'air. 

II  me  parait  impossible  de  faire  entrer  toutes  ces  circon- 
stances dans  le  calcul  théorique  de  l'instrument,  et  je  croîs 
t[u'll  est  plus  sage  de  ne  faire  servir  les  considérations  théori- 
ques qu'à  la  recherche  de  la  forme  de  la  fonction ,  et  à  dé- 
terminer ensuite  les  constantes  par  des  expériences  faites 
dans  des  conditions  déterminées.  Cette  manière  d'opérer 
me  parait  d'autant  plus  nécessaire,  qu'il  reste  beaucoup 
d'incertitude  sur  plusieurs  des  éléments  numériques  qui  en- 
trent dans  le  calcul,  notamment  sur  la  chaleur  spécifique 
de  l'air,  sur  celle  de  la  vapeur  et  sur  la  chaleur  absorbée 
par  l'eau  lorsqu'elle  se  vaporise  dans  l'air.  J'indiquerai  à  la 
fin  de  ce  Mémoire  des  procédés  qui  permettront,  je  pense, 
de  déterminer  ces  éléments  avec  précision  par  des  expé- 
nences  directes. 

Ainsi  nous  poserons 
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e  formule,  appliqué» 
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des  indications  d'un  psychromèlre  place  dajis  des  circon- 
stances très-variées ,  peut  donner  dans  tous  ces  cas  la  quan- 
tité réelle  d'humidité ,  en  déterminant  convenablement  les 
constantes  A  et  B.  Si  la  formule  ainsi  déterminée  ne  peut 
pas  représenter  dans  tous  les  cas  la  quantité  d'humidité  qui 
existe  dans  l'air,  on  pourra  supposer  A  et  B  des  fonctions 
de  f,  ou  det\  ou  de(t — ^'),  que,  pour  plus  de  simplicité, 

on  prendra  de  la  forme  a  •+-  ht  ou  j- ,  etc. 

J'ai  conunencé  par  chercher  si  la  température  du  ther- 
momètre mouillé  ne  dépendait  pas  de  la  forme  ou  de  la  gros- 
seur de  son  réservoir  et  de  la  manière  dont  il  est  mouillé. 
J'ai  reconnu  que  dans  un  air  peu  agité,  dans  l'amphithéâtre 
de  physique  du  Collège  de  France ,  qui  présente  une  capa- 
cité totale  d'environ  600  mètres  cubes ,  un  thermomètre  i\ 
réservoir  sphérique  assez  gros,  de  17  millimètres  de  dia- 
mètre, montrait  constamment  une  température  supérieure 
de  0*^,10  à  0^,20  à  celle  marquée  par  deux  thermomètres  à 
réservoir  cylindrique  très-long,  qui  étaient  placés  immé- 
diatement à  côté.  En  plein  air,  la  différence  se  maintenait 
dans  le  même  sens ,  mais  elle  devenait  plus  faible.  Le  réser- 
voir sphérique  du  thermomètre  que  j'ai  employé  pour  celle 
expérience  est  beaucoup  plus  gros  que  ne  le  sont  ordinaire- 
ment les  réservoirs  des  thermomètres  que  l'on  emploie  dans 
le  psychromètre 5  mais  je  l'ai  choisi  ainsi  à  dessein,  afin 
d'augmenter  la  différence,  s'il  en  existait  une.  Je  crois  que 
l'on  peut  conclure  de  là  que  la  forme  du  réservoir  n'exerce 
qu'une  influence  très-faible  sur  la  température  stationnaire 
à  laquelle  parvient  le  thermomètre  mouillé.  Je  donne  ce- 
pendant la  préférence  aux  thermomètres  à  réservoir  cylin- 
drique ,  parce  qu'ils  sont  beaucoup  plus  sensibles  aux  va- 
riations de  température  qui  surviennent  dans  l'air,  et  que, 
pour  la  même  masse  de  mercure ,  ils  présentent  à  l'air  une 
surface  beaucoup  plus  grande. 

J'ai  reconnu  qu<î  la  manière  de  raouilhîr  le  thermomètre 


(  2'4  ) 

n'exerce  pas  non  plus  d'influence  sensible ,  pourvu  que  la 
quantité  d'eau  qui  arrive  sur  la  batiste  qui  enveloppe  la 
boule  soit  suffisante.  Lorsque  cette  quantité  est  plus  grande 
que  celle  qui  s'évapore ,  et ,  par  conséquent ,  qu'une  goutte 
d'eau  tombe  de  temps  en  temps  à  l'extrémité  du  réservoir, 
je  n'ai  encore  observé  aucune  différence  sensible,  il  est  évi- 
dent ,  d'ailleurs  ,  que  la  quantité  d'eau  qui  arrive  en  excès 
doit  toujours  être  très-petite,  sans  quoi  elle  n'aurait  pas 
le  temps  de  se  refroidir  par  la  vaporisation.  Le  trajet  plus 
ou  moins  long  que  cette  eau  parcourt  sur  la  mèche  de  coton 
depuis  le  réservoir  jusqu'à  la  boule  du  thermomètre,  ne 
m'a  pas  paru  non  plus  exercer  d'influence  sensible,  au 
moins  dans  les  limites  que  l'on  ne  dépasse  pas  dans  la  con- 
struction ordinaire  du  psycliromètre. 

Après  ces  expériences  préliminaires,  qui  m'ont  paru  né- 
cessaires pour  fixer  la  disposition  du  psychromètre  ,  j'ai 
observé  les  indications  de  cet  appareil  dans  des  conditions 
très-diflerentes,  et  j'ai  comparé  les  résultats  donnés  par  la 
formule  (B),  appliquée  à  ces  indications,  aux  quantités  d'hu- 
midité déterminées  directement  par  la  méthode  chimique. 
Le  tableau  n°  I  renferme  une  partie  de  ces  observations. 

Les  appareils  thermométriques  employés  dans  la  première 
série  étaient  un  thermomètre  A,  à  boule  sèche,  dont  le  réser- 
voir a  8  millimètres  de  diamètre  et  3o  millimètres  de  long  5 

Un  thermomètre  mouille  B,  dont  le  réservoir  a  5  milli- 
mètres de  diamètre  et  60  millimètres  de  longueur; 

Un  thermomètre  mouillé  C  5  diamètre  du  réservoir,  7  mil- 
limètres-, longueur,  4^  millimètres. 

Dans  la  seconde  série,  le  psychromètre  était  formé  par 
deux  petits  thermomètres  à  réservoir  sphéri que  de  10  milli- 
mètres de  diamètre. 

Ces  thermomètres  sont  établis  à  l'extrémité  d'une  plan- 
che de  2  mètres  de  ^  ,  les  réservoirs  se  trouvent  à 
4  décimètres  au-d  ^anchej  Tautre  extrémité 
de  la  planche  est  d'une  fenêtre  exposée 
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au  nord  et  située  au  premier  étage.  Ces  thermomètres 
se  trouvent  dans  Tair  d'une  grande  cour  (la  grande  cour 
carrée  du  Collège  de  France),  à  une  distance  de  7  mètres 
au-dessus  du  sol ,  on  observe  ces  tliermomètres  avec  une 
lunette.  Au  moyen  d'un  aspirateur  et  d'un  long  tube  en 
verre,  on  vient  puiser  l'air  à  une  petite  distance  des  ther- 
momètres, et  l'on  fait  passer  cet  air  a  travers  des  tubes 
desséchants  tarés.  Pendant  Fécoulenient  de  l'aspirateur,  on 
inscrit  régulièrement  de  cinq  minutes  en  cinq  minutes  les 
indications  des  thermomètres.  On  prend  les  moyennes  que 
l'on  fait  entrer  dans  la  formule  du  psychroraètre ,  pour  cal- 
culer les  quantités  d'humidité  et  les  comparer  à  celles  qui 
ont  été  obtenues  par  pesée  directe. 

Pour  juger  plus  facilement  de  la  marche  des  expériences, 
j'ai  adopté  la  formule 


Les  valeurs  ~  de  la  fraction  de  saturation  inscrite  dans  le 

tableau  ont  été  calculées  avec  la  valeur  de  x  trouvée  au 
moyen  de  cette  formule. 


(  2.6  ) 

Tableau  N"  I.  —  Expériences  sur  le  psychromètre,  faites  dans  la 
grande  cour  carrée  du  Collège  de  France. 


PREMIÈRE  SÉRIE. 


NOMÉBO 

de 

THtaM. 

sec  A: 

l'aspirateur. 

/ 

NO  I. 

0 

12,12 

Il 

12,54 

H 

14,07 

11 

i5,a4 

tl 

16,68 

II 

17,88 

II 

i3,i8 

11 

18,08 

II 

18,47 

II 

18,06 

II 

i3,ia 

n 

9»3y 

tt 

7,16 

THEBMOMJrrRES 

mouillés  : 


t'. 


o 

7,07 
7,61 

7,56 

9,53 

10,06 

8,37 
8,87 

11,66 
10,60 

9>39 

5,63 
5,29 


o 


10 


7,63 

7,60 
9,53 

10,06 
8,3o 

8,97 
11,68 

10, 6i 

I3,5l 

9,46 
5,68 

5,3i 


o 

5,04 
4,92 

6,49 
5,72 

6,62 

9.60 

4,26 

6,41 

7,83 

5,55 

3,69 

3,74 

1,86 


H 


O' 


mm 
764,38 

764,35 

764,43 
762,42 

760,42 

754,89 

756,43 

754*72 
754,36 

75i,io 

749,38 

737,09 
74»,7i 


POIDS 

de  l'eau 
trouré  : 


0,270 

0,3o35 

0,2595 

0,324 

0,319 

0,1755 

0,340 

0,399 

0 ,3245 

0,436 
0,398 

0,287 
0,332 


PKACTIOR 

d«  saturation 


trouTée: 
P 


0,396 
0,466 

0,362 
0,420 
0,377 
0,193 
o,5o6 
0,438 
0,344 

0,496 
0,597 
0,545 
0,731 


calculée 

X 


DEUXIÈME  SÉRIE.  —  Petit  psychromètre. 


>7,9o 

",79 

// 

17,70 

11,71 

rt 

14,5. 

II  ,06 

n 

16, 58 

12,2} 

n 

16,33 

12,34 

n 

16,  o5 

12,84 

n 

17,38 

13,90 

n 

14,5. 

11,48 

tl 

i4,3i 

1 1 ,42 

n 

12,96 

10,73 

n 

11,58 

8,64 

II 

14, i5 

9,00 

ri 

9,3i 

6,48 

II 

9,72 

6,40 

II 

11,73 

G,7'2 

II 

7,^» 

c    ..  • 

11,41 

8.18 

6,1 1 

5,99 
3,45 

4,34 

3,99 
3,21 

3,48 
3,o3 

2,89 

2 ,23 

2,9i 

5,i5 
2,83 
3,32 
5,01 
2,41 
S86 
0 


752,61 
702,50 

755,57 

755,10 
754,70 


754,65 
759,32 
708,53 
758,42 
758,39 
761 ,5i 
759,39 
754,83 

754.!  I 
754,33 

754,08 

752,52 

747,74 

747 ,83 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
\o 


392 

4o5 

^55 

4G6 

485 

543 

58i5 

481 

488 

485 

392 

341 

336 

317 

280 

3ii 

257 

341 


370 


0,439 
0,454 
o  ,628 
o,563 
0,594 
0,677 
o  ,605 
o  ,663 
o,G8o 
0,738 
o,65i 

0,479 
0,646 

0,593 

0,458 

0,664 

0,430 

0,702 

0,729 


./ 


0,424 
0,474 

o,356 
0,417 
o,3g6 

0,197 
o,55i 

o,438 

0,337 

0,607 

0,609 

0,554 

0,750 


0,463 
0,466 
0,646 
0,589 
0,617 
0,685 
0,672 
0,688 

0,699 
0,755 

0,665 

0,480 

0,649 

0,602 

0,454 

0,683 

0,460 

0,742 

0,748 

Vi  ,';02 


(  217  ) 
Les  fractious  de  saturation ,  calculées  au  moyeu  delà  for- 
mule ,  s'accordent  ici  d'une  manière  très-satisfaisante  avec 
celles  que  l'on  a  trouvées  par  les  pesées  directes.  MaisTac- 
cord  a  été  beaucoup  moins  parfait  dans  les  basses  tempéra- 
tures et  dans  de  Tair  très-humide ,  comme  on  peut  en  juger 
par  le  tableau  suivant  qui  renferme  des  expériences  qui  ont 
été  faites  dans  des  circonstances  toutes  sc^mblables,  au  mois 
de  décembre  i84îi.  Le  psycliromètre  employé  dans  ces  der- 
nières expériences  se  composait  de  deux  thermomètres  à 
réservoir  sphérique  de  lo  millimètres  de  diamètre.  Le 
même  appareil  avait  été  employé  dans  la  deuxième  série  du 
tableau  précédent. 

Tableau  N°  IL 


THERHO- 
MÂTRE 

sec: 

THERMOMÈTRE 

mouillé  : 

POIDS 

de  Teau 
trouvé  : 

FRAC 

de  sati 
trouvée  : 

TIOJC 

iratiou 
calculée  : 

t. 

/'. 

i-t'. 

^Q. 

/'• 

P 

—  • 

X 

—  • 

0 

7.aG 

0 

6,5i 

0 
0,75 

mm 
773,52 

0,391 

0 ,85o3 

0,896 

7.70 

6,66 

1,04 

771,73 

0,401 

0,8406 

0,809 

7,10 

6,95 

o,i5 

77», 87 

0,44^ 

0,9626 

0,979 

8/25 

8,10 

o,i5 

768,33 

o/|835 

0,9783 

0,979 

9»65 

8,89 

0,76 

766,62 

0,473 

0,8734 

0,904 

9,8i 

8,9a 

0,9'^ 

764,69 

0,473 

0,8616 

0,889 

5,64 

^M 

1,10 

753,50 

o,33i 

o,8o35 

0,84. 

6,87 

4,67 

2,UO 

753,75 

0,278 

0,6193 

0,694 

1,37 

',14 

0,23 

759,36 

o,a66 

0,9877 

o,9«'5.> 

5,(>5 

4,46 

i,«9 

758,67 

o,3i4 

0,7576 

o,8i8 

o,85 

0,^9 

0,56 

755,33 

0,2435 

o,8i83 

0,900 

7,5a 

6,22 

i,3o 

748,14 

o,36i 

0,7659 

0,826 

8,33 

6,76 

1,57 

748,14 

0,372 

0,7436 

0,797 

5,80 

5,41 

0,39 

768,22 

0,3525 

o,83i4 

0,943 

8,5G 

7.7'^ 

o,83 

770,13 

0,4345 

o,8533 

0,891 

Les  fraclions  de  saluration  calcult^es  sont  toutes ,  excepté 
une  seule ,  plus  fortes  que  celles  cpii  ont  (?té  données  parles 
expériences  directes ,  el  souvent  d'une  manière  irès-nolable, 
de  7j  ;  11  est  vrai  de  dire  que  dans  les  basses  températures,  et 
pour  de  grands  degrés  d'humidité,  les  indications  du  psj- 
fliromètreoITrent  peu  de  précision  à  cause  de  la  faible  dif- 
férence des  températures  marquées  par  les  thennomètres 
sec  et  mouillé. 

Deux  autres  séries  d'expériences  ont  été  faites  dans  des 
espaces  fermés  ;  elles  ont  eu  pour  objet  de  démontrer  que  la 
même  formule  ne  peut  pas  être  appliquée  dans  ce  cas.  Les 
expériences  du  tableau  n"  III  ont  été  faites  dans  une  cliam- 
bre  de  loo  mètres  cubes  de  capacité,  dans  laquelle  ne 
pénétrait  pas  l' expérimentateur  qui  observait  les  tbei'mo- 
m.ctres  d'une  chambre  voisine  avec  une  lunette.  Les  expé- 
riences du  tableau  n"  IV  ont  clé  faites  dans  l'amphithéâtre 
de  physique  du  Collège  de  France. 

TiBLEÂTi  N°  III,  —  Expériences  faites  dans  une  chambre  fermée 
du  CoIlOjrc  de  France. 


'■■ 

,_,.. 

K 

P' 

f' 

/ 

"'.'44 

•-'m 

4°<..> 

igT^z 

oVfioS 

o,S649 

0,6644 

a.  .fis 

■J.JÎ 

3,J. 

j57,03 

,,614 

0,5743 

0,6745 

aa.ofi 

,8,.8 

5,9» 

756,75 

.,«44 

0,Sj;5 

0,6;l6 

".4j 

,8,4. 

4,06 

,56,a, 

.,859 

0.5769 

0,6689 

■a.is 

,8.48 

J.9' 

758, 5« 

u,C6^ 

o,58,e 

o,68îi 

23,5a 

■9,3a 

4,ao 

758,49 

0,686 

o.565a 

o,G663 

a]  ,38 

18,0a 

5,36 

758,6^ 

o,59i 

".4930 

0,58,4 

"3,73 

.8,41 

5,-9 

:57,4» 

0,59» 

o.4!»9 

u,5gn3 

35,-5 

■9,»i 

S,l4 

755,33 

o,G5a 

0,1,3, 

0,5656 

aî,41 

■8.97 

4,47 

758,a8 

0,669 

o,553o 

o,fii5: 

(  ^19  ) 

Tableau  K°  IV.  —  Expériences  faites  dans   Vamphithéâtre   de 

physique. 


IfDMiBO 

THEaMO- 
MÈTaS 

THBMfOMiTRBS 

mon  il  lés  : 

POIDS 

de  l'eau 

FBACTIOM                   1 

de  saturation          1 

de 
l'aspira- 

soc  A: 

.^-^-^ 

trOUTé  : 

trouTée  : 

calculée  : 

tear. 

t. 

1' 

• 

t—t'. 

Hq. 

P- 

P 

—  • 

P 

X 

—  • 

ff 

0 

8,06 

6>7 

0 

6,6i) 

0 
1,38 

mm 
757,39 

o,3585 

0,7525 

0,8187 

u 

8,09 

6,52 

6,55 

1,75 

762,92 

0,344 

0,7107 

0,7709 

n 

9,i5 

7,23 

7,23 

ï>92 

764,98 

0,345 

0,6738 

0,7582 

a 

i5,7i 

12, 14 

12,20 

3,54 

751,59 

0,460 

0,597 

o,652 

n 

16,19 

'•-^,49 

12,55 

3,67 

752,35 

o,46r 

o,58i 

0,645 

u 

16, 32 

12,65 

12,71 

3,64 

751 ,36 

o,463 

o,58o 

0,649 

n 

1^,78 

12,01 

",98 

2.78 

:52,97 

0474 

o,653 

0,715 

ri 

i5,q5 

12,34 

12,34 

2,9» 

735,43 

0,479 

0,640 

0,706 

Les  fractions  de  saturation,  calculées  avec  la  formule, 
sont  ici  beaucoup  plus  fortes  que  celles  que  Ton  déduit  des 
pesées  directes  de  Teau  renfermée  dans  l'air-,  en  d  autres 
termes,  la  température  t\  marquée  par  le  thermomètre 
mouillé ,  n'est  pas  assez  abaissée  par  la  vaporisation  de  l'eau 
qui  se  fait  à  sa  surface  pour  donner  dans  la  formule  la  véri- 
table force  élastique  x  de  la  vapeur.  Cette  circonstance  tient 
évidemment  à  ce  que  l'air  se  trouve  beaucoup  moins  agité 
qu'à  l'extérieur. 

Les  expériences  inscrites  dans  le  tableau  suivant,  n"  V, 
comparées  à  celles  du  tableau  n°  IV,  le  prouvent  d'une  ma- 
nière tout  à  fait  évidente.  Le  psychromètre  étant  placé  dans 
l'amphithéâtre  de  physique,  exactement  conmie  dans  les 
expériences  du  tableau  n^  IV,  on  a  ouvert  deux  grandes  fe- 
nêtres des  deux  côtés  opposés.  Les  thermomètres  étant  places 
entre  les  deux  fenêtres,  se  sont  trouvés  exposés  à  un  courant 
d'air  assez  fort.  Les  indications  de  l'appareil  se  sont  im- 
médiatement rapprochées  de  celles  qu'il  aurai l  données  à 
l'air  libre. 


-  lixpériencrs  dans  t'iiiiiphilhéi 
liiiiij  fenêtres  njiposiies  vin'crlc. 


'■"-»•■ 

' 

,^,-. 

.. 

" 

p 

r 

N°3. 

'7.49 

0 
11,54 

iiVm 

s"-!» 

TSû^g; 

oVîSa 

0,444 

»,4'H) 

" 

17, ai 

II, 5o 

ii,&J 

5,65 

75î,û6 

'.M 

o.4ii» 

0.486 

„ 

'7,45 

11,60 

11,7. 

S, 80 

75a ,5G 

0.3119 

0,(54 

0.4,8 

» 

tî.o. 

10, o5 

10,11 

2.93 

755,73 

.,<J. 

o.ees 

o,683 

.. 

■  4,o5 

10,7'i 

10,80 

3,2» 

755,08 

0.440 

o.63Ii 

o,658 

« 

16,19 

.1,88 

"S'i 

4,=8 

,55,11 

o.4io 

..S-o 

o,589 

__1. 

.6,ao 

la.aS 

ia,33 

3,9. 

754,70 

o,4;4 

0.S38 

o,rvi3 

Ces  expéi-iences  démontrent  de  la  manière  la  plus  évi- 
dente que  la  formule  ne  peut  pas  rester  la  même  pour  les 
divers  états  d'agitation  de  l'air. 

11  était  important  de  reconnaître  dans  quelles  limites  une 
agitation  moyenne  de  l'air  pouvait  influer  sur  la  foimule  du 
psychromètre.  On  pourrait  croire  qu'il  doit  être  facile  de  ré- 
soudre la  question  en  faisant  des  observations  dans  une  loca- 


lit 


Its-dé 


rdeux  psychromètres,  l'im  exposé  a 


vent  et  l'autre  abrité  ;  mais  on  ne  peut  pas  admettre  dans  ce 
cas  que  les  deux  instruments  sont  plonges  dans  le  même  air, 
et  la  présence  de  l'écran  influe  beaucoup  sur  le  psychro- 
mèti'c  abrité,  parce  qu'il  appointe  un  changement  considé- 
rable dans   la    naUire   de  l'enceinte;   d'ailleurs    la  vitesse 


du  vent  est  tellement  variable  d'un  instant  à  l'autre 
ait  à  quel  moment  noter  les  ïndic 


quo 


s  des  llicrmo- 

Je  crois  avoir  obtenu  des  conditions  plus  favorables  dans 
l'expérience  suivante  : 

Le  petit  psychromètre  étant  placé  dans  les  mêmes  circon- 
stances que  dans  les  expériences  du  tableau  n"  V,  j'ai  disposé 
le  grand  psychromètre  à  luic  distance  de  o"',3  du  premier 


(    '-^21     ) 

au-clevaiit  de  Touverture  d*un  tuyau  eu  iole,  de  o^'^aS  de 
diamètre ,  qui  se  trouvait  conceutrique  avec  l'axe  d'un  ven- 
tilateur aspirant,  à  aubes  courbes,  de  M.  (lombes.  Lespsy- 
chromètres  se  trouvaient  ainsi  disposés  dans  une  grande 
cour,  à  2  mètres  des  murs  du  bâtiment  et  à  n  mètres  au* 
dessus  du  sol ,  et  à  une  distance  de  3  ^  mètres  de  la  roue  du 
ventilateur. 

En  faisant  tourner  le  ventilateur,  Tair  aspiré  entrait 
dans  le  tuyau  et  sortait  langontiellement  à  la  circonférence. 
La  vitesse  du  courant  d'air  à  l'orifice  du  tuvau  était  estimé(î 
d'après  le  nombre  de  tours  que  faisait  par  minute  la  mani- 
velle de  la  roue  qui  mettait  en  mouvement  le  ventilateur. 
On  avait  déterminé  par  des  expériences  préliminaires  la 
relation  qui  lie  la  vitesse  du  courant  d'air  avec  le  nombre 
de  tours  de  la  manivelle.  A  cet  effet,  on  avait  placé  à  l'orifice 
du  tuyau,  dans  la  position  que  devaient  occuper  les  thermo- 
mètres du  psychromètre ,  un  petit  anémomètre  de  M.  Com- 
bes, construit  par  M.  jNeumann,  et  dont  la  formule  avait 
été  déterminée  avec  beaucoup  de  soin  par  cet  habile  artiste. 
On  a  déterminé  le  nombre  de  tours  faits  pendant  i  minute 
par  l'axe  des  ailettes  de  l'anémomètre,  lorsque  la  manivelle 
faisait,  d'une  manière  sensiblement  uniforme,  lo,  20, 
3o,  etc.,  tours  par  minute.  On  a  construit  sur  ces  observa- 
tions une  courbe  au  moyen  de  laquelle  on  a  obtenu  facile- 
ment les  vitesses  1^  du  courant  d'air,  inscrites  dans  la  dernière 
colonne  du  tableau.  Ces  vitesses  représentent  le  nombre  dtî 
mètres  parcouru  par  le  couiant  d'air  en  i  seconde. 

Ainsi,  dans  cette  expérience,  les  deux  psychromètres  s(î 
trouvent  dans  le  même  air,  mais  l'air  qui  enveloppe  le  psy- 
chromètre B  est  soumis  au  courant  déterminé  par  le  venti- 
lateur. Les  résultats  de  cette  expérience  sont  renfermés  dans 
le  tableau  suivant. 


(    222    ) 
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On  voit,  dans  ce  tableau,  que  dans  les  expériences  i,  4? 
n  et  II,  pendant  lesquelles  le  ventilateur  ne  fonctionnait 
*  pas ,  les  deux  thermomètres  du  psycliromètre  B  ont  marqué 
des  températures  notablement  plus  élevées  que  les  deux 
thermomètres  du  psychromètre  A .  C'est  le  contraire  qui  a 
lieu  aussitôt  que  le  courant  d'air  prend  une  vitesse  plus 
grande  que  2  mètres  par  seconde.  Cette  circonstance  tient 
à  ce  que  la  présence  du  tuyau  gène  beaucoup  le  mouvement 
de  Taîr  autour  du  psychromètre  B,  et  à  ce  qu  elle  change  no- 
tablement une  grande  partie  de  Fenccinte  rayonnante  qui 
exerce  son  influence  sur  ce  psychromètre. 

Si  la  vitesse  du  courant  d'air  n'avait  aucune  influence  sur 
la  formule  du  psychromètre  ,  les  valeurs  de  f  seraient  les 
mêmes  pour  les  deux  instruments.  Or,  on  remarque  dans 
le  tableau  que  dans  les  expériences  i ,  4?  7  et  11 ,  qui  répon- 
dent à  un  repos  du  ventilateur,  les  forces  élastiques  de  la 
vapeur,  calculées  d'après  le  psychromètre  B,  sont  phis 
fortes  de  quelques  dixièmes  de  millimètre  que  celles  dé- 
duites du  psychromètre  A  5  mais  que  dans  toutes  les  autres 
observations  pendant  lesquelles  le  ventilateur  a  fonctionné, 
les  forces  élastiques  données  par  le  psychromètre  B  sont,  au 
contraire,  un  peu  plus  faibles  que  celles  fournies  par  le  psy- 
chromètre A  ;  mais  les  différences  entre  ces  tensions  cal- 
culées ne  dépassent  pas  o™™,3,  c'est-à-dire  environ  — 
de  la  valeur  totale  pour  des  vitesses  du  courant  d'air  de 
8  mètres  par  seconde.  Les  fractions  de  saturation  inscrites 

dans  les  colonnes  —  présentent  des  différences  encore  plus 

faibles. 

On  peut  conclure  de  ces  expériences  que  l'agitation  de 
l'air  influe  certainement  sur  la  formule  du  psychromètre, 
mais  que  lorsque  V instrument  est  exposé  à  Vatr  libre  y  la 
même  formule  peut  être  adoptée ,  tant  que  la  vitesse  du 
vent  ne  dépasse  pas  5  ou  6  mètres  par  seconde. 

Lorsqu'on  suit  les  indications  d'un  psychromètre  exposé 
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(laus  un  litu  découvei't  et  par  un  veut  un  peu  fort,  ou 
obser\*e  des  vQiiatioiis  beaucoup  plus  grandes  que  celles  que 
nous  avous  constatées  dans  les  expériences  précédentes. 
Ces  variations  ne  sont  plus  produites  seulemcnl  par  l'agi- 
lation  de  l'air,  il  faut  les  attribuer  à  ce  que  le  vent  amène 
successivement  en  piésence  du  psychromèti e  des  masses 
d'air  qui  renferment  des  quantités  cl'bumidité  souvent  très- 
difl'érentes.  Celte  circonstance  est  facile  à  constater  quand 
on  fait  les  mêmes  observations  avec  riivgrométre  conden- 
seur, page  igS. 

J'ai  cherche  à  reconnaitrc  si  une  même  formule  pouvait 
être  adoptée  dans  des  expériences  faites  à  l'air  libre,  mais 
sous  des  pressions  trcs-diirérenles  de  l'atmosphère.  11  fallait 
pour  cela  exécuter  dans  des  localités  trcs-élevées  les  mêmes 
expériences  que  j'avais  faites  à  Paris  ;  ne  pouvant  pas  me 
livrer  moi-mêmen  ces  expériences,  j'ai  prié  M.  Marié ,  un 
de  mes  élèves ,  de  les  exécuter. 

Ce  jeune  physicien  a  fait  deux  séries  d'expériences,  l'une 
à  Saint-Étienue  pendant  les  mois  de  mai  et  juin  1 843 ,  sous 
une  pression  moyenne  du  baromètre  de  yoS  millimètres  ; 
l'autre ,  sur  le  mont  Pila ,  sous  une  pression  de  655  milli- 
mètres. 

Les  expériences  de  M.  Marié  ont  été  faites  par  les  mêmes 
méthodes  que  les  miennes,  mais  elles  présentent  des  irré- 
gularités beaucoup  plus  grandes.  Ces  expériences  ont  eu  lieu 
dans  des  circonstances  peu  favorables ,  les  thermomètres  ont 
t  de  plusieurs  degrés  pendant  la  durée  dime 
B  d'évaluer 

les  observations  des  thermomètres  ne  soient  faites  à  des  in- 
tervalles de  tetops  Lrès-rapprochés ,  ce  qui  malheureusement 
n'a  pas  eu  lieu  dans  les  expériences  de  M.  Marié. 

Enfin  M.  Izarn  a  bien  voulu,  de  sou  côté,  faire  quelques 
expériences  dans  les  Pyrénées,  pendant  le  mois  de  juillet 
1844.  Ces  deniièrcs  expériences  ont  élé  faites  en  nlpservanl. 


même  expérience; 
par  le  calcul  la  qi: 


il  devient  alors  très-difEci 
3  moyenne  d'humidité , 
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d'un  côte,  les  indications  du  psychromètre  qui  a  servi  aux 
observations  des  tableaux  n°  I ,  deuxième  série ,  et  n°  III , 
et  en  déterminant,  de  l'autre  côté ,  le  point  de  saturation  de 
l'air  au  moyen  de  mon  hygromètre  condenseur. 
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Les  expériences  de  M.  Izarn  donnent  pour  -^  des  valeurs 

un  peu  plus  grandes  que  celles  que  l'on  déduit  de  l'obser^ 
vation  de  la  température  du  point  de  rosée  sur  le  condenseur. 

Les  expériences  de  M.  Marié  donnent,  en  général,  le 
même  résultat. 

Mais  les  différences  ne  sont  pas  plus  grandes  que  celles 
que  nous  avons  trouvées  entre  les  résultats  de  la  pesée  di- 
recte et  ceux  déduits  de  la  formule  du  psychromètre ,  dans 
les  expériences  faites  à  Paris  :  ce  qui  semblerait  indiquer 
que  la  même  formule  peut  être  employée  aux  différentes 
hauteurs  dans  l'atmosphère.  Cependant  je  ne  regarde  pas  les 
expériences  précédentes  connue  suffisanunent  concluantes 
pour  décider  la  question.  Il  conviendra  de  faire  des  expé- 
riences plus  nombreuses  et  dans  des  conditions  très-favo- 
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Hwot,  en  comparaiil  les  indications  moyenuos  du  psychn 
mètre  avec  tes  résultais  donnés  par  la  méthode  chimique,  ou 
en  observant  comparativement,  de  ^minutes  en  5  minutes, 
pendant  plusieurs  heures,  le  pyschromètre  et  mon  hygro- 
mètre condenseur,  et  comparant  les  résultats  moyens 
donnés  par  les  deux  instruments^  mais  il  convient  de  ne 
rien  conclure  de  quelques  ohsei-vaiions  isolées ,  surtout  si 
l'air  est  très-agilé,  parce  cjue,  les  deux  instruments  ne  jouis- 
sant pas  de  la  même  sensibilité,  il  est  difficile  de  décider  si 
leurs  indications  simultanées  correspondent  à  un  même 
état  de  l'air. 

M.  Izarn  se  propose  de  faire,  dans  les  Pyrénées,  de  nou- 
velles recherches  sur  ce  sujet  pendant  l'été  de  i845. 

L'ensemble  de  ces  déterminations  fait  voir  qu'en  adop- 
tant, pour  les  observations  faites  à  l'air  libre,  la  formule 
nimiérique  ^H 

^^f,     °.4=9('-0  .  ■ 

on  obtient  des  forces  élastiques  .r  un  peit  trop  fortes  ;  il  suf- 
firait, par  conséquent,  pour  approcher  davantage  des  va- 
leurs réelles ,  de  remplacer  le  coefficient  0,429  par  un  coef- 
Gcienl  un  peu  plus  grand.  Le  coefficient  0,480  amène  une 
coïncidence  presque  complète  entre  les  résultats  calculés  et 
les  résultats  trouvés  par  l'observation  directe,  dans  les  frac- 
tions de  saturation  qui  dépassent  o,4o  i  mais  il  produit  une 
différence  plus  grande  que  le  coefficient  0,4^9,  et  en  sens 
inverse  pour  des  fractions  de  saturation  pins  faibles.  H  sem- 
ble résultei'  de  là  que  le  coefficient  B  de  la  formule  (4)  dépend 
de  {t — (')  ;  ce  qui  tient  évidemment  à  ce  que  l'air  enlève 
ptoportionnellemcnt  plus  de  vapeur  quand  il  est  très-sec 
que  lorsqu'il  s'approche  de  la  saturation. 

PouiTeprésenierlesdétcrmiuations  faites  dansdes  espaces 
clos,  comme  celles  des  tableaux  n""  III  et  IV,  il  faudrait  adop- 
ter un  coefficient!  •  olusélevé. 

i  la  tempérât  mètre  mouillé  descend  a 
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dessous  de  zéro,  l'eau  qui  enveloppe  la  boule  se  gèle,  di 
que  c'est  de  la  glace  qui  s'évapore;  la  valeur  de  X  doit  alors 
èire  remplacée  par  6to  ->-  79  :=  689. 11  conviendra  de  cher» 
cher,  par  des  expériences  directes  ,  jusqu'à  quel  point  Ui 
formule  ainsi  modifiée  fera  concorder  les  indications  du 
psy chromé tre dans  ces  basses  températures  avec  les  résultats 
obtenus  simultanément  par  la  méthode  chimique  ;  car  l'état 
solide  de  l'eau  peut  influer  sur  sa  vitesse  d'évaporation , 
et  par  conséquent  changer  les  conditions  d'équilibre  entre 
les  causes  de  réchauH'ement  el  les  causes  de  refroidissement. 
Au  reste,  le  psychromètre  donnera  toujours  des  résultats 
peu  certains  dans  les  basses  températures,  à  cause  des  diffé^ 
renées  très-petites  que  présentent  alors  les  températiu-es  des 
deux  thermomètres. 

Je  ne  chercherai  pas,  dans  ce  moment,  à  établir  sur  des 
considérations  théoiiques  imc  nouvelle  formule  du  psychro- 
mètre. Pour  y  parvenir  avec  quelque  certitude,  il  faudrait 
connaître  plusieurs  éléments  qui  nous  mauquent  encore 
complètement.  J'ai  cherché  à  déterminer  par  des  expé- 
riences directes  la  valeur  de  i ,  c'est-à-dire  la  chaleur  la- 
tente que  l'eau  absorbe  en  se  vaporisant  dans  de  l'air  ayant 
tine  température  déterminée  t;  la  valeur  610  —  t  que  j'aî 
posée  plus  haut,  a  été  admise  par  induction  d'après  des 
expériences  nombreuses  que  j'ai  faites  sur  la  chaleur  latente 
de  la  vapeur  aqueuse  sous  diiférentes  pressions,  el  que  je 
publierai  prochainement.  Mais  dans  ces  expériences  je  n'ai 
jamais  opéi'é  sous  des  pressions  de  la  vapeur  plus  faibles 
que  j  d'atmosphère ,  et  celles-ci  sont  encore  beaucoup  plus 
faibles  que  les  tensions  que  nous  trouvons  à  la  vapeur 
a  tmosphé  rique . 

Pour  obtenir  les  valeurs  de  1  et  de  y  dans  les  conditions 
où  ces  éléments  doivent  être  employés  dans  la  formule  du 
psychromètre,  j'ai  imaginé  une  méthode  d'expériences  qui 
me  parait  très-propre  h  les  déterminer  dune  manière  di- 
recte. J'indiquerai  ici  sommairement  celte  méthode,  biei 

i5. 
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qu€  je  n'aie  pu  faire  jusqu'à  présent  que  quelques  essais 
préliminaires;  mais  diverses  occupations  ne  me  permettront 
peut-être  pas  de  reprendre  ces  recherches  dHci  à  quelque 
temps. 

Un  tube  de  verre  abcd^  à  parois  très-minces  et  ayant  la 
forme  représentée  p^r  la.  Jîg.  12,  est  renfermé  dans  une 
enceinte  métallique  ABCD,  dans  laquelle  on  fait  le  vide 
avec  la  machine  pneumatique.  Le  tube  e/"communique  avec 
un  tube  barométrique  qui  sert  à  reconnaître  si  le  vide  se 
conserve  dans  l'enceinte  ABCD. 

Le  tube  abc  renferme  une  quantité  d'eau  pesée;  son  ori- 
fice cd  est  fermé  par  un  bouchon  percé  de  trois  trous  :  dans 
l'un  de  ces  trous  est  engagé  un  petit  thermomètre  très-sen- 
sible ,  dont  le  réservoir  cylindrique  descend  jusque  vers  le 
fond  du  tube  ;  le  second  trou  est  traversé  par  un  tube  de 
verre  qui  descend  jusqu'au  fond  du  tube  abcd  et  qui ,  par 
son  autre  extrémité,  est  mis  en  communication  avec  un 
long  tube  à  ponce  sulfurique  •,  enfin ,  dans  la  troisième  ou- 
verture du  bouchon  on  a  adapté  un  tube  recourbé  qui  ne 
descend  que  de  quelques  millimètres  dans  la  partie  vide  du 
tube  abcd.  Ce  tube  est  mis  en  communication  avec  un  aspi- 
rateur. Deux  tubes  en  U,  remplis  de  ponce  sulfurique  et 
pesés  exactement,  sont  interposés  entre  le  tube  abcd  et 
l'aspirateur. 

L'enceinte  ABCD  est  placée  dans  un  grand  vase  rempli 
d'eau  que  l'on  maintient  à  une  température  rigoureusement 
constante. 

L'appareil  étant  disposé ,  on  fait  passer  quelques  bulles 
d'air  à  travers  l'eau  du  tube  abc^  afin  de  mêler  toutes  les 
couches  et  de  permettre  l'observation  exacte  de  la  tempéra- 
ture initiale  du  thermomètre  F. 

On  fait  couler  l'eau  de  l'aspirateur  d'une  manière  uni- 
forme; l'air  extérieur  prnètre  dans  le  tube  S,  dans  lequel  il 
se  dessèche  comple  «^^  verse  le  tube  métallique  re- 

courbé mno^  où  il  Tature  de  l'eau  ambiante  ; 
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puis  il  passe  bulle  à  bulle  à  travers  Teau  du  lubc  abc.  L'eau 
enlevée  à  l'état  de  vapeur  vient  se  déposer  dans  les  tubes 
tarés  et  Ton  peut  déterminer  très-rigoureusement  son  poids 
à  la  fin  de  l'expérience.  La  température  t  du  thermomètre  F 
baisse  successivement  sous  l'inlluence  du  courant  d'air,  et 
l'on  peut  suivre,  au  moyen  d'un  chronomètre,  la  loi  de  ses 
variations. 

Le  refroidissement  est  produit  : 
1°.  Par  la  vaporisation  de  l'eau  dans  Fair  sec^ 
2**.  Par  le  changement  qui  survient  dans  la  force  élasti- 
que de  l'air  sec,  qui,  avant  de  traverser  l'eau  du  tube  abc^  se 
trouve  sous  la  pression  H  de  l'atmosphère ,  et ,  après  avoir 
traversé  cette  eau ,  se  trouve  sous  une  pression  H',  peu  dif- 
férente de  H  et  qui  est  mesurée  par  un  manomètre  com- 
muniquant avec  l'aspirateur 5  mais,  de  plus,  l'air  dans  le 
tube  abcd  renferme  une  certaine  quantité  de  vapeur  dont 
je  supposerai  la  force  élastique  y' constante  et  égale  à  la 
valeur  moyenne  qui  a  lieu  pendant  la  durée  de  l'expérience. 
L'air  qui  pénètre  sec  sous  une  pression  H  est  ainsi  ramené 
dans  l'appareil  à  une  pression  H'— y*:  ce  qui  donne  lieu  à 
un  abaissement  de  température  produit  par  la  dilatation,  et 

que  1  on  peut  représenter  par  a — ,  a  étant  une 

constante  dont  la  valeur  peut  être  déduite  des  expériences 
qui  ont  été  faites  pour  déterminer  la  chaleur  dégagée  par 
la  compression  des  gaz . 

Mais  le  phénomène  présente  en  même  temps  plusieurs 
causes  de  réchauffement  qui  s'opposent  à  l'abaissement  de  la 
température  t  : 

I**.  L'air  sec  arrive  avec  la  température  r  de  Teau  am- 
biante et  descend  à  la  température  t  :  il  abandonne  par  con- 
séquent une  certaine  quantité  de  chaleur  5 

n^.  Le  tube  abcd  est  placé  dans  une  enceinte  dont  les  pa- 
rois sont  à  une  température  supérieure  t  5  par  conséquent 
la  température  t  doit  s'élever  par  celle  circonstance. 


En  résumé ,  soient  : 

T  la  température  de  l'eau  ambiante^ 

(  la  tempéraluic  du  thermomètre  F  au  bout  du  temps  T  ; 

!i)  le  poids  de  l'air  sec  aspiré  dans  l'unité  de  temps; 

y  la  chaleur  spécifique  de  l'air  sec  ; 

Ti  le  poids  de  la  vapeur  enlevée  dans  l'unité  de  temps  et 
pour  la  température  (  ; 

i  la  chaleur  laleute  de  la  vapeur  d'eau  que  nous  suppose- 
rons constante  dans  les  petites  variations  de  t  ; 

k  (t — ()  le  gain  de  chaleur,  pendant  l'unité  de  temps, 
produit  par  le  rayonnement  de  l'enceinte  ; 

M  la  masse  de  l'eau  qui  se  trouve  dans  le  tube  abcd  après 
le  temps  T  :  nous  supposerons,  pour  plus  de  simplicité,  tjuç 
M  renferme  la  valeur  en  eau  de  la  partie  mouillée  du  tube 
abcdilu  theiinomètre  et  du  tubcj 

H  la  pression  barométrique  exlérieure; 

H'  la  pression  barométrique  dans  l'aspirateur. 

La  quantité  de  chaleur  perdue  par  l'eau  pendant  l'élé- 
ment de  temps  dT  qui  suit  le  temps  T  est  Mdt ,  en  suppo- 
sant la  chaleur  spécifique  de  l'eau  constante  et  égale  à  l'unité, 

La  chaleur  enlevée  par  la  vaporisation  de  l'eau  est 


La  chaleui'  absorbée  par 


'expansion  de  l'a 
H-HM-/ 


La    chaleur   abandonnée  par    l'air 
la  température  t  à  la  température  t 


I 


Enfin    la   chai 
rayonnement  de  l'enceinte  est 

WT(i 


a,jr.7(r-/). 

qui  pénètre   dans   le   tube  abc 


(  =«3.  ) 
Nous  avons  donc  Téquation 

^  fit       ,  H— H'^/  , ,       , 

Posons 

d'où 

nous  aui*ons 

5t~       "^  ""^ H ("^y  "^  ^')^- 

Plusieurs  des  quantités  qui  entrent  dans  cette  équation 
dépendent  des  variables  T  et  6. 

La  masse  M  de  Teau  varie  avec  le  temps,  parce  qu'il 
s'en  évapore  continuellement  *,  mais  la  quantité  d'eau  éva*- 
porée  étant  petite  par  rapport  à  la  masse  totale ,  on  peut 
supposer ,  sans  erreur  sensible ,  que  la  valeur  de  M  reste 
constante  et  qu'elle  est  égale  à  la  moyenne  entre  sa  valeur 
initiale  et  sa  valeur  iinale. 

Le  poids  tu  de  l'eau  vaporisée  pendant  l'unité  de  temps 
dépend  essentiellement  de  la  température  t  de  l'eau ,  et  par 

suite  de  0  ^  on  peut  le  représenter  par  âtt) tt-  ,  â  étant 

la  densité  de  la  vapeur  d'eau  par  rapport  à  l'air ,  et  J* 
la  force  élastique  de  la  vapeur  enlevée.  Si  l'on  pouvait  ad- 
mettre que  cette  force  élastique  est  égale  à  la  tension 
maximum  qui  correspond  à  la  température  f ,  en  d'autres 
termes ,  si  l'air  sec ,  en  traversant  l'eau  du  tube  abc ,  sortait 
saturé  à  la  température  t  (circonstance  qu'il  sera  nécessaire 
dedéciderpar  des  expériences  directes),  nous  pourrions  poser 

/=A-hB6S 

ou 

/=:A-hB6T  6-5  , 

les  constantes  A,  B  et  y  étant  déterminées  en  appliquant 
la  formule  à  trois  valeurs  de  S  prises  dans  les  Tables  et  cor- 


(  23a  ) 

respondant  à  des  températures  équidistantes  et  très-voisines 
des  températures  t  qui  ont  lieu  pendant  les  expériences. 
Nous  aurons  ainsi  (*)  : 

Cette  expression  ne  peut  pas  être  intégrée  sous  forme 
finie.  Mais  si  0  est  petit,  en  d'autres  termes,  si  t  ne  varie 
que   très-peu   pendant  Texpérience,   on   peut  remplacer 

6""^  par  son  développement  en  se  bornant  à  la  première 
puissance  de  d. 

En  supposant  même  que  Pair  ne  sorte  pas  du  tube  abcd 
avec  la  quantité  de  vapeur  qui  le  sature  à  la  température  t , 
on  peut  toujours  poser,  si  t  varie  peu  , 

ir  =  C— D.0, 

C  et  D  étant  des  constantes  que  nous  chercherons  à  dé- 
terminer plus  tard.  Nous  aurons  alors 

,  \           ,-^ô        ^^              H  —  H  -Hy       ^  /^ *  , X 

(i)  ^  Jt~       "^  """^  H ^— ®(I>^-+-«7+A-) 


ou 


^ô(P)^-f-w7-|-/r)  _        D)^  4-w7-+-^-^ 


d'où 


T=:log|       ^  H  I  -h  const. 

—  ô(D)i  +  w7-t-  /*) 


M 
Pour  T=o  nous  aurons 


I    _ 


ô  —  Goj 


par  suite, 


n  H— H' -4-/  H 

o  =  log    C^-hwa -^ 0^ (D)c  4- wy -l_  X) 


const . 


(*)  Nous  supposons  q  ns  le  terme ^  et  qu'il 

«t  égal  à  la  valeur  moye  \i  Pexpériencc. 


1 
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En  substituant  pour  la  constante^  sa  valeur  déduite  de  cette 
expression,  il  vient 

ri ri/    i_  f 

'  O-hwa -^  —  Q(D)^+6)74-^) 

H 

La  constante  ft  qui  entre  dans  cette  formule  sera  déter- 
minée par  des  expériences  directes  sur  la  loi  du  réchauffe- 
ment du  thermomètre  F ,  lorsque  l'eau  du  vase  abcd  n'est 
pas  traversée  par  un  courant  d'air,  mais  qu'elle  se  trouve  con- 
tinuellement agitée  par  un  petit  agitateur  en  clinquant  que 
l'on  fait  mouvoir  à  travers  l'une  des  ouvertures  du  bouchon. 

En  employant,  pour  ces  expériences,  un  aspirateur  à 
écoulement  constant  et  d'une  grande  capacité ,  on  pourra 
faire  plusieurs  déterminations  consécutives  sans  arrêter  le 
courant  d'air.  Il  suffira  pour  cela  de  recueillir  l'eau  de  Tas- 
pirateur  dans  un  vase  jaugé  et  d'observer  la  variation  de  t 
pendant  le  temps  que  ce  vase  met  à  se  remplir.  Il  sera  facile 
d'ailleurs  de  recueillir  la  quantité  d'eau  vaporisée  pendant 
la  durée  de  chacune  de  ces  expériences ,  en  interposant  en- 
tre l'aspirateur  et  le  tube  abcd  deux  systèmes  A  et  B  de 
tubes  desséchants  tarés,  et  des  robinets  convenablement  dis- 
posés, de  façon  à  ce  que  l'on  puisse  diriger  à  volonté  le 
courant  d'air  à  travers  le  système  A  ou  à  travers  le  sys- 
tème B. 

En  continuant  l'expérience  pendant  un  temps  suffisam- 
ment long ,  il  arrive  nécessairement  un  moment  où  la  tem- 
pérature t  deviendra  sensiblement  stationnaire  \  il  y  aura 
alors  équilibre  entre  les  causes  de  réchauffement  et  les  causes 
de  refroidissement.  L'équation  (2)  donnera  ce  cas  en  posant 

—  =  G  ou  T  =  00  ;  on  a  alors,  appelant  0  la  valeur  de  6  qui 

correspond  à  ce  cas. 

Cl  -f-  oja      "^  -^  —  e(DX-|- W7-I-  A)  =  o; 

0 


d'où 


(  2^4  ) 


p,  ^       H-H'-t-/ 

La  +  wa  — 


OU 

H  — H'-+-y 

(w7  -4-  A-)  0  —  wa     — 

(4)  ^  = cITd^ 

Mais  on  a  évidemment,  dans  ce  cas,  en  désignant  par  P 
le  poids  de  Teau  vaporisée  pendant  un  certain  temps  au  mo- 
ment  de  Tétat  statiounaire , 


d'où 


P=:  (C  —  D0)  (T  —  To) , 

P 


De=i 


T— T„  ' 


par  suite , 


H  — H'-*-/ 

(«7  -i-  Al  j  0  —  wa 


T  — T« 


Ainsi,  en  faisant  une  détermination  au  moment  de  l'état 
statiounaire ,  on  obtient  immédiatement  une  valeur  de  X  en 
fonction  de  y  et  des  données  du  problème. 

Dans  le  cas  général,  on  aura  pour  déterminer  les  deux 
constantes  C  et  D  une  première  relation  dans  l'intégrale  qui 
représente  la  quantité  totale  d'eau  vaporisée  pendant  une 
expérience. 

Soit,  en  effet,  P  le  poids  de  l'eau  condensée  dans  les  tubes 
k  ponce  sulfurique,  nous  aurons 

P=    f  i:dT=  f     (C  — DÔ)^T, 
que  nous  pouvons  écrire  de  la  manière  suivante  ; 


(  ^35  ) 


C  "" 


=X 


,T         \  DXwy 


CX  +  «« g 


»( 


H  —  H'-f/ 

C>4- wa ip^ 


DX  +  w7  4-  /t 

OU  ,  en  vertu  de  Féquation  (i)  , 

H— H' -h/ 


<[ 


^.,         j^       D    ex  -h  wa  „ 

DX-|-ft)7+^  i/T  D  >  -h  «7  +  ' 


ou  ,  en  vertu  de  Féquation  (3) , 
par  conséquent, 

(5)      P=:(c-De)(T-T.)+  p,^°%,(e-M- 

Ainsi,  en  faisant  une  série  continue  d'expériences  au 
moyen  d'un  aspirateur  de  très-grande  capacité  ,  depuis  la 
température  t=  t,  jusqu'au  moment  où  t  deviendra  station-^ 
naire,  on  pourra  former  plusieurs  équations  analogues  à 
(a)  et  une  équation  finale  (4).  Ces  équations  pourront  ser- 
vir à  déterminer  X  et  y.  Mais  ,  pour  faire  cette  détermina- 
tion avec  le  plus  de  succès  possible ,  il  conviendra  de  choi^ 
sir  parmi  ces  équations  celles  dans  lesquelles  les  quantités 
X  et  y  exercent  les  influences  les  plus  différentes.  Ainsi, 
dans  les  premières  déterminations ,  où  t  est  peu  différent  de 
T,  X  exerce  sa  plus  grande  influence  dans  l'équation  des 
quantités  de  chaleur  et  y  sa  plus  petite  influence.  Au  con- 
traire, dans  l'équation  (4)  qui  s'applique  à  l'état  station-, 
naire  ,  X  exerce  sa  plus  petite  influence  et  y  son  influence  la 
plus  grande. 

En  faisant  plusieurs  séries  d'expériences  à  des  tempéra-. 
\i]^s  t  de  plus  en  plus  élevées ,  on  pourra  s'assurer  si  \ 


(=36) 

varie  seusiblemenl  avet  la  tempéraluri;  cnLri;  les  limilL's  des 
températures  almospUériques. 


La  méthode 


que  je 


s  de  déci 


e  somma iremeni  pei 


met  de  résoudre  plusieurs  questions,  dout  je  me  Lorncrai 
à  indiquer  les  plus  imporlautcs. 

1°.  En  plaçant  dans  le  tube  abcd  de  l'acide  sulfurique 
concentré  el  faisant  traverser  cet  acido,  non  plus  par  de 
l'air  sec,  mais  par  de  l'air  saturé  d'humidité,  la  température 
du  thei'momètre  s'élèvera,  et  l'on  obtiendra  des  relations 
entre  les  quantités  A,  y,  et  la  chaleur  dégagée  par  la  cora- 
binaîsoD  de  l'acide  sulfurique  avec  l'eau. 

2°.  Eu  plaçant  dans  le  tube  abcd  divers  liquides  volatils 
et  en  faisant  traverser  par  un  courant  d'air  sec  d'une  vitesse 
uniforme  et  déterminée,  on  obtiendra  des  relations  des- 
quelles il  sera  facile  de  déduire  les  chaleurs  latentes  de  va- 
porisation de  ces  diverses  substances, 

3".  Enfin,  en  faisant  passer  à  travers  tmc  même  quantité 
d'eau  ou  d'un  autre  liquide  renfermée  dans  le  tube  ahcd 
des  courants  uniformes  et  constants  des  différents  gaz  inso- 
lubles ou  peu  solidiles  dans  le  liquide ,  on  pourra  comparer 
les  chaleurs  spécifiques  de  ces  gaz.  Il  sera  surtout  facile  de 
reconnaître,  par  l'observation  des  températures  slatîonn  aires 
auxquelles  sera  amené  le  thermomètre  F  (  la  température  T 
étant  rigoureusement  la  même  dans  les  deux  expériences), 
si  deux  gaz  ont  des  capacités  calorifiques  égales  ou  diffé- 
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M.  Lewy  a  publié 


il 


1  quelques 


Comptes  rendus  de  V Académie  des  Si 
page  675 ,  l'extrait  d'i 


<,  dans   le; 

Sciences,  tome  XVI, 

1  sur  la  ci  I  c  des  abeilles,  dau! 


lequel  il  est  arrivé  à  conclure  qu'il  n'y  a,  entre  les  principes 
de  la  cire  et  ceux  des  corps  gras  ordinaires,  d'autre  diffé- 
rence que  celle  qui  résulte  d'une  oxydation  plus  ou  moins 
avancée.  Selon  ce  chimiste ,  en  effet ,  la  cire  peut  se  con- 
vertir en  acide  stéarique  en  fixant  tout  simplement  de  l'oxy- 
gène. 

n  m'a  paru  intéressant  de  vérifier  cette  assertion  dans 
d'autres  réactions ,  en  examinant  les  produits  qui  se  for- 
ment dans  la  distillation  sèche  de  la  cire ,  ainsi  que  ceux  de 
l'action  de  l'acide  nitrique. 

Avant  d'exposer  mes  résultats,  je  dois  dire  que  les  for- 
mules adoptées  par  M.  Lewy  pour  la  cire  et  l'acide  stéari- 
que ne  me  paraissent  point  exactes.  En  considérant  les  nom- 
breuses analyses  qui  ont  été  faites  de  ce  dernier  corps,  il 
me  parait  évident  qu'il  faut  le  représenter  par  la  formule 

C'"H"0« 

qui  en  fait  un  homologue  des  acides  margarique,  éthalique, 
myristique ,  butyrique,  acétique,  etc.  Voici,  en  effet,  les 
analyses  sur  lesquelles  cette  formule  s'appuie: 

Acide  stéarique, 

Redtenbacher  (t). 
CheTreol  (l).  ,  ..^^ 

Carbone 76,4        76,5    75,4    75,9    76,8    75,6    75,6    76,8 

Hydrogène isi,4        i3,o    12,8    i3,i     i3,o     i3,o     12,6    12,8 

Stenhoase  (3).  Erdmann  (4). 

Carbone 76,8    76,6    76,9  76,3    76,7    76,5 

Hydrogène....     13,7     12,8    13,9  isi,8    12,8    12,8 

Lewy  (5) . 

Carbone 7^,73    77,o3    76,71 

Hydrogène 12,86    12,81     12,74 

(1)  Recherches  sur  les  corps  gras,  page  2r. 

(2)  Revue  scientifique^  tome  II,  page  199. 

(3)  Revue  scientifique,  tome  IV,  page  21 .  L^acide  stéarique  avait  été  extrait 
en  beurre  de^cacao. 

(4)  Joumal/ur  prakt,  Chemie,  tome  XXV,  page  497*  Ces  analyses  ont  été 
exécutées  à  Taide  d'un  courant  de  gaz  oxygène. 

(5)  Compteslrendus  des  séances  de  l* Académie  des  Sciences,  t.  XVI,  p.  677. 
L^acîde  stéarique  provenait  de  Faction  de  la  potasse  sur  la  cire. 


/ 
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La  formule 

C»  H"  O* 

exige  (i)  : 

Carbone 76,5 

Hydrogène la  ^8 

Dès  Ior$ ,  la  formule  de  la  cërine  devient 

O»H"0, 

Homologue  du  blanc  de  baleine  et  de  Taldéhyde,  et  la 
transformation  de  la  cérine  en  stéarate  par  la  potasse  s'ex- 
prime ainsi  : 

C»»  H" O  4-  (KH)  O  =  C»» (H"  K) O*  ■+-  H». 

Voici  les  résultats  obtenus  par  M.  Lewy  à  Tanalyse  de  la 
cérine  et  mis  en  regard  avec  las  nombres  eicigés  par  notre 
formule  : 

TroQTé. 

Calculé.  ^      "      mm 

Carbone 80,8  80 ,53  8o,23 

Hydrogène i3,4  i3,6i  i3,3o 

Oxygène 5,8  5,86  6,47 

D'après  cela,  la  cérine  serait  la  véritable  aldéhyde  stéa- 
rique,  la  myricine  correspondrait  au  métaldéhyde  ou  à 
l'étaldéhyde. 

On  verra ,  d'ailleurs ,  que  nos  formules  sont  parfaite- 
ment d'accord  avec  les  produits  de  décomposition  de  la 

cire. 

Distillation  sèche  de  la  cire. 

Dans  la  distillation  de  la  cire,  j'ai  observé,  en  général, 
les  phénomènes  qui  ont  déjà  été  décrits  par  M.Ettling  (2)* 
Il  se  condense  dans  le  récipient  une  matière  solide,  blanche 
et  granulée,  noyée  dans  un  liquide  huileux,  et  pendant 
toute  la  durée  de  l'opération,  il  se  développe  un  mélange 
gazeux  d'acide  carbonique  et  d'hydrogène  bi carboné.  Les 
parties  condensées  se  composent  d'un  acide  gras ,  d'un  hy- 
drogène carboné  solide  et  de  plusieurs  hydrogènes  carbonés 
liquides*,  les  matières  deviennent  de  plus  en  plus  impures  à 


(1)  C  =  75,     H=  ^es   anciens   équivalents   adoptés  en 

France,  ce  serait  C^*  5. 

('Jt)  Annalcn  dcr  Ph,  iï,c  a5i. 


(  >39) 
mesure  qu^on  approche  du  terme  de  Topera tiou ,  et  quel- 
quefois, quand  les  derniers  restes  de  cire  sontcharbonnés, 
on  obtient  une  petite  quantité  d'une  matière  solide  rougeâ- 
tre.  Si  Ton  fractionne  les  produits,  on  remarque  que  Tacide 
gras  passe  le  premier,  tandis  que  Thydrogène  carboné  solide 
distille  ensuite^  dans  les  dernières  portions  apparaissent 
surtout  les  hydrogènes  carbonés  liquides.  Quand  on  distille 
rapidement,  il  ne  reste  presque  pas  de  résidu  charbon- 
neux. 

Les  premières  portions  de  la  distillation  de  la  cire  se  sa- 
ponifient presque  complètement  5  il  surnage  à  peine  quel- 
ques parcelles  d'hydrogène  carboné  solide.  Le  savon  donne, 
par  Tacide  chlorhydrique  (i),  un  acide  gras  entièrement 
blanc  ]  cristallisé  une  on  deux  fois  dans  Tétlier  légèrement 
alcoolisé,  cet  acide  fondait  exactement  à  60  degrés,  et  se 
prenait  par  Je  refroidissement  en  une  masse  radiée. 

o6'',3o2  de  cet  acide  préalablement  fondu  ont  donné 
o,832  d'acide  carbonique  et  o,35o  d'eau,  c'est-à-dire,  en 
centièmes  : 

Carbone..... 75,1 

Hydrogène isi,8 

Oxygène ï2,i 

100,0 

Or,  la  formule 

C"H"0' 

de  l'acide  margarique  exige  : 

C" 12^5,0  75,6 

R** ai2,5  12,6 

O* :ux),o  11,8 

I  I  <il  m——^ 

1687,5  100,0 

C'était  donc  bien  de  l'acide  margarique  ,  comme 
MM.  Boudet  et  Boissenot,  ainsi  que  M.  Ettling,  l'avaient 
soupçonné.  On  sait  que  l'acide  stéarique  se  décompose  aussi, 
dan»  les  mêmes  circonstances ,  en  acide  margarique. 

(1)  Quand  on  décompose  le  savon  par  Pacide  sulfuriqiie ,  on  remarque 
anssi  une  légère  odeur  acide,  provenant  peut-être  d'un  peu  diacide  acét»" 
que  (homologue  de  l^acide  margarique). 


(  Mo  ) 
T^rogèue  caibonû  solide  qui  accompagne  ce  dernier, 
(Ifttis  la  distillalion  de  la  cire,  est  la  paraffine,  ainsi  (ju'il 
résulte  des  expériences  de  M.  Ettlîng.  Ce  corps,  que  je 
considère  comme  un  Iiomcilogiie  du  gaz  des  marais,  ren- 
ferme, siiivatit  les  analyses  plus  récentes  de  M.  Lewy  (i), 

C'H"  CL  C"H'". 
S'il  s'agit  de  donner  la  préférence  à  l'une  ou  à  l'autre  de 
ces  deux  formules,  on  peut,  je  crois,  se  baser  sur  le  point 
d'ébuUiliou  de  la  paraffine  (2)  ,  attendu  que  la  densité  de  la 
vapeur  de  ce  corps  n'a  pas  décidé  la  quesliou.  M.  Lewy  a 
observé  ce  point  entre  3yo  et  38u  degrés;  celte  indication 
me  semble  être  un  peu  trop  basse,  comme  c'est  le  cas  de 
toutes  les  déterminations  de  ce  genre  faites  sans  précautions 
particulières.  Or,  en  comparant  avec  le  point  d'ébullitîon 
(160  degrés)  de  Tcsscnce  de  térébenthine  (C'°H"=:  2vol. ), 
les  degrés  qui  correspondraient  aux  deux  formules 

C"fl''    ou    C"H'% 
on  trouve ,  à  l'aide  des  deux  facteurs  — y,5  et  -(-35,5  que 


jai  a 


iptés  pour— et— 


C'°  H"  boul  à  3ao  deifréa , 


On  voit  donc  que  la  formule 

s'accorderait  le  mieux  avec  le  point  d'ébullîtiou  de  la 
paraffine.  Au  reste,  suivant  cette  formule,  cet  hydrogène 
carboné  serait  pour  lacérosie  C'*H^°0,  considérée  comme 
un  alcool,  ce  que  le  gaz  des  marais  est  pour  l'esprit  de  bois. 
Je  passe  aux  hydrogènes  carbonés  huileux.  Quand  on 
traite  par  une  lessive  de  potasse  la  partie  huileuse  qui  passe 
dans  la  distillation  de  la  cire,  et  qui  est  franchement  acide, 
elle  lui  cède  encore  beaucoup  d'acide  margarique  ;  l'huile 

(i)  Anna/ei  de  Cbîmh  et  de  Phsilue 
(a)  Voyei  à  cel  éeiiril  ma  Noie  Sur 
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neutre,  étant  soumise  à  la  rectification,  passe  aisément,  et 
il  reste  enfin  un  résidu  qui  ne  distille  que  si  Ton  renforce 
beaucoup  le  feu.  Ce  résidu  se  concrète  par  le  refroidisse- 
ment; c'est  encore  de  la  parafiine. 

Il  est  difficile  de  décolorer  complètement  Tliuile  par  une 
simple  rectification*,  elle  est  oixlin  ai  rement  jaune  ou  ver- 
dàtre,  mais  on  Tobtient  aisément  incolore  en  la  rectifiant 
sur  un  petit  fragment  de  potassium,  après  l'avoir  desséchée 
sur  du  chlorure  de  calcium. 

L'huile  incolore,  quoique  donnant  toujours  les  mêmes 
proportions  de  carbone  et  d'hydrogène  carboné,  quelle  que 
soit  l'époque  à  laquelle  on  la  recueille  en  la  distillant,  cette 
huile,  dis-je,  n'est  cependant  pas  un  principe  unique  ;  c'est 
un  mélange  de  deux  ou  de  plusieurs  hydrogènes  carbonés 
isomères  et  homologues  entre  eux.  En  eflet,  le  liquide  com- 
mence à  bouillir  à  1 60  ou  1 80  degrés;  ce  point  dépasse  peu 
à  peu  200,  s'élève  jusqu'à  220  degrés  et  même  au  delà  :  cela 
dépend  de  la  température  plus  ou  moins  élevée  à  laquelle  la 
cire  a  été  distillée.  M.  Ettling  a  eu  entre  les  mains  un 
produit  beaucoup  plus  volatil,  car  il  bouillait  à  iSy  degrés. 

Une  huile  dont  le  point  d'ébullition  s'élevait  assez  rapi- 
dement jusqu'à  212  degrés,  où  il  restait  constant,  a  donné 
à  l'analyse  les  résultats  suivants  : 

o6'',376  ont  donné  i  ,177  d'acide  carbonique  et  0^49^  d'eau; 

ce  qui  fait  en  centièmes  : 

Carbone 85 ,4 

Hydrogène 14 ,6 


Le  rapport  CH'  exige  : 


100,0 


C 75,0  85,7 

H' 12,5  14,3 

87,5  100 ,0 

Deux  autres  échantillons,  bouillant  à  des  températures 
différentes,  ont  donné  les  mêmes  résultat^. 

Ann.  de  Chim.  et  du  Vhys,,  3«  série,  t.  XV.  (Octobre  1845.)  16 


J'ai  pris  la  dciisi[ù  tk;  lu  vapeur  dr  l'iiiiiic  prtTii 
voici  mes  rcsullais  ; 

Eicèsile  poiJs  ilii  frallun     <^',':ii 

Température  doTaîr al» 

Pression   aLmosphi^riquo 75G'"",5 

Tempàraluri?  de  lu  vapeur ï^S" 

Capncilé  du  ballon •Jg6«'^,5 

AirraBianl 4«,ft. 

Ces  iioTiibi-es  cortcspoiident  à  une  deusité  de  S^qSa. 
L'analyse  précédente  indiquant  cnire  le  carbcne  e 
di-ogènc  le  rapport  atomique  de  C  ;  H  ;  ;  i  :  a ,  celle  i 
correspondrait  sensiblement  à  la  formule 

cai'  ou  a,  en  eUct  ; 


-  -  5,73 


I 

riiy- 

cnsité 

I 


La  densité  trouvée  est  plus  faible  c]ue  la  densité  calculée  ; 
mais  cela  s'explique  si  l'on  considère  que  le  produit  sur  le- 
quel on  avait  opéré  contenait  probablement  encore  un  ou 
plusieurs  autres  hydrogènes  carbonés  isomères,  mais  d'une 
densité  différente  ;  aussi  je  n'attache  pas  graud  prix  à  la  for- 
mule précédente.  J"ai  voulu  seulement  attirer  l'attention  des 
chimistes  sur  la  formation  de  ces  hydrogènes  carbonés  iso- 
mères du  gaz  oléfiant,  et  qui  me  paraissent  représenter  des 
homologues  de  ce  corps,  c'est-à-dire  qu'ils  sont,  poitr  cer- 
tains acides  unibasîques,  homologues  de  l'acide  acétique,  ce 
ijae  le  gaz  oléiiaut  est  lui-même  pour  ce  dernier. 

J'ai  fait  une  expérience  qui  prouve  bien,  ce  me  semble, 
l'homologie  des  hydrocarbures  huileux  de  la  cire  avec  le  gaz 
oléCant.On  sait  que,  lorsqu'on  soumet  celui-ci  à  l'action  di- 
recte du  chlore,  il  fixe  Cl'  en  se  transformant  en  liqueur 
des  Hollandais  C'H*-|-CI',  Or,  si  un  mélange  de  plusieurs 
huiles  homologues  au  gaz  oléfiant  (soit  C''H",C"'H"', 
C"  H",  etc.)  est   soumis  h    l'action  du  nif^nie  agent,    ou 


(  M3  ) 
doit  obtenir  des  homologues  de  la  liqueur  des  Hollandais 
(soit  eH"+Cl%  C*^H*^+C1%C*«H"+C1%  etc.),  c'est- 
à-dire  que  le  chlore  n'enlevant  pas  d'hydrogène,  le  rapport 
1:2  entre  le  carbone  et  rhydix>gène  doit  se  maintenir  dans 
le  produit.  Je  fis  donc  passer  du  chlore  dans  un  semblable 
mélange  d'hydrogènes  carbonés  huileux,  formé  par  la  distil- 
lation sèche  de  la  cire.  La  matière  s'échauffa  beaucoup^  il  se 
dégagea  à  peine  quelques  vapeurs  d'acide  chlorhydrique,  et 
le  chlore  fut  absorbé  en  grande  quanti  té.  Quand  l'absorption 
fut  complète,  je  balayai  l'excès  de  chlore  par  un  courant 
d'acide  carbonique  sec.  Le  produit  était  un  peu  jaunâtre, 
limpide,  avait  l'odeur  forte  et  particulière  aux  corps  chlorés, 
et  ne  fumait  pas  à  l'air;  il  était  plus  pesant  que  l'eau,  et 
commençait  à  noircir  quand  on  le  chauffait  vers  60  ou  80 
degrés,  en  dégageant  beaucoup  d'acide  chlorhydrique. 
Voici  les  résultats  de  l'analyse  de  ce  corps  : 

oS^,387  ont  donné  0,44?  diacide  carbonique  et  0,189  d''eau  ; 

ce  qui  donne  en  centièmes  : 

Carbone 3i,5o 

'Hydrogène 5 ,39 

Chlore 63, 11 

•  _____ 

100,00 

Or,  en  divisant  3i,5o  et  5,39  P^^  leurs  équivalents  res- 
pectifs, on  obtient  les  quotients  suivants  : 

Carbone 2 ,63  i 

Hydrogône 5 ,39  a 

c'est-à-dire  que  le  rapport  i  :  2  entre  le  carbone  et  l'hydro- 
gène n'avait  pas  changé. 

Je  ne  veux  pas  m'arrêter  aujourd'hui  sur  celte  question , 
ayant  l'occasion  d'y  revenir  dans  un  prochain  travail  qui 
sera  consacré  à  toute  la  série  des  hydrogènes  carbonés  homo- 
logues du  gaz  oléfiant. 

Dans  la  distillation  sèche  du  suif,  il  se  produit  le  même 
mélange  d'hydrocarbures  huileux,  homologues  du  gaz  olé- 
fiant, et  identiques  avec  ceux  que  fournit  la  cire.  J'ai  ana- 

i6. 


(  "«  ) 


i|ui  contenait  au  moins  deux 
été  rcctiG«,  desséché  sur  du 


Ijisé  un  semblable  pi-odi 
hydrocarbures;  après  a 
flilorurc  de  calcium ,  ei  rectifié  d«  nouveau  sur  du  potas- 
a,  cette  huile  entrait  en  ébullition  à  190  degrés  :  ce 
jxrints'élevaitensuite  graduellement;  les  dernières  portions 
liouillaieut  à  ^4''  degrés;  elles  sentaient  difTéi'emmeiU  que 
les  premières,  doul  l'odeur  était  bien  plus  suave.  Voici 
l^ullats  de  l'analyse  de  cette  liuile  : 

o'''^,386    ont  donné  i,2o5   d'acide  carbonirjue 
d'eau,  c'est-à-dire,  en  centièmes: 


■4,6 
elle  des  hydrogènes 


Carbone  . . , 
Ujclrogôiie. 

C'est  la  même  compositioi 
tionég  de  la  cire. 

La  composition  des  pi-oduits  pyrogénés  de  la  cire  vient 
^fièrement  à  l'appui  de  la  formule  qiie  j'ai  adoptée  pour 
eette  substance.  Le  premier  produit,  i'acide  marganque, 
présente,  entre  le  carbone  et  l'hydrogène,  le  luème  rap- 
iport  I  ;  a  que  la  cire  ;  mais  comme  cet  acide  contient  a  équi- 
r Talents  d'oxygène,  tandis  que  la  cire  n'en  renferme 
L.qne  t  seul ,  il  est  évident  qu'il  faut  au  moins  2  équivalents 
tàe  cire  (de  cérine)  pour  produire  l'équation  d'acide  mar- 
igarique.  Or, 

3  C-H-0  =  C"  H"  O'  +  C"  H". 
Comme  il  passe  aussi  de  l'acide  carbonique ,  on  remarque 
que  la  quantité  d'hydrogène  contenue  dans  la  cire  ,  et  cor- 
respondant au  carbone  de  cet  acide,  devra  devenir  libre  ou 
se  tixcr  antre  part,  c'est-à-dire  qu'on  devra  aussi  obtenir, 
dans  la  distillation  de  la  cire,  un  corps  où  il  y  aura  p!ns 
■d'hydrogène  qu'il  n'en  correspond  au  rapport  i  :  a  ;  ce  corps 
est  représenté  par  laparalhne.  On  a  doue 

ï'our  chaque  équivalent  d'acide  carbonique  il  se  dévelojj- 
^radonc  r  équivaleutde  paraffine.  Eu  définitive,  on  a: 


C"H'*  est  repiéscnlé  dans  la  réactîmi  par  uue  série  d'hy- 
drogèacs  bicarboiiés  homologues.  L'expérience  fournit  lous 
ces  produits  seusiblcraciil  dans  les  rapports  indiques  par 
l'équation  précédente. 

Action  fie  l'acide  nitri(jue  sui-  la  c 
Lorsqu'on  fait  bouillir  la  cire  avec  l'acide  nitrique,  on 
observe  les  même.';  pliénomènes  que  dans  l'action  de  ce  der- 
nier sur  l'acide  stéarique  ou  sur  d'autres  corps  gras;  il  se 
dégage  beaucoup  de  vapeurs  nilrcuscs,  mais  l'attaque  n'es! 
pas  violente  et  brusque,  connue  quand  on  traite,  par  exem- 
pte ,  l'huile  d'olives  par  le  même  agent. 

280  grammes  de  cire  ,  bonillis  pendant  deux  hciires  avec 
I  litre  d'acide  nitrique  ordinaire,  puis  abandonnes  au  re- 
froidissement ,  se  sont  entièrement  transformés  en  un  gâ- 
teau solide,  qui  s'est  complètement  dissous  à  chaud  dans  le 
carbonate  de  soude  en  produisant  une  légère  efl'ervescence. 
Par  le  refroidissement ,  le  tout  s'est  pris  en  masse  ;  le  savon 
était  onctueux  et  de  couleur  d'abricot. 

An  bout  de  vingt-quatre  heures  d'ébullîtion ,  la  plus 
grande  partie  de  la  cire  était  dissoute  dans  l'acide  nitrique; 
la  solution  était  snrnagée  par  un  corps  huileux  ayant  l'odeur 
du  beurre  rance ,  et  qui  se  dissolvait  entièrement  dans  la  po- 
tasse :  cette  huile  était  acide ,  ne  pouvait  être  distillée  sans 
se  décomposer,  et  présentait  toutes  les  propriétés  attribuées, 
par  M.  Laurent,  à  l'acide  azoléiquc  ou  œnanthyliqne.  La 
formation  de  cet  acide  a  été  observée,  comme  on  sait,  dans 
l'oxydation  de  l'acide  stéarique,  de  l'acide  oléique  et  d'au- 
tres corps  gr. 


^1 

.  on      ■ 


Jeiisi 


jite  bouillir  la  cire  avec  dens  fois 


ipoi 


idsd'a 


cide nitrique,  pendant  plusieursjours,  jusqu'à  disparition 
de  toute  sulistancc  huileuse.  Les  premiers  grains  tristaUins 
î  déposèioiil  par  le   iffroidisscnnmt  de  la  solution, 
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étaient  de  l'acide  pioiélique,  comme  uii  peut  le  vuir  pari 
l'analyse  suivante  : 

oi',337  ftéchéei  à   lou  degré»  ont    donna  o,G'j3  d'acide    carbonique    Ml 
0,139  d'eaa; 

d'où  l'on  tire  : 

Carbone 5^à,o 

Hydrogène 7.8 

La  lormule 

C'H"0* 
de  l'acide  pimélique  exige  : 

C 5a5,o  5a,5 

H" 75,0  7,5 

O' ^0O;O  ^Ofi 


Les  eauK-mères  i'orEaèrenl  une  (juantité  assez  copieuse  de 
tubercules  hémispliériques  d'acide  adipiejucj  mais  cenx-ci 
étaient  sans  doute  mélangés  d'acide  Upitjue,  car  ils  ont 
donné  à  l'analyse,  sur  0,420  de  matière,  0,721  d'acidc  , 
carbonique  et  0,249  d'eau;  ce  qui  ferait  ; 


Hydrogànc G,G 

La  formule  de  l'acide  adipî que  exige  :  carbone,  49>3,  &\ 
hydrogène,  6,8;  celle  de  l'acide  lipique  exige  465*)  bydrc 
gène,  ^,6.  D'ailleurs,  en  évaporant  davantage  les  liquides'l 
dont  les  tubercules  avaient  été  séparés  à  l'aide  du  filtre,  : 
se  déposa  des  aiguilles  de  ce  dernier  acide. 

Les  dernières  eaux-mères  nitriques  refusaient  de  cristal 
liaer  ;  elles  se  troublaient  par  l'eau  en  déposant  de  nouvelle] 
quantités  d'acide  azoléique  buileux. 

Enfin,  quand  j'eus  traité  la  cire  par  l'acide  ni  tiique  jus- 
qu'à cessation  du  développemenl  de  vapeurs  rouges,  j'obtins 
de  beaux  cristaux  d'aciile  succinù/ue.  La  formation  de  ce 
corps  avait  déjà  été  observée  par  M.  Ronalds. 

On  voit,  d'après  cela ,  que  les  produits  formés  par  la  cire 
sous  l'influence  de  l'acide  nitrique,  sont  idenliques  avec 
ceux  qu'on  obtient  avec  d'aulrcs  corps  gras;  leur  forma- 


tîou  vient  donc  aussi  /<  ra|<|)tu  i\v  la  iDniiiile  i|iii'  j'ailiibiir' 
a  la  cire  des  aI>L'illcs. 

Ces  nombreux  pi-oduils  sont  loin  di^  se  foiniur  luul  d'uur 
l'ois,  ils  résulleiil  d'uriu  combustion  successive  de  carbone 
et  d'hydrogène  contenus  dans  la  cire.  Je  suis  êlouné  de 
it'avuir  pas  obtenu  d'acide  siibérique  par  ce  corps;  mais  il 
est  pi'obable  que  je  ne  m'étais  pas  placé  dans  les  cireon- 
siances  convenables ,  l'acide  siibérique  étant  lui-même  alla- 
i|ué  par  i'acîde  nitrique. 

C'est  ici  l'endroit  de  citer  uue  réacliou  qui  me  parait 
méiiler  rallenlîoii  des  chimistes;  je  n'ai  pu  l'éludior  davan- 
lage  moi-même,  Tante  d'une  quantité  suffisante  de  matière. 

Qtiand  on  fait  fondre  de  l'acide  piméiique  avec  de  l'hj- 
drate  de  potasse,  il  se  développe  d'abord  beaucoup  d'ean. 
puis,  à  une  température  uti  peu  supérieure,  il  se  dégage  du 
gaz  hydrogèue.  Le  résidu  ue  jaunit  que  légèrement;  dis- 
tillé avec  de  l'acide  sulfuriqne,  il  dégage  un  acide  volatil 
qui  présente  l'odeur  fétide  de  l'acide  valérianique  ;  le  li- 
quide condensé,  ayant  été  saturé  par  do  l'ammoniaque  et 
mélangé  avec  du  nîlratc  d'argent,  a  douné  un  précipité 
abondant  qui  a  noirci  très-rapldcmcnt  à  la  lumière.  Une 
autre  partie  du  résidu,  après  avoir  été  saturée  par  l'acide 
nitrique  de  manière  toulefois  qu'il  n'y  en  eût  pas  d'excès, 
a  dotmc,  par  le  chlorure  de  calcium,  uu  précipité  blanc, 
soluble  dans  l'acide  nitrique,  insolubledans  l'acide  acétique, 
et  qui  m'a  semblé  être  de  l'osalate  de  chaus.  Si  l'acide  vo- 
latil est  bien  l'acide  valérianique,  comme  je  le  suppose, 
la  réaction  serait  cclle-ei: 

C'H"O'+3H'O  =  C'H'"0'-(-C'H'0*+jH=. 

Les  acides  subériqne ,  adipique,  azoléique  et  sébacique  se 
sont  com|>ortês  de  la  même  manière.  L'acide  volatil  produit 
par  l'acide  sébacique  avait  l'odeur  dn  beurre  rance;  il  pré- 
cipitait en  blanc  les  sels  d'argent,  et  le  précipité  noircissait 
en  pallie  par  l'ébuUition;  il  y  avait  probahlement  aussi  du 


Ces  l'éBctioiia  mérheialent  tl'ètie  souniisi-s  à  une  élude 
suivie. 

Disons,  en  résumé,  que  la  cire  des  abeilles  donne,  par  la 
distillation  sèche  et  par  l'action  de  l'acide  nitrique,  des  pro- 
duits doDl  la  nature  et  la  composition  justifient  entière- 
ment l'opinion  émise  par  M.  Lewy,  sur  la  nature  de  cette 
substance;  ces  produits  sont  en  eflet  identiques  avec  ceux 
c[uc  l'acide  stéarique  et  d'autres  corps  gras  fournisseut  dans 
les  mêmes  circonstances. 


Sur  un  silicali'  il'alniniuf  eE  k  paUise  hydrate  d'unt  conpnsiliiiii  BoavcITe: 

Par   m.   AcBiLLir   DELESSE. 


Dans  la  plupart  des  collections  de  minéralogie,  on  trouve' 
du  disthène  fie  Pontiiy  qui  est  cristallisé  en  gros  prismes 
bleu  de  ciel,  ayaut  souvent  plus  de  i  décimètre  de  longueur 
et  environ  i  centimètre  de  largeur;  les  intervalles  laissés 
entre  les  cristaux  de  disthène  sont  remplis  par  une  sub- 
stance blanche,  nacrée  et  lauielleuse,  qui  s'engage  dans  les 
faces  clivablesdes  prismes  de  disthène,  de  telle  sorte  qu'il 
serait  quelquefois  très-difficile  de  déterminer  avec  préci- 
sion la  limite  des  deux  minéraux. 

Comme  cette  substance  ne  ressemble  à  aucune  autre  dé- 
crite jusqu'à  présent,  j'ai  fait  l'étude  de  ses  propriétés  phy- 
siques et  chimiques. 

Elle  se  présente  en  lamelles  cristallines  qui  sont  ordinai- 
rement disposées  en  rayonnant  autour  d'un  centre  ;  elle 
occupe  les  interstices  laissés  par  les  cristaux  de  disthène,  et 
tantàtellese  fond  intimement  avec  ces  cristaux,  principa- 
lement suivant  la  face  du  prisme  qui  présente  le  clivage  le 
plus  facile,  tantôt ,  au  contraire ,  elle  se  termine  d'une 
manière  nclle  ;  alors  les  parties  qui  sont  au  contact  du  dis- 
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ihène  se  sont  moulées  sur  lui  avec  une  exactitude  parfaite, 
elles  reproduisent  toutes  les  stries  et  tous  les  indices  de  cli- 
vage que  présentent  ses  faces  ;  dans  ce  dernier  cas  aussi  le 
disthène  et  la  substance  sont  quelquefois  séparés  par  une 
petite  couche  jaunâtre  d'oxyde  de  fer,  qui  provient  évidem- 
ment d'une  décomposition  récente  du  disthène  ou  des  ro- 
ches au  milieu  desquelles  il  se  trouve. 

En  fragments,  la  substance  est  blanc-jaunàtre ,  fortement 
translucide  ;  elle  se  laisse  couper  au  couteau  :  elle  est  formée 
par  l'agglomération  d'une  multitude  de  petites  lamelles  qui 
indiquent  une  structure  radiée  ^  ces  lamelles  sont  parfaite- 
ment transparentes ,  mais  on  ne  peut  y  reconnaître  aucune 
forme  cristalline. 

Elle  a  peu  de  cohésiouy  mais  il  est  très-difficile  cependant 
de  la  réduire  en  poudre  fine.  Pulvérisée,  elle  présente  des 
paillettes  d'un  blanc  d'argent  éclatant,  avec  les  reflets  de  la 
nacre  de  perle;  elle  est  douce  au  toucher,  sans  être  onc- 
tueuse comme  le  talc . 

Sa  dureté  est  plus  grande  que  celle  du  talc,  car  elle  le  raye, 
mais  elle  est  moindre  que  celle  de  la  chaux  fluatée. 

Sa  densité ,  prise  avec  soin,  en  opérant  sur  de  la  matière 
bien  pure ,  et  en  faisant  dégager  l'air  sous  la  machine  pneu- 
matique, a  été  trouvée  de  2, 792. 

En  opérant  sur  des  parties  moins  pures,  on  a  obtenu  des 
nombres  qui  variaient  entre  2,74  et  2 ,82. 

Dans  le  tube  fermé ,  la  substance ,  chauffée  préalablement 
à  100  degrés,  donne  de  l'eau  5  desséchée  sur  l'acide  sulfuri- 
que  et  dans  le  vide,  elle  ne  perd  que  quelques  millièmes  de 
son  poids,  et  elle  retient  toujours  son  eau  ;  cette  eau  est 
donc  bien  à  l'état  de  combinaison.  Sur  le  platine  elle  se 
gonfle  et  devient  d'un  blanc  de  lait. 

Chauffée  plus  fortement,  elle  s'agglutine,  puis  elle  fond, 
mais  difficilement,  en  un  émail  blanc;  elle  est  phosphores- 
cente et  répand  une  lumière  éclatante. 

Avec  le  nitrate  de  cobalt,  elle  prend  une  couleur  bleue 
assez  pure,  quand  elle  est  chauffée  fortement. 


Avec  le  borax,  oUc  sc  dissout  facilumciil  et  li'uuc  ina- 
uiéi'u  couiplàic  ;  ou  a  une  i'aible  coloration  due  au  ter. 

Avec  le  sel  de  phosphore ,  on  a  uue  perle  ci'istalliiic  inco- 
lore \  la  dissolution  est  h'jca  complète,  et  il  ne  reste  pas  de 
squelette  de  silice. 

Avec  le  carbonate  de  soude ,  la  matière  est  attaquée  avec 
eirervesccnce  ;  on  a  dos  squelettes  d'alumine,  qui  lournoîenl 
dans  la  perle  sans  qu'il  soit  possible  de  les  dissoudre  par 
l'addition  d'une  nouvelle  quantité  de  carbonate  de  soude. 

Sur  la  feuille  de  platine  on  reconnaît  qu'il  n'y  a  pas  de 


La  substance  est  inattaquable  par  l'acide  chlorbydrique 
ou  par  l'eau  régale  ;  mais  quand  elle  a  été  porphyrisce  a%cc 
soin,  en  la  faisant  bouillir  avec  de  l'acide  sulfurique  con- 
centré ,  on  peut  la  décomposer  d'une  manière  complète  ;  la 
silice  reste  à  l'état  grenu  et  conserve  la  forme  qu'avaient 
les  paillettes.  Après  calcination,  elle  n'est  plus  attaquable 
par  les  acides. 

L'analyse  qualitative  de  la  siibstanee  a  appris  qu'elle  con- 
lienide  la  silice,  de  l'alumine,  un  peu  de  fer  et  de  manga- 
nèse, qui  ne  paraissent  pas  fitrc  à  l'état  de  combinaison  ,  de 
la  potasse  et  de  l'eau  ;  ou  n'y  a  pas  reconnu  de  soude ,  ce 
iju'il  était  bon  de  constater  ;  car  le  plus  souvent  les  deux  al- 
calis sont  réunis  dans  les  deux  minéraux.  Comme  elle  pré- 
sente certains  caractères  du  mica,  on  y  a  recherché  le 
lluor,  mais  ou  n'en  a  pas  trouvé- 
Dans  le  dosage  de  l'eau  on  a  reconnu  que  la  substance  a 
besoin  d'être  chaulVée  assez  fortement  pour  perdre  toute  son 
eau  ;  quand  elle  n'eu  a  perdu  qu'une  partie,  si  on  la  met  de 
nouveau,  pendant  quelques  jours,  en  digestion  dans  de 
l'eau,  puisqu'on  la  laisse  sécher  à  l'air  libre,  on  trouve 
qu'elle  a  repris  ce  qui  lui  manquait;  elle  a  exactement  la 
quantité  d'eau  qui  entre  dans  sa  composition. 

11  n'en  est  pas  de  même  quand,  au  lieu  de  la  chaull'er  seu- 
lement au  rouge  sombre,  on  lui  donne  un  coup  de  fi-u  ,  elle 
a  perdu  loulc  son  eau  cL  elle  ne  la  reprend  plu^. 


(  ^5i  ) 

Ce  fait  de  la  régénératiou  du  minéral ,  lorsqu'on  le  met 
dans  Peau,  après  une  légère  calcination,  est  assez  impor- 
tant 5  il  démontre  d'abord  très-bien  que  l'eau  y  entre  en 
proportion  définie,  et  qu'elle  constitue  un  composé  ayant 
une  assez  grande  stabilité.  En  outre,  au  point  de  vue  géolo- 
gique, il  fait  voir  qu'il  serait  possible  que  des  substances 
minérales,  ayant  éprouvé  l'action  du  feu,  ou  peut-être 
même  ayant  été  formées  par  voie  ignée ,  prissent  de  Feau 
de  combinaison  postérieurement  à  leur  formation. 

Pour  l'analyse  quantitative,  on  a  opéré  d'abord  sur 
2  grammes  qui  ont  été  attaqués  par  le  carbonate  de  soude  ; 
puis  sur  1 , 5  qui  a  été  décomposé  par  le  nitrate  de  baryte 
au  creuset  d'argent.  On  a  obtenu  ainsi  les  résultats  qui 
suivent  : 


Les  analyses  qui  précèdent  font  voir  que  la  composition 
de  la  substance  est  soumise  à  des  lois  très-simples. 

D'abord  la  quantité  d'oxygène  de  la  silice  est  égale  à 
celle  de  toutes  les  bases,  en  y  comprenant  l'eau. 

Si  l'on  représente  par  i  l'oxygène  des  bases  à  i  atome, 
celui  de  l'alumine  sera  représenté  par  3 ,  et  celui  de  la  si- 
lice par  4î  ce  qui  donne,  pour  formule  minéralogique  gé- 
nérale , 

Si*APR'. 

Déplus,  comme  Toxygèue  de  la  potasse  est  à  celui  de 


Toau  daus  le  rapporl  (1(! 
à  la  snbiilance  esl 

Si"Al'(K'Aq')  =  Si' AP  KH' 
Si  i'ou  groupi:  les  éléments  de  la  nianïèrc  siii 

SPÂl+SiK-t-aAlH, 
le  minerai  pnurrail  être  considéré  comme  un 
de  I  atome  de.  feldspath  orlhosc. 

Si  Ai  +  SÎK, 
avec  2  atomes  de  diasporc  , 

Al  il. 

Ou  bien  ,    en   laissant  toute  ralumiiic  com 
silice,  on  aurait  : 


ntliail 
;  combinaison        | 

m 


SiK  +  3SiAl  - 


2H. 


d  étudie 


Par  conséquent ,  la  substance  que  n 
fst  une  combinaison  de  i  atome  de  silicate  neutre  de  po- 
tasse avec  3  atomes  de  silicate  ttibasique  d'alnniine,  et 
avec  a  atomes  d'eau. 

En  calculant  les  proportions  de  silice,  d'alumine,  de  po- 
tasse et  d'eau,  ([ui  correspondent  à  la  formule  qui  aété  adop- 
tée ,  on  trouve  les  résullats  suivants  qui  s'accordent  bien 
avec  ceux  de  l'analyse  : 


Silice 

. .     4SV 

43,7» 
33,1.^ 

Alumine. .  .  . 

..      3.41 

Potasse 

..       K 

11,68 

E.,1 

..     ïH 

4,45 

(  "3  ) 

nous  venons  d'étudier^  cependant,  lorsqu*on  examine  la 
formule  générale  qui  le  représente , 

•••  ••••••  • 

SiR  +  3Sift+2H, 

on  reconnaît  qu'il  ne  serait  peut  être  pas  impossible  dV 
rapporter  la  nacrite  comme  formant  une  de  ses  variétés. 

Les  deux  minéraux  ont  à  peu  près  le  même  aspect  ^ 
quant  aux  analyses  qui  ont  été  faites  de  la  nacrite,  elles 
sont  déjà  un  peu  anciennes,  et,  de  plus,  on  paraît  avoir 
donné  ce  nom  tantôt  à  du  talc,  tantôt  à  du  mica  (i) ;  aussi 
les  résultats  obtenus  jusqu'à  présent  n'ont  pas  permis  d'é- 
tablir sa  composition  chimique;  cependant  la  nacrite  de 
Brunswick,  dans  la  province  du  Maine,  a  été  analysée 
par  Tennant  et  Schorl,  qui  ont  trouvé  : 


Silice 

AJumioe 

Potasse 

Chaux 

Oxyde  de  fer.. 
Oxyde  de  man- 
ganèse  

Magnésie 

Eau 


TEIfïlAïlT. 


44»6o 
33,80 


n 


i,3o 

a, 25 
3,3o 
6,a5 


99»20 


Oxygène. 


23,21 

i5,8 

n 
0,4 
1,8 

0,5 

1,3 
5,6 


Rapport. 


23,2 


25,4 


8CB0RT. 


46,00 

35, '20 

2,28 

3,9i 

n 
2,00 


9i)'03 


Oxyçèno. 


23,90 

.6,4  ', 


n 


Rapport. 


'i3-90-4  ? 
i6-/i4-3? 


2,70 
0,66 

0,88 

'.78 


6-02- I V 
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On  voit  que  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus  ne  concordent 
pas  beaucoup  entre  eux  :  ils  donnent  à  peu  prés  la  même 
teneur  en  silice ,  mais  ,  pour  l'une  de  ces  analyses ,  l'oxy- 
gène de  la  silice  est  plus  grand  que  la  somme  de  l'oxygène 
des  bases ,  pour  l'autre ,  il  est  plus  petit  5  enfin ,  il  y  a 
moins  d'alumine.  Toutefois,  en  admettant  qu'il  doive  v 
avoir  égalité  entre  les  deux  quantités  d'oxygène  mention- 


(i)  Rammelsbcrg  Ilansworteibuch,  Voir  A'aAv/H. 


(  ^H  ) 

nées  ci-dessus,  en  admettant  déplus,  pour  la  nacrite  de 
Tcnnant ,  qu'une  portion  de  l'oxyde  de  fer  est  à  l'état  de 
peroxyde,  tandis  que  l'autre  est  à  l'état  de  protoxyde,  on 
obtiendra  le  rapport  de  i  à  3  entre  l'oxygène  des  bases  à 
1  atome  et  celui  des  bases  à  3  atomes ,  et  on  devra  re- 
i^ardcr  les  rapports  entre  les  quantités  d'oxygène  comme 
égaux  respectivement  aux  nombres  tt4!3:i.  La  formule 
de  la  nacrîte  serait  donc 

4Si3R3CR'H), 

et  cette  formule  comprend  celle  que  nous  avons  trouvée. 

Nous  observerons  cependant  que  ce  rapprochement ,  basé 
sur  quelque  similitude  dans  les  caractères  physiques ,  et  sur 
les  analyses  que  nous  venons  de  mentionner,  ne  doit  pas 
ùtre  considéré  comme  définitif;  ce  n'est  qu'une  indication 
qui  a  besoin  d'être  vérifiée  par  de  nouvelles  analyses  delà 
nacrite  d'Amérique 5  et,  en  tout  cas,  les  deux  minéraux 
appartiendraient  seulement  à  la  même  famille. 

La  substance  que  nous  avons  analysée  renfermant  11 
pour  100  de  potasse,  tandis  qu'il  n'y  en  a  pas  dans  la  na- 
crite de  Brunswick  qui  contient,  au  contraire,  de  la  chaux, 
du  fer  et  du  manganèse,  constitue  bien  une  espèce  mi- 
nérale Jiouv^cUcy  et  distincte  de  cette  dernière.  Dans  la  clas- 
sification méthodique  des  minéraux  adoptée  par  M.  Ram- 
uielsberg,  qui  est  fondée  sur  la  composition  chimique,  elle 
devrait  être  rangée  dans  la  classe  des  hydrosilîcates  formés 
d'un  silicate  neutre  et  d'un  silicate  tribasique,  et  elle 
viendrait  après  la  mesolype  et  la  pyrargilitte  (1)  :  je  pro- 
poserai de  la  nommer  damoiiritc,  en  l'honneur  de  M.  Da- 
mour,  auquel  la  minéralogie  est  redevable  de  l'étude  d'un 
grand  nombre  d(^  sii])'^i;uices. 

Le  ffiscincnl  (1     'Miioral  crue  nous  venons   d'étudier  esl 
celui  du  d  ^  ■  la   stanrotide,  et  il  se   trouve  on 


1)   Itnmnirh  li,  •\<'  \v^yVvvî^  \vj,^o  3 09. 
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abondance  aux  environs  de  Pontivy,  dans  le  Morbihan. 
Haûy  pensait  que  ces  minéraux  appartenaient  aux  terrains 
anciens  et  primitifs  (i).  Mais  M.  Dufrénoy  a  fait  voir,  dans 
Texplication  de  la  carte  géologique  de  France ,  que  les  ter- 
rains de  la  Bretagne ,  dans  lesquels  on  trouve  le  disthèue  et 
la  staurotide ,  doivent  être  rapportés  aux  terrains  de  transi- 
tion; et  c'est  aussi  ce  que  démontre  d'une  manière  irré- 
cusable la  présence  d'empreintes  fossiles  qui  se  trouvent 
sur  des  échantillons  présentant  les  deux  minéraux  réunis. 
Cela  s'accorde  bien ,  du  reste ,  avec  la  composition  de  la 
substance  que  nous  venons  d'analyser,  qui  contient  de  l'eau 
de  combinaison,  et  qui  doit  appartenir  à  des  terrains  d'ori- 
gine aqueuse  ;  on  voit  de  plus ,  d'après  ce  qui  a  été  dit  de' 
l'action  de  la  chaleur  sur  cette  substance,  que  si  elle  se 
trouve  dans  des  terrains  métamorphisés y  ils  n'ont  dû  suppor- 
ter qu'une  chaleur  assez  faible,  puisque,  à  une  température 
un  peu  élevée ,  elle  perd  son  eau  pour  ne  plus  la  reprendre. 
Sa  formation  est ,  du  reste ,  bien  contemporaine  de  celle  du 
disthène  ,  et  Ton  ne  peut  pas  supposer  qu'elle  ait  pris  nais- 
sance postérieurement,  et  par  des  infiltrations ,  comme  cela 
doit  avoir  eu  lieu  pour  les  zéolithes  dans  le  basalte  ;  car  elle 
occupe  des  intervalles  angulaires  très-grands  que  laissent 
entre  eux  les  prismes  de  disthène ,  et ,  de  plus  ,  ses  lamelles 
sont  si  complètement  engagées  dans  celles  du  disthène  avec 
lesquelles  elles  alternent,  qu'il  est  souvent  presque  impos- 
sible d'assigner  la  limite  des  deux  minéraux. 


(i)  Haûy,  Minéralogie,  Dislbènc. 
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RECUERCHES 

Sir  la  iHpéfaction  et  la  solidification  des  corps  dont  Tétat  habituel  est  Tétat 

gazeux; 

Par  m.  Michakl  FARADAY. 


(Traduit  par  M.  Sàikt-Èvre.  ) 

/ 

Les  expériences  précédemment  faites  sur  la  liquéfaction 
du  gaz,  et  les  résultats  ajoutés  de  temps  en  temps  à  cette 
branche  de  nos  connaissances,  notamment  par  M.  Thilo- 
rier,  m'avaient  laissé  le  désir  de  renouveler  ces  recherches. 
Ce  désir,  joint  aux  inductions  qu'on  pouvait  tirer  des  ex- 
périences de  M.  Cagnîard-Latour,  m'a  engagé  à  tenter 
beaucoup  d'expériences  dans  cette  voie.  La  simplicité  appa- 
rente de  la  constitution  moléculaire  des  gaz  et  des  vapeurs, 
l'espoir  de  voir  l'azote,  l'oxygène  et  l'hydrogène  à  l'état  so- 
lide ou  liquide,  et  ce  dernier  peut-être  à  l'état  métallique, 
me  séduisaient  également  ;  et  bien  que  le  succès  n'ait  pas  été 
aussi  grand  que  j'aurais  pu  le  désirer,  j'espère  cependant 
que  quelques-uns  des  résultats  obtenus,  et  les  moyens  de  les 
obtenir,  pourront  intéresser  la  Société  royale,  surtout  si  on 
remarque  qu'on  peut  en  pousser  l'application  plus  loin  que 
je  n'ai  pu  le  faire  encore.  Mon  but,  comme  celui  de  plusieurs 
autres  expérimentateurs,  était  de  soumettre  les  gaz  à  une 
pression  considérable,  en  même  temps  qu'à  un  grand  abais- 
sementde  température.  Pour  obtenir  la  pression,  j'employais 
deux  pompes  à  air  fixées  sur  une  table.  La  première  avait  un 
piston  d'un  pouce,  et  la  seconde  un  piston  d'un  demi-pouce 
de  diamètre.  Elles  étaient  unies  par  un  conduit  disposé  de 
manière  à  pouvoir,  au  moyen  de  la  première,  chasser  les  gaz 
dans  la  seconde.  Celte  dernière,  k  son  tour,  recevait  le  gaz 
déjà  condensé  à  lo,  i5  ou  20  atmosphères,  et  le  chassait,  à 
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une  pression  bien  plus  forte  encore,  dans  le  récipient  des- 
tiné à  le  recevoir  en  dernier  lieu. 

Les  gaz  soumis  aux  expériences  étaient  préparés  ou  con- 
servés dans  des  gazomètres  ou  des  cloches ,  puis  chassés  par 
la  pression  dans  les  tubes  condensateurs.  Quand  ils  étaient 
recueillis  sur  l'eau,  et  qu'ils  pouvaient  en  contenir,  ils  pas- 
saient, en  allant  du  gazomètre  à  la  pompe,  dans  un  tube  de 
verre  épais  entouré  d'un  mélange  de  glace  et  de  sel  à  la  tem- 
pérature de  3  2  degrés  Fahrenheit.  L'eau  venait  s'y  condenser 
dans  les  deux  premiers  pouces  de  la  longueur  du  tube. 

Les  tubes  condensateurs  étaient  de  verre  vert  à  bouteille, 
de  ^  à  ^  de  pouce  de  diamètre  extérieur,  et  de  -j^  à  -j^  de 
pouce  d'épaisseur.  Ils  étaient  disposés  de  deux  manières  :  les 
uns,  placés  horizontalement,  étaient  munis  d'une  courbure 
qui  leur  permettait  de  plonger  dans  le  mélange  réfrigérant^ 
les  autres,  disposés  comme  un  siphon  renversé,  pouvaient 
aussi,  en  cas  de  besoin,  être  refroidis  dans  la  partie  courbée. 
Dans  la  partie  droite  du  tube  courbé,  et  dans  la  plus  longue 
branche  du  siphon ,  on  introduisait  au  besoin  des  mano- 
mètres. 

On  se  servait  de  douilles  et  de  pièces  d'assemblage  pour 
unir  les  tubes  de  verre  aux  pompes.  Celles-ci  étaient  en 
cuivre  et  ressemblaient  aux  pompes  à  gaz  ordinaires  :  seu- 
lement elles  étaient  petites  et  faîtes  avec  soin.  Les  douilles 
étaient  terminées  par  des  ouvertures  assez  grandes  pour  que 
les  extrémités  des  tubes  de  verre  y  entrassent  librement,  et 
portaient  à  l'intérieur  un  pas  de  vis  pour  faciliter  Tadhé- 
rence  du  mastic.  Les  bouts  des  tubes  de  verre  étaient  rendus 
rugueux  au  moyen  d'une  lime,  et,  quand  on  avait  à  fixer 
une  douille,  les  deux  pièces  étaient  assez  fortement  chauffées 
pour  fondre  le  mastic  (i)  avant  que  leurs  extrémités  fussent 
présentées  l'une  à  raulrc  et  ajustées  définitivement.  Ces 


(i)  Cinq  parties  (;n  poii  <lc  (ire  jaune,  luied^ocrc  loiiffc, 

le  tout  fondu  CDScmbIc. 
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jointures  supportaient  une  pression  de  So,  4o  et  5o  atmo- 
sphères, et  ne  manquèrent  qu'une  fois  seulement  sur  cent 
expériences  environ;  encore  n'y  eut-il  point  séparation 
complète,  mais  seulement  une  fissure. 

Les  douilles  et  autres  assemblages ,  vissés  les  uns  sur  les 
autres ,  avaient  un  pas  de  vis  commun ,  de  façon  à  pouvoir 
s'ajustei*  à  la  demande  les  uns  des  autres.  Il  y  avait  aussi  des 
bouchons  à  écrou,  les  uns  munis  d'un  écrou  mâle,  pour 
fermer  l'ouverture  ou  l'extrémité  des  douilles ,  et  d'autres 
munis  d'un  écrou  femelle.  Toutes  ces  jointures  étaient  ren- 
dues étanches  au  moyen  de  feuilles  de  plomb,  et  en  les  pre- 
nant d'épaisseurs  diverses,  de  ^  à  ^  de  la  distance  entre 
deux  spires  consécutives,  il  était  aisé  de  choisir  la  feuille 
qui  permettait  d'obtenir  une  pression  convenable,  des  join- 
tures étanches,  et  de  maintenir  en  même  temps  l'appareil 
dans  sa  position  normale. 

J'ai  souvent  soumis  ces  tubes  à  une  pression  de  5o  atmo- 
sphères sans  accident  ni  rupture,  excepté  la  seule  dont  j'ai 
parlé.  Avec  l'aide  de  M.  Addams,  j'ai  essayé  leur  résistance 
à  la  presse  hydraulique,  et  obtenu  les  résultats  suivants  :  un 
tube  de  0,24  de  pouce  de  diamètre  extérieur,  et  de  0,0175 
de  pouce  d'épaisseur,  éclata  à  une  pression  de  67  atmo- 
sphères, en  représentant  par  i5  Ibs  par  pouce  carré  la 
pression  d'une  atmosphère.  Un  tube  qui  m'avait  servi ,  de 
0,225  de  pouce  de  diamètre  extérieur,  et  de  o,o3  de  pouce 
d'épaisseur,  supporta  une  pression  de  118  atmosphères  sans 
rupture  du  verre,  des  capuchons  ou  du  mastic,  et  fut  mis  de 
côté  pour  servir  plus  tard. 

Un  tube  comme  ceux  dont  je  me  servais  pour  dégager  les 
gaz  sous  la  pression,  ayant  0,6  de  pouce  de  diamètre  exté- 
rieur et  o,o35  d'épaisseur,  éclata  sous  une  pression  de  25 
atmosphères. 

Ayant  ces  données,  il  était  aisé  de  choisir  des  tubes  assez 
forts  pour  supporter  toutes  les  pressions  auxquelles  on  avait 
la  probabilité  de  les  devoir  soumettre. 


(  .60) 

L'iusLrumeiil  employé  pour  mesurer  le  degré  de  prcssiE| 
auijuel  le  gaz  était  soumis  dans  le  eoiidenscur  était  de  1 
même  nature  que  ceux  précédemment  dérrîls  (Phifosoph'.' 
Transact.,  i8a3,  p.  192)  :  un  petit  tuhc  de  verre,  fermé  n 
son.  extrémité  inférieure  par  une  colonne  de  mercure  se 
mouvant  dans  sou  intérieur.  Ainsi,  par  10  ou  20  atmo- 
splièrcs,  j'entends  une  force  capable  de  réduire  une  masse 
donnée  d'air  au  10"  ou  au  ao'  du  volame  qu'elle  occupait  à 
la  pression  de  3o  pouces  de  mercure.  Ces  tubes  avaient  leur 
graduation  tracée  au  vernis  noir  et  aussi  à  l'encre  de  Chine, 
n  y  a  plusieurs  gaz  qui,  en  se  condensant,  liquéfient  le  ver- 
nis; mais  alors  l'encre  de  Chine  résistait.  Pour  surcroît  de 
précaution,  on  prenait  sur  le  papier  uue  copie  exacte  de  l'é- 
prouvette  mauométrîque  pour  l'appliquer  à  l'extérieur  d 
tube  condensateur.  Souvent,  après  l'expérience,  on  détn 
sait  la  pression  intérieure  pour  s'assurer  si  le  mercure  p 
viendrait  à  sa  position  primJti\e. 

Pojir  soutneitre  ces  tubes  au  plus  grand  froid  possib 
j'employai  le  mélange  de  Thilorier,  composé  d'acide  carlx 
nique  solide  et  d'éther.  Un  plat  de  terre  de  4  pouces  eûtes  d 
volume,  ou  davantage,  s'ajustait  dans  un  autre  plat  un  peu 
plus  large,  avec  trois  ou  quatre  doubles  de  flanelle  sèche 
entre  les  deux,  et  on  plaçait  le  mélange  dans  le  vase  infé-. 
rieur.  Un  bain  semblable  peut  durer  ao  ou  3o  minutes  saii 
que  l'acide  carbonique  perde  l'état  solide,  et  les  tubes  dê"^ 
verre  peuvent  y  être  subitement  plongés  sans  se  rompre. 

Mais,  comme  mes  espérances  de  succès  étaient  fondées 
plutôt  sur  rabaissement  de  la  température  que  sur  l'cléva- 
tion  de  la  pression,  je  tâchai  d'obtenir  un  froid  plus  Intense 
encore.  Il  y  a,  en  ell'et,  des  résultats  produits  par  le  frord  et 
sur  lesqiiels  la  pression  n'a  aucune  influence.  De  plus,  il  se 
pouvait  que  la  température  nécessaire  fût  plus  basse  encore 
(pie  celle  du  bain  d'acide  carbonique  eld'étlicr  pour  les  corps 
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à  ce  but,  ou  mit  sous  la  machine  pneumatique  le  bain  d'éther 
et  d'acide  carbonique,  et  on  fit  le  vide  avec  rapidité.  La  tem- 
pérature s'abaissa  tellement,  que  la  vapeur  d'acide  carbo- 
nique abandonnée  par  le  bain,  au  lieu  d'avoir  une  pression 
d'une  atmosphère,  n'avait  que  ^  d'atmosphère  de  pression, 
ou  1,2  pouce  de  mercure,  car  le  baromètre  de  la  machine 
se  maintenait  à  28,2  pouces,  le  baromètre  ordinaire  étant 
à  29,4'  A  cette  basse  température,  l'acide  carbonique  mêlé 
à  l'éther  n'était  pas  plus  volatil  que  Teau  à  86  degrés  ou  que 
l'alcool  aux  températures  ordinaires. 

Pour  avoir  une  idée  de  cette  température,  je  fis  un  ther- 
momètre à  alcool,  dont  la  graduation  fut  portée  au-dessous 
de  32  degrés  Fahrenheit,  par  degrés  égaux  en  capacité  à  ceux 
qui  se  trouvaient  entre  32  et  212.  Placé  dans  le  bain,  mais 
entouré  d'air  et  couvert  de  papier,  il  accusa  la  température 
de  — 106  degrés.  Introduit  sous  la  machine,  il  s'abaissa  à 
166  degrés,  ou  à  60  degrés  au-dessous  de  la  température  du 
même  bain  à  la  pression  atmosphérique  et  dans  l'air.  Alors 
l'éther  était  très-fluide,  et  le  bain  put  se  conserver  pendant 
un  quart  d'heure. 

Tout  en  faisant  le  vide,  j'observais  la  température  du 
bain  et  la  pression  correspondante.  Voici  quelques  résultats. 
Le  baromètre  extérieur  marquait  29i'°"''®%4' 


Baromèlro  de  la  machine. 

Tempérât,  da  bain 

I 

pouce. 

10600  Fahr. 

10 

1  ia,5 

QO 

121     yO 

22 

125,0 

24 

i3r  ,0 

26 

139,0 

27 

146,0 

28 

160,0 

28, 

2 

166,0 

Mais  comme  il  faut  au  thermomètre  quelque  temps  pour 
prendre  la  température  du  bain,  et  que  la  température  de 
ce  dernier  s'abaissait  constamment,  comme  aussi  l'alcool 
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s'épaissit  beaucoup  à  la  température  la  plus  basse,  il  n'y  a 
pas  de  doute  que  les  nombres  précédents  sont  trop  faibles, 
peut-être  de  5  ou  6  degrés,  dans  beaucoup  de  circonstances. 

Avec  de  l'acide  carbonique  sec  sous  la  cloche  de  la  ma- 
chine ,  je  pus  faire  monter  le  baromètre  de  la  machine  à 
29  pouces,  le  baromètre  extérieur  en  marquant  3o. 

La  manière  dont  le  refroidissement  se  combinait  à  la 
pression  produite  par  les  pompes  est  fort  simple.  J'em- 
ployais une  cloche  tubulée  à  sa  partie  supérieure.  Le  man- 
chon de  cuivre  qui  la  fermait  portait  un  petit  tube  en  cuivre 
également,  le  traversant  à  joints  étanches  au  moyen  d'une 
boîte  à  étoupes,  de  manière  à  pouvoir  se  hausser  et  se  bais- 
ser aisément.  Ou  vissait  l'un  des  siphons  condensateurs 
à  la  partie  inférieure  du  tube  mobile,  et  l'extrémité  supé- 
rieure de  ce  dernier  s'ajustait  avec  un  tube  de  commu- 
nication assemblé  aux  pompes.  Il  s'étendait  honzontale- 
ment  à  6  pouces  des  pompes,  s'élevait  ensuite  sur  une 
hauteur  verticale  de  2  pieds,  redevenait  liorizoutal  sur  une 
longueur  de  7  pieds,  et  se  recourbait  enfin  pour  s'ajuster 
avec  le  tube  mobile.  On  pouvait  ainsi,  sans  ellbrt  sur  les 
jointures,  abaisser  le  tube  condensateur  dans  le  bain,  et  le 
hausser  pour  examiner  les  produits.  Le  volume  des  iubes 
de  jonction,  au  delà  de  la  dernière  pompe,  n'était  que  de 
2  pouces  cubes.  Ce  tube,  du  reste,  était  en  cuivre  également. 

On  commençait  par  serrer  les  assemblages  ,  excepté  le 
bouchon  à  écrou,  à  l'extrémité  de  la  courte  branche  du  con- 
denseur, qu'on  laissait  ainsi  un  peu  libre.  Alors,  au  moyen 
des  pompes,  on  faisait  passer  une  grande  quantité  de  gaz. 
pour  balayer  l'air;  après  quoi  on  vissait  le  bouton,  et  on  dis- 
posait Iç  bain  réfrigérant  pour  obtenir  les  effets  réunis  du 
froid  et  de  la  pression. 

Il  y  a  beaucoup  'le  ga/  (jiii  se  condensent  à  moins  d'une 
atmosphère  '    clans  un  bain  d'acide  carbonique  à 

l'air,  bain  qi  ni;  <il>nissement  de  température^ 

flrioô  flcf^vc.  is'>i  (*st-il  aisé  d(^  1rs  obtenir,  en 
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leur  faisaut  traverser  des  tubes  qui  les  conduisent  dans  des 
récipients  tubulés  entourés  du  mélange  réfrigérant. 

En  cliaulTant  d'avance  ces  récipients  à  la  flamme  d*unc 
lampe  à  alcool,  de  manière  à  y  ménager  des  étranglements, 
il  n'était  pas  difficile  d'y  enfermer  les  corps  à  leur  état  de 
condensation.  J'obtins,  ainsi  scellés  dans  des  tubes,  à  l'état 
liquide,  le  chlore,  le  cyanogène,  l'ammoniaque,  les  hydro- 
gènes sulfuré  et  arséniqué,  les  acides  hydriodique,  hydro- 
bromique, et  môme  l'acide  carbonique. 

L'oxyde  de  chlore  lui-même  fut  aussi  renfermé  dans  un 
tube  muni  d'une  douille  et  d'un  bouchon  à  écrou.  En  em- 
ployant un  bain  d'acide  carbonique  préalablement  refroidi 
dans  le  vide,  il  n'y  a  pas  de  doute  qu'on  ne  puisse  se  pro- 
curer d'autres  gaz  de  la  même  manière. 

L'acide  carbonique  liquide  m'était  fourni  par  M.  Addams, 
au  moyen  de  son  excellent  appareil,  en  masses  de  220  pouces 
cubes.  L'acide  solide  qui  en  provient  était  conservé  dans  un 
verre,  retenu  lui-même  au  milieu  de  trois  enveloppes  de 
verre  concentriques,  séparées  l'une  de  l'autre  par  des  mor- 
ceaux d'étoffe  de  laine  sèche.  Cette  disposition  était  si  con- 
venable, qu'il  m'est  souvent  arrivé  de  travailler  un  jour 
entier,  de  douze  à  quatorze  heures,  en  ayant  de  l'acide  car- 
bonique solide  dans  le  réservoir  •,  et  j'eus  assez,  pour  tous  les 
bains  dont  j'eus  besoin,  de  celui  que  put  fournir  un  volume 
de  220  pouces  cubes  (i). 

L'appareil  et  les  procédés  indiqués  permettent  aisément 


(i)  Dans  uno  seule  circonstance,  Tacidc  carbonique  solide  présenta  un 
état  remarquable  d^électricité  ,  mais  sans  que  je  pusse  reproduire  le  phé- 
nomène. 11  était  lié  probablement  à  la  présence  de  Thuile  qui  se  trouvait 
dans  le  réservoir  à  acide  carbonique.  Ni  ce  dernier,  ni  les  filaments  de  glace 
qui  se  déposaient  au  contact  de  Tair  n'^étaicnt  conducteurs,  car,  étant  tou- 
chés, ils  conserraîent  leur  état  électrique.  Croyant  cependant  que  Pexplica- 
lion  que  j^ai  donnée  de  la  cause  do  Tétat  électrique  d^un  jet  de  vapeur  et 
«Peau  est  la  véritable,  je  présume  que  le  cas  qui  nous  occupe  est  simple- 
ment une  production  d'électricité  par  frottement,  et  indépendant  de  toute 
vaporisation. 
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d'obtenir  les  gaz  condensés,  et  fournissent  en  particulier 
quelques  résultats  nouveaux.  Quand  un  gaz  était  liquéfié,  il 
était  facile  de  fermer  le  robinet,  et  alors  d'éloigner  le  con- 
denseur du  reste  de  l'appareil  5  mais,  pour  empêcher  le  li- 
quide de  repasser  à  l'état  de  gaz,  il  fallait  recouvrir  le  bou- 
chon au  moyen  d'une  douille  munie  d'un  écrou  femelle  et 
d'une  lame  de  plomb,  et  serrer  à  fond  l'écrou  du  bouchon. 
Moyennant  ces  précautions,  j'ai  souvent  conservé  de  l'acide 
carbonique,  de  l'oxyde  d'azote,  de  l'acide  fluosilicique,  pen- 
dant plusieurs  jours. 

Même  pour  les  gaz  susceptibles  de  se  condenser  à  Tair 
dans  le  bain  d'acide  carbonique ,  l'emploi  du  vide  avait  l'a- 
vantage de  permettre  d'examiner  les  produits.  Autrement, 
quand  on  retirait  le  tube,  il  se  couvrait  de  suite  d'un  givre 
épais,  qui  empêchait  l'œil  de  pénétrer  dans  l'intérieur. 

Gaz  oléjîant.  —  Ce  gaz  se  condense  en  un  liquide  inco- 
loi'e,  transparent,  mais  ne  se  solidifie  pas,  même  avec  le 
bain  d'acide  carbonique,  dans  le  vide.  Est-ce  parce  que  la 
température  n'était  pas  assez  basse  encore ,  ou  pour  des  rai- 
sons mentionnées  à  propos  de  l'oxyde  de  chlore  ?  C'est  ce  qui 
reste  encore  à  décider. 

La  pression  de  la  vapeur  de  ce  corps,  à  la  température  du 
bain  d'acide  carbonique  à  l'air  ( — io3  degrés  Fahrenheit), 
paraît  singulièrement  incertaine,  se  trouvant,  en  diflerentes 
circonstances  et  avec  des  échantillons  difterenls,  de  3,7,  8,7, 
5  et  6  atmosphères.  La  Table  suivante  montre  les  tensions 
de  la  vapeur  pour  certains  degrés  au-dessous  de  82  degrés 
Fahrenheit,  tensions  obtenues  avec  deux  échantillons  de  gaz 
différents  : 
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Degrés  Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Atmosphères. 

0 
—    fOO 

4.60 

9,3o 

{P 

5,68 

io,iG 

80 

6,91 

11,33 

70 

8,32 

12,  Su 

60 

9,88 

i3,86 

5o 

11,7-2 

i5,3i 

40 

'3,94 

17,0.5 

3o 

i6,5(> 

18,98 

20 

u),58 

21,23 

10 

n 

23,89 

0 

ri 

27,18 

-H  10 

n 

3i,7o 

ao 

fi 

36, 80 

3o 

n 

4*2,50 

Je  n'ai  pas  encore  le  secret  de  cette  irrégularité,  maïs  je 
crois  qu'il  y  a  deux  ou  plusieurs  substances  physiquement 
et  par  occasion  peut-être  chimiquement  différentes  dans  le 
gaz  oléfiant,  pouvant  varier  en  quantité  suivant  les  circon- 
stances de  chaleur,  de  quantités  de  matières  employées  dans 
la  préparation . 

Le  liquide  attaquait  la  résine  de  la  graduation  du  mano- 
mètre ,  et  probablement  aussi  la  résine  du  mastic  de  la 
douille,  bien  que  faiblement. 

Acide  iodhydrique, — On  le  prépare  en  chauffant  Tiodure 
de  phosphore  avec  un  peu  d'eau.  11  se  condense  aisément  à 
la  température  du  bain  d'acide  carbonique.  On  le  redis- 
tille de  nouveau,  et  on  l'obtient  ainsi  parfaitement  pur. 

On  peut  le  préparer  solide,  liquide  ou  gazeux.  Solide,  il 
est  parfaitement  limpide ,  transparent,  incolore,  présentant 
(les  fissures  ou  crevasses  analogues  l\  celles  qui  traversent  la 
lace.  Sa  lempéraUire  de  solidification  approche  de  — 60 


o 
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degrés  Fahrenheit,  et  alors  sa  vapeur  n'exerce  pas  la  pression 
d'une  atmosphère.  A  un  degré  un  peu  plus  élevé,  il  se  li- 
quéfie ,  et  ce  degré  se  confond  presque  avec  celui  qui  cor- 
respond à  la  pression  d'une  atmosphère.  Cet  acide  attaque 
le  mastic  de  la  douille  et  la  graduation  du  manomètre  ^  il 
paraît  aussi  agir  sur  la  graisse  des  écrous  avec  une  grande  fa- 
cilité. Il  attaque  aussi  le  cuivre  des  tubes  et  le  mercure  du 
manomètre.  Les  résultats  suivants  ne  peuvent  être  considé- 
rés que  comme  approximatifs  : 


Pression . 

u»  Fahrenheit. 

"2jOg  atmosphères 

32 

3,97 

Go 

5,86 

Acide  bromhydn'que,  —  On  le  prépara  en  ajoutant  à  du 
pcrbromure  de  phosphore  le  tiers  de  son  volume  d'eau,  dans 
un  tube  de  verre  disposé  de  manière  à  pouvoir  le  distiller, 
et  chauffant  légèrement.  En  le  recevant  dans  un  récipient 
bien  froid,  on  a  un  liquide  qui,  étant  distillé  de  nouveau, 
peut  servir  aux  expériences. 

On  fait  aisément  le  bromure  de  phosphore  sans  danger 
d'explosion.  On  n'a  qu'à  chauffer  un  tube  de  manière  à  y 
(létcrminer  deux  cavités.  On  met  le  phosphore  dans-l'une  et 
le  brome  dans  l'autre.  En  inclinant  le  tube ,  on  fait  des- 
cendre peu  à  peu  la  vapeur  de  brome,  qui  se  combine  avec 
le  phosphore.  Il  se  forme  d'abord  du  protobromure  liquide, 
([ui  se  convertît  bientôt  en  pcjbromure  solide.  On  se  débar- 
rasse du  brome  en  excès  en  chauffant  avec  précaution. 

L'acide  bromhydrique  se  condense  en  un  liquide  limpide, 
incolore,  à  loo  degrés  au-dessous  de  zéro,  ou  à  une  plus 
basse  température,  et  n'exerce  pas  la  pression  d'une  atmo- 
sphère à  la  température  du  bain  d'acide  carbonique  dans 
Tair.  Il  emperlie  an  lont  de  peu  de  temps  et  rend  irrégulier 
lo  mouv  nu'K  inc  dans  le  manomètre,  en  sorte  que 

j(^  nv.  []  nusiiic  exaclc  de  sa  force  élastique. 

Mais   (^  'V   a   (elle  de   Taride   murialique    à 
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— 1 24  degrés  Fahreuheit,  et  au-dessous  c'est  un  corps  solide, 
transparent,  cristallin.  Il  ne  se  congèle  qu'à  une  tempéra- 
ture bîen  inférieure;  mais,  étant  congelé  dans  le  bain  d'a- 
cide carbonique  et  dans  le  vide,  il  reste  solide  jusqu'à 
— 124  degrés. 

Acide  Jluosilicique, — Ce  corps,  à  l'état  gazeux,  peut  être 
mis  en  contact  avec  l'huile  et  le  métal  des  pompes  sans  les 
attaquer,  pendant  assez  longtemps  pour  qu'on  puisse  em- 
ployer les  procédés  de  condensation  déjà  décrits.  Liquéfié 
sous  la  pression  d'environ  9  atmosphères  à  — 160  degrés,  il 
est  clair,  limpide,  incolore  et  très-mobile,  comme  l'éther 
chauffé.  Il  ne  se  solidifie  à  aucune  des  températures  aux- 
quelles j'ai  pu  le  soumettre.  Je  pus  conserver  le  tube  jus- 
qu'au jour  suivant.  Il  s'était  fait  quelques  fissures,  et  il  n'y 
avait  plus  de  liquide  dans  le  tube  aux  températures  ordi- 
naires; mais,  en  l'immergeant  dans  un  bain  de  glace  et  de 
sel,  ou  obtenait  la  condensation  du  liquide.  La  pression  pa- 
raissait alors  de  3o  atmosphères;  mais  le  mouvement  du 
mercure  dans  le  manomètre  était  empêché,  et  on  ne  peut 
avoir  confiance  dans  cette  indication. 

Hydrogène  phosphore, — On  le  prépara  en  faisant  bouil- 
lir du  phosphore  dans  une  solution  concentrée  de  potasse 
pure,  et  on  le  conserva  sur  l'eau,  à  l'obscurité,  pendant  plu- 
sieurs jours,  pour  laisser  déposer  les  vapeurs  de  phosphore 
qu'il  pouvait  contenir.  Il  fut  soumis  alors  à  une  forte  pres- 
sion •  dans  un  tube  refroidi  par  le  bain  d'acide  carbonique 
et  placé  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique.  Le 
gaz  traversait  un  système  de  tubes  épais  et  étroits,  immergés 
dans  un  mélange  de  glace  et  de  sel  à  zéro,  pour  enlever  au- 
tant d'eau  que  possible.  Il  se  liquéfia  ainsi  sous  la  forme 
d'un  liquide  transparent,  incolore,  ne  pouvant  se  solidifier 
par  aucun  abaissement  de  température,  et,  la  pression  ne 
subsistant  plus,  reprenant  de  suite  la  forme  gazeuse.  Les 
pompes  pouvaient  le  comprimer  à  25  atmosphères  à  cette 


basse  température,  et  ccpendani,  â  la  pression  de  a  ou  3  at- 
mosphères et  à  la  même  température,  il  restait  liquide.  On 
ne  peut  douter  de  sa  condensation  5  mais  on  peut  i^tre  certain 
aussi  de  la  présence  d'un  autre  gaz,  soit  un  hydrogène  phos- 
phore différent,  soit  l'hydrogène  lui-m&mc. 

Acide Jliiohorique.  —  On  le  prépara  avec  le  spath-fluor, 
l'acide  borique  fondu  et  l'acide  sulfuriijue  couceutré,  dans 
uu  générateur  semblable  à  ceux  précédemment  décrits,  et 
on  l'introduisit,  sous  sa  propre  pression,  dans  le  tube  con- 
densateur. Le  baiu  d'acide  carbonique  oïdinaïre  ne  le  con- 
deasc  pas  ;  il  faut  l'applicatiou  du  vide  pour  l'obtenir  sous  la 
forme  d'un  liquide  lipipide,  incolore,  ne  montrant  aucun 
indice  de  solidification,  cl  mobile  aux  plus  basses  tempéra- 
tures ,  comme  Tétlier  chaulé.  En  enlevant  la  pression  ou 
élevant  la  température,  il  reprenait  l'état  gazeux.  Voici 
quelques  nombi'cs  qui  n'ont  aucune  prétention  à  l'exactî- 
lude ,  et  que  je  ne  donne  que  pour  mémoire  : 


4.6. 
7,5o 
9.3a 


liei 


Quant  aux  pressions,  il  se  présentait  souvent  des  irrégu- 
arités  dont  je  ne  connais  pas  la  vraie  cause.  Quelquefois  un 
t  la  colonne  de  mercure  et 


idu 


gaz  compri 


augmentait  le  volume  de  l'air  du  manomètre,  et  cette  quan- 
tité variait  avec  les  dill'érents  gaz.  Mais,  lors  même  que  le 
mercure  reprenait  dans  le  manomètre  sa  position  initiale,  il 

avait  des  anomalies  qui  semblaient  indiquer  qu'un  corps 
supposé  simple  en  contenait  deux  ou  plusieurs  autres.  J'a- 
;outerai  qu'il  est  essentiel  que  le  manomètre  soit  maintenu 

la  même  température  pendant  la  durée  des  observations. 
Acide  mumUiqne. — Ce  gaz  11e  se  congela  point  aux  plus 

isscs  lem^iératurcs.  Liquide,  il  dissoul  la  résine.  La  dïsso- 
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lution  bout  lorsqu'on  enlève  la  pression ,  et  abandonne  la 
résine  à  l'état  solide,  et  sans  doute  chimiquement  altérée.  Il 
amollit  le  mastic ,  mais  s'en  dégage  quand  on  diminue  la 
pression.  Voici  des  nombres  qui,  je  le  crois,  ne  s'éloignent 
pas  beaucoup  de  la  vérité  : 


Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

o 
—   100 

1,80 

-  53^ 

5,83 

0 
5 

92 

2,28 

5o 

6,3o 

0 

90 

2,38 

4^ 

7»4o 

-1-  10 

83 

2,90 

io 

:,(i8 

'M 

80 

3,12 

33 

8,53 

25 

77 

3,37 

3o 

9»2î 

3o 

70 

4,02 

22 

io,6(î 

32 

67 

4,26 

:20 

10,92 

40 

60 

5,08 

10 

12,82 

Atmosphères. 


i3,88 
i5,o4 

i7>74 
21,09 

23,08 

25,32 

26,20 
30,67 


Acide  sulfureux.  —  Liquide,  il  dissout  la  résine.  Il  de- 
vient cristallin,  transparent,  incolore  et  solide  à  — io5  de- 
grés Fahrenheit.  Quand  il  n'est  congelé  qu'en  partie,  les 
cristaux  sont  bien  formés.  A  l'état  solide,  il  est  plus  pesant 
que  le  liquide  ambiant  et  tombe  au  fond.  La  Table  suivante 
indique  les  pressions  en  atmosphères  de  3o  pouces.  Les 
nombres  précédés  d'un  astérisque  proviennent  de  nom- 
breuses observations,  les  autres  sont  interpolés.  Ils  diilèrent 
beaucoup  des  résultats  obtenus  par  Bunsen,  mais  concordent 
avec  mon  premier  et  mon  seul  essai. 
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Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fabronbclt. 

Atmo.sphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

0 
0,0 

0,725 

0 
40,0 

1,78 

0 

85 

4,00 

10,0 

0,92 

46,5 

a, 00 

«go 

4,35 

*i4,o 

I  ,00 

*48,0 

2,0f) 

93 

4,5o 

"19,0 

*23,0 

1,12 

r,23 

*56,o 
58,0 

2,42 
2,5o 

9S 

*I00 

5,00 
5,16 

*26,0 

1,33 

*n4,o 

2,7') 

\0.\ 

5,5o 

Si, 5 

i,5o 

08,0 

3,00 

110 

6,00 

'*32,0 

1,53 

*73,5 

3,28 

'^33,0 

.,57 

76,8 

3,5o 

Hydrogène  sulfuré. — Se  solidifie  à  — 122  degrés  Fahren- 
heit, sous  la  forme  d'une  substance  blanche,  translucide, 
ne  demeurant  pas  telle  toutefois,  mais  formant  une  masse 
de  cristaux  confus  semblables  à  ceux  du  sel  marin  ou  du  ni- 
trate d'ammoniaque.  Comme  il  fond  au-dessus  de  — 122 
degrés ,  la  partie  solide  se  précipite  en  raison  de  sa 
densité  supérieure.  A  cette  température,  la  pression  de  sa 
vapeur  est  inférieure  à  celle  de  i^**",8  environ,  de  manière 
que  le  liquide  exposé  à  l'air  ne  se  solidifie  pas,  comme  fait 
l'acide  carbonique. 

La  Table  suivante  indique  la  tension  de  sa  vapeur,  les  nom- 
bres précédés  d'un  astérisque  provenant  des  expériences, 
les  autres  étant  interpolés.  La  courbe  résultant  de  ces  nom- 
bres, bien  qu'identique  pour  diiTérenles  séries  avec  celle  qui 
correspond  à  l'eau  et  à  l'acide  carbonique,  s'en  écarte  ce- 
pendant si  fort  que,  pour  lever  mes  doutes  sur  la  pureté  du 
corps  soumis  à  l'expérience,  il  a  fallu  les  caractères  de  cris- 
tallisation et  autres  qui  semblent  s'accorder  pour  la  dé- 
montrer. 
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Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

0 
—    100 

1,02 

0 
-  5o 

2,35 

0 
0 

6,10 

*94 

1.09 

*45 

2,59 

-H  10 

7>2i 

*90 

i,i5 

*4o 

2,86 

20 

8,44 

*83 

1,27 

3o 

3,49 

*26 

9.36 

80 

1,33 

'24 

3,9.S 

3o 

9,94 

*74 

1 ,5o 

*20 

4,24 

40 

i.,84 

70 

»,5() 

M6 

4.60 

V|8 

13,70 

*68 

1,67 

10 

5,n 

5o 

4,14 

fX) 

1,93 

*2 

5,90 

*52 

14,60 

*58 

2,00 

- 

Acide  carbonique,  —  La  solidîticalion  de  ce  gaz ,  due  à 
M.  Thilorier,  est  Tune  des  plus  belles  expériences  des  temps 
modernes.  Il  Tobtint,  comme  on  sait,  sous  la  forme  d'une 
masse  blanche,  concrète,  semblable  à  la  neige.  Fondu  et 
solidifié  de  nouveau  à  une  basse  température,  il  parait  sous 
la  forme  d'un  corps  transparent,  incolore  comme  la  glace,  et 
tellement  limpide  que  d'abord  je  doutai  s'il  y  avait  quelque 
chose  dans  le  tube.  Il  fond  à  la  température  de  — 72  a  — 70 
degrés  Fahrenheit,  et  la  partie  solide  est  plus  lourde  que  le 
liquide  ambiant.  Solide  ou  liquide,  à  cette  température,  il 
exerce  une  pression  de  5,33  atmosphères  environ.  Aussi 
est- il  aisé  de  comprendre  la  rapidité  avec  laquelle,  au  con- 
tact de  l'air  et  à  la  pression  d'une  seule  atmosphère ,  il  se 
congèle  en  partie  par  l'évaporation  d'une  autre  quantité. 
Thilorier  indique  — 100  degrés  centigrades  ou  — 148  de- 
grés Fahrenheit  comme  la  température  de  sa  solidification. 
C'est  plutôt  cependant  la  température  à  laquelle  l'acide  so- 
lide peut  arriver  en  prolongeant  l'évaporation  à  l'air,  et  elle 
correspond  à  une  pression  inférieure  non-seulement  à  5,33 
atmosphères,  mais  même  à  une  seule  atmosphère.  Un  bain 
d'acide  carbonique  et  d'élher,  exposé  à  l'air,  refroidira  un 
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luhe  icii fermant  Tacide  sulidifîé,  jusqu'à  ce  que  la 
du  tube  soil  iuft'rieurc  à  une  atmosphère,  cl  cependant,  en 
couvrant  le  même  bain  de  manière  à  avoir  à  sa  surface  une 
pression  d'une  atmosphère  de  vapeur  d'acide  carbonique,  la 
température  résultanic  est  susceptible  de  produire  une  pres- 
sion intérieure  de  2,5  atmosphères. 

L'estimation  de  cette  pression  varie  d'une  manière 
fâcheuse.  A  —  4  degrés  Fahrenheit  ce  gaz  a  une  pression 
de  26  atmosphères  suivant  Thilorîer.  Suivant  Addams,  il 
faudrait  une  température  de  3o  degrés  pour  corrcspondi'e  à 
cette  pression.  Addams  donne  la  pression  de  27  atmo- 
sphères y  pour  la  température  de  Sa  degrés,  tandis  que 
Thilorîer  et  moi-même  indiquons  36  atmosphères  à  la 
même  température.  A  5o  degrés,  lîrunel  Teslime  à  60  atmo- 
sphères ,  et  Addams  à  3<i'""'j67  ;  à  86  deg, ,  Thilorîer  trouve 
qu'elle  est  de  73  atmosphères  ;  à  go  degrés  ,  Hrunel  la  porte 
à  120;  à  100  degrés,  Addams  indique  62"'"',  3i.  Même  à  tSo 
degrés,  la  pression,  suivant  lui,  n'est  pas  de  100  atmo- 
sphères. 

Je  suis  porté  à  croire  que,  vers  90  degrés ,  l'acide  carbo- 
nique prend  l'étal  indiqué  par  Cagniard-Lalour.  Les  ex- 
périences de  Thilorier  nous  donnent  la  densité  du  liquide 
et  de  la  vapeur  répandue  à  sa  surface ,  à  la  température  de 
88  degrés  Fahrenheit;  celle  du  liquide  est  un  peu  plus  de 
deux  fois  la  densité  de  la  vapeur,  quelques  degrés  de  plus 
les  amèneraient  au  même  état,  et  les  résultats  de  Brimel 
sembleraient  l'indiquer;  mais  alors  on  ne  pourrait  tenir 
compte  des  résultats  d' Addams  qu'en  admettant  i 
lisante  quantité  d'acide  carbonique.  Les  nombre 
représentent  les  pressions  que  j'ai  obtennes. 
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30 
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•a3 
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3o 
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ao 
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3o 
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17.80 

'îj 

î8.5o 

70 

5,33 

,« 
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L'acide  carbonique  est  remarquable  par  la  forte  tension 
de  sa  vapeur  à  l'état  solide.  Aucun  autre  corps  ue  s'en  rap- 
proche à  cet  égard,  ei  il  se  passe  pour  lui  le  contraire  de 
ce  qui  a  lieu  dans  le  cours  ordluairedes  choses.  Ainsi,  par 
exemple,  si,  comme  c'est  le  cas  pour  l'eau,  Téthcr,  le 
mercure  ou  un  autre  liquide,  on  appelle  point  d'ébullîtîon 
la  température  à  laquelle  la  force  élastique  de  sa  vapeur  est 
égale  à  celle  de  l'atmosphère;  ou,  si  pour  produire  l'effet 
de  l'ébullilioii ,  on  le  plonge  dans  l'alcool  ou  dans  l'élher, 
on  s'aperçoit  alors  que  les  points  de  congélation  et  d'ébul- 
lition  sont  renversés,  le  premier  étant  le  plus  élevé  et  le 
second  le  plus  éloigné  à  environ  5o  degrés  au-dessous. 

Oocyde  de  cliloi-e.  —  Ce  corps  se  transforme  aisément  eu 
une  matière  solide  cristalline ,  se  fondant  par  une  légère 
augmentation  de  température  en  un  liquide  rouge-orangé  , 
et  se  congelant  de  nouveau  par  refroidissement.  Solide,  ce 
corps  présente  l'aspect  extérieur  du  bichromate  dépotasse, 
un  peu  dur,  cassant  et  translucide  ;  formant  des  cristaux  par- 
faitement limpides;  il  fond  à  — yS  degrés  et  la  portion 
solide  est  plus  dense  que  la  partie  liquide. 

A  l'état  solide ,  il  émet  si  peu  de  vapeurs  qu'on  ne  s'ap- 
perçoit  de  sa  présence  par  aucun  degré  de  coloration  dans 
Ana.  de  Cftint.  ci  de  Vhys.,  3"  sirifl,  t.  XV.   (Novembre  1845.I        iS 
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un  tube  de  quatre  pouces  de  longueur  au  fond  duquel  la 
matière  est  placée.  Il  s'ensuit  que  la  pression  de  sa  vapeur 
à  cette  température  doit  être  très-faible. 

Quelques  heures  après,  voulant  solidifier  la  même  portion 
de  ce  gaz  qui  alors  était  liquide,  je  plaçai  le  tube  dans  un 
bain  à  —  i  lo  degrés,  mais  ne  pus  réussir,  ni  en  l'y  laissant 
longtemps,  ni  en  secouant  le  tube,  ou  l'ouvrant  pour  le 
soumettre  à  la  pression  atmosphérique.  Mais  au  contact 
d'un  fil  de  platine,  il  se  solidifia  de  suite  en  présentant 
les  propriétés  ci-dessus  mentionnées.  Il  y  a  parmi  les 
substances  que  nous  manions  habituellement  beaucoup 
d'exemples  semblables 5  mais  j'hésite,  à  cause  de  ce  fait, 
à  conclure  que  tous  les  gaz  qui  jusqu'à  présent  ont  refusé 
de  se  solidifier  à  — 166  degrés,  ne  puissent  le  faire  dans  des 
circonstances  convenables  à  une  telle  température. 

Protojcjde  d^azote, —  Je  l'obtins  solide  ,  au  moyen  du 
bain  d'acide  carbonique  et  du  vide,  sous  la  forme  d'un 
corps  cristallin  incolore-,  la  température  nécessaire  a  dû  se 
rapprocher  de  —  i5o  degrés  environ  :  la  pression  de  la 
vapeur  du  corps  solidifié  était  moindre  que  celle  de  ralmo- 
sphèrc. 

J'en  conclus  que  le  protoxyde  d'azote  liquéfié  ne  pouvait 
se  congeler  par  l'évaporation,  sous  une  seule  atmosphère, 
comme  le  fait  l'acide  carbonique  \  ce  qui  se  vérifia  :  car,  en 
ouvrant  à  l'air  libre  un  tube  renfermant  beaucoup  de  li- 
quide, il  se  mit  à  bouillir,  se  refroidit,  mais  resta  liquide. 
Le  froid  produit  par  l'évaporation  était  énorme,  et  je  pus 
m'en  convaincre  en  plaçant  le  tube  qui  le  renfermait  à 
l'état  liquide  dans  un  bain  d'acide  carbonique  qui  se  com- 
porta comme  s'il  avait  été  chaud,  et  le  fit  immédiatement 
bouillir  avec  rapidité. 

Je  gardai  ce  corps  quelques  semaines  dans  un  tube  fermé 
par  des  rob*  les  l)oii(  lions  à  écrou  ^  pendant  cet  inter- 

valle iln'  ni  sur  la  graduation  du  manomètre, 

ni  sur  le 
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Il  est  donc  prol)able  qu'on  peut  employer  ce  corps  dans 
certaines  occasions,  pour  produire  des  froids  beaucoup  plus 
intenses  que  ceux  que  peut  fournir  l'acide  carbonique.  Jus- 
qu'à une  certaine  température ,  celle  de  sa  solidification , 
il  n'y  aurait  même  pas  besoin  d'élber,  et  au-dessous  de  cette 
température  on  pourrait  aisément  les  mêler  ;  sa  vapeur  ne 
serait  point  nuisible  à  la  machine  pneumatique,  et  on  ne 
peut  douter  que,  placée  dans  le  vide,  cette  substance,  pro- 
duisant une  température  plus  basse  que  toutes  celles  qu'on 
connaît ,  peut  être  autant  au-dessous  de  celle  du  bain  d'acide 
carbonique  dans  le  vide ,  qu'elle  l'est  à  la  température  de  ce 
dernier  relativement  à  celle  du  même  bain  exposé  à  l'air. 

Ce  corps,  comme  le  gaz  oléfiaut,  donna,  à  différentes 
reprises,  des  résultats  incertains  quant  à  la  pression  de  sa 
vapeur  :  résultats  dont  on  ne  peut  tenir  compte  qu'en  admet- 
tant la  présence  de  deux  corps  différents ,  solubles  l'un  dans 
l'autre,  mais  de  force  élastique  dillérente.  Quatre  échantil- 
lons différents  donnèrent,  à  la  même  température — io6  de- 
grés Fahrenheit,  les  différences  de  pression  suivantes  i  ^66  5 
4,4  î  5,0  et  6,3  atmosphères,  et  cela  après  qu'on  eût  laissé 
perdre  l'atmosphère  élastique  restée  dans  les  tubes  après  la 
lin  de  la  condensation  et  qu'on  l'eût  remplacée  par  une  por- 
tion des  mêmes  liquides  qui  dut  alors  se  vaporiser.  La  Table 
suivante  donne  quelques  nombres  obtenus  avec  une  portion 
du  liquide  qui  exerçait  une  pression  de  6  atmosphères  à 
—  Ï06  degrés  Fahrenheit  : 


18. 


(  =76) 


..,...„. 

».™. 

„,,.,, 

-  ^0 

35 

.o,9i 

- 

3a 

K.So 

'. 

35 

■  5 

i3,8o 

- 

5 

l6,20 

IJ.Î5 

" 

0 

ig.oS 

--«4 ,40 

-f-  5 

30  ,70 

36,oS 

10 
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i5 
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19, fia 

in 

36.55 

îi.fri 

a5 

38,85 

33.66 

3o 

35,8i 

35 
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La  seconde  colonne  indique  ]es  pressions  obtenues  à  me- 
sure qu'on  élevait  la  icmpérature  du  liquide.  La  troisième 
représente  les  pressions  obtenues  le  jour  suivant  avec  le 
môme  tube  après  qu'il  eut  atteint  la  température  de  l'almo- 
spbère,  et  qu'il  y  fut  resté  quelques  heures.  H  y  a  entre  les 
deux  colonnes  une  différence  de  4  ou  5  atmosphères;  ce  qui 


montre  d'abord 


que  la  premièi 


applic 


i  la  basse 


température  fit  dissoudre  une  partie  du  corps  plus  volatil 
dans  la  portion  liquéfiée  la  moins  volatile,  cl  que,  pendant 
la  nuit,  l'application  prolongée  d'une  plus  haute  tempéra- 
ture la  réduisit  de  nouveau  en  vapeur.  Ce  résultat  se  repro- 
duisit plusieurs  fois  de  suite  avec  le  mÉmc  écliantillon. 

Cette  matière  est  une  de  celles  que  je  liquéfiai  en  i8a3  ; 
depuis  ce  "  mnrcndsque  M.  Natterer  l'a  liquéfiée  en 

seservau.  pompes,  et  l'obtint  ainsi  en  c 
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tités  considérables.  Sa  non-solidification  au  contact  de  Tair 
s^accorde  parfaitement  avec  mes  propres  résultats. 

Cyanogène,  —  Ce  corps  devient  solide,  transparent  et 
cristallin ,  comme  Bunsen  l'a  déjà  démontré.  A  — 3o  degrés 
Fahrenheit,  il  se  liquéfie;  solide  ou  liquide,  il  parait  avoir 
la  même  densité ,  mais  la  portion  solide  est  peut  être  la  plus 
dense  des  deux. 

Le  mélange  de  ces  deux  portions  a  une  tension  de  vapeur 
plus  faible  que  la  pression  d'une  atmosphère.  En  consé- 
quence, au  contact  de  l'air,  le  liquide  ne  se  congèle  pas 
comme  fait  l'acide  carbonique* 

Le  liquide  tend ,  mais  faiblement ,  à  se  condenser  sur  le 
mastic  et  le  bitume  du  manomètre  ;  quand  on  le  prépare  au 
moyen  du  cyanure  de  mercure  scellé  dans  un  tube,  le  cyano- 
gène repasse  de  l'autre  côté  dans  le  résidu  de  la  précédente 
distillation ,  mais  la  pression  de  la  vapeur,  aux  températures 
ordinaires,  est  encore  aussi  grande  que  sî  le  cyanogène  était 
isolée  et  parfaitement  limpide.  On  laissa  s'échapper,  sous 
forme  gazeuse ,  une  portion  mesurée  de  cyanogène  liquide  \ 
un  volume  à  63  degrés  Fahrenheit  donna  ainsi  393,9  volumes 
de  gaz ,  à  la  même  température  et  à  la  pression  barométri- 
que de  3oP°,2.  Si  100  pouces  cubes  du  gaz  pèsent  55s'"**"%5, 
I  pouce  cube  du  liquide  pèserait  ainsi  2i8s"*°%6,  ce  qui 
donne  0,866  pour  densité  du  liquide.  Après  la  première 
condensation  je  l'avais  estimée  à  0,900. 

Le  cyanogène  me  donna  en  différentes  occasions  des  ré- 
sultats de  tension  de  vapeur  fort  variables ,  malgré  la  pureté 
apparente  de  la  matière.  J'accorde  une  certaine  confiance 
aux  résultats  suivants ,  les  pressions  étant  en  atmosphères 
de  3o  pouces  de  mercure,  et  les  nombres  précédés  d'un 
astérisque  provenant  des  expériences. 
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Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fabrenbett. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères 

o 
0,0 

i,a5 

0 
*38,5 

a, 72 

0 
77  »o 

5,00 

8,0 

i,5o 

"44, 5 

3,00 

*79>o 

5,16 

*io,o 

1,55 

*48,o 

3,17 

83,0 

5,5o 

i5,o 

*»72 

*5o,o 

3,a8 

88,3 

6,00 

*20,0 

î,89 

*52,0 

3,36 

*93,5 

6,5o 

22,0 

a,oo 

54,3 

3,5o 

*()5,o 

6,64 

*a7,o 

2,ao 

*63,o 

4,00 

98,4 

7,00 

*32,o 

2,3; 

♦70,0 

4.5o 

*io3,o 

7,5o 

34,5 

2,5o 

*74,o 

4.>9 

Ammoniaque,  —  On  peut  l'obtenir  sous  la  forme  d'une 
substance  solide ,  blanche ,  translucide ,  cristalline ,  fondant 
à  la  température  de  —  io3  degrés ,  époque  à  laquelle  la  por- 
tion solide  est  plus  dense  que  le  liquide  ambiant^  à  cet  état 
la  tension  de  la  vapeur  doit  être  très-faible.  On  laissa  de 
l'ammoniaque  liquide  à  60  degrés  se  répandre  dans  du  gaz 
ammoniaque  à  la  même  température  \  un  volume  de  liquide 
donna  1009,8  volumes  de  gaz  à  la  pression  barométrique  de 
3oP^,2.  Si  100  pouces  cubes  de  gaz  pèsent  18^^^'"% 28,  on  aura 
184^''*"'%  6  pour  le  poids  de  i  pouce  cube  d'ammoniaque 
liquide  à  60  degrés.  La  densité  à  cette  température  sera 
donc  0,731.  Mes  anciennes  expériences,  et  un  autre. pro- 
cédé, me  donnèrent  0,76  pour  la  densité  à  la  température 
de  5o  degrés. 

La  Table  suivante,  avec  les  mêmes  annotations,  donne 
en  nombres,  les  tensions  de  la  vapeur  ammoniacale. 


(  279  ) 


Fabrenhett. 

atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

o 
*o,o 

2,48 

0 

5, lu 

*6°,3 

7,00 

0,5 

2,5o 

*44.o 

5,30 

'*65,6 

7,5o 

*9.3 

3,00 

•45,0 

5,45 

*67,o 

7,60 

*i8,o 

3,5o 

45.8 

5,5o 

6i},4 

8,00 

^21,0 

3,72 

'49.0 

5,83 

73,0 

8,5o 

25,8 

4,00 

*5.  ,4 

6,00 

7G,8 

9,00 

*i6,o 

4.04 

*5a,4 

G, 10 

80,0 

y,5o 

*3si,o 

4.44 

•55,0 

6,38 

'*83,o 

lOjOO 

*33,o 

4,^50 

•50,5 

6,5o 

85 ,0 

10, 3o 

39,5 

5,00 

'()0,0 

6,90 

Hydrogène  arséniqué. — Ce  corps,  liquéfié  par  MM.  Du- 
mas et  Soubeiran,  ne  se  solidifie  pas  même  aux  plus  basses 
températures,  c'est-à-dire  à  —  166  degrés  Fahrenheit.  La 
Table  suivante,  avec  les  mêmes  annotations,  indique  les 
tensions  de  sa  vapeur. 


Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

0 

-  *75 

o»94 

0 
-  3o 

2,84 

0 
-+-   10 

6,24 

70 

1,08 

*23 

3,32 

20 

7»39 

*64 

1,26 

20 

3,5i 

3o 

8,66 

60 

1,40 

10 

4,3o 

32 

8,95 

"52 

1,73 

*5 

4,74 

40 

10, o5 

5o 

1,80 

*o 

5,2f 

5o 

11,56 

40 

2,28 

-+-  *3 

5,56 

60 

i3,i9 

*36 

2,5o 

Les  corps  suivants  ne  se  congèlent  point  à  la  température 
du  bain  d'acide  carbonique  dans  le  vide^  le  chlore,  l'éther, 
l'alcool,  le  sulfure  de  carbone,  la  camphine  ou  Tliuile  de 
térébenthine  rectifiée.  L'alcool ,  la  camphine,  la  caoutchou- 
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ciue  perdent  leur  fluidité  et  s'épaississent  un  peu  vers 
—  io6  degrés  et  encore  plus  à  —  i66  degrés  5  alors  ralcool 
se  mouvait  de  côté  et  d'autre,  comme  de  Thuile.  L'acide 
nitreux  jaune  refroidi  au-dessous  de  o  degrés,  perd  la  plus 
grande  partie  de  sa  couleur  et  se  change  en  une  matière 
blanche  cristalline  cassante  et  légèrement  translucide,  fu- 
sible un  peu  au-dessus  de  o  degré  Fahrenheit.  L'acide  vert , 
et  probablement  hydraté,  exige,  pour  sa  solidification, 
une  bien  plus  basse  température  et  devient  alors  un  corps 
solide  d'un  bleu  pâle.  Il  y  avait  là  évidemment  deux  corps  : 
l'acide  anhydre ,  qui  cristallise  le  premier,  et  l'hydrate  qui 
exige  au  moins  —  3o  degrés  pour  sa  solidification. 

Les  gaz  suivants  ne  donnèrent  aucun  indice  de  liquéfac- 
tion à  la  température  du  bain  d'acide  carbonique  et  dans  le 
vide,  même  aux  pressions  désignées  dans  le  tableau  suivant  : 

Atmosphères. 

Hydrogène 27 

Oxygène 27 

Azote , . .  5o 

Bioxyde  d'azote 5o 

Oxyde  de  carbone 4^ 

Gaz  de  l'éclairage Si 

La  différence  dans  le  plus  ou  moins  de  facilité  des  fuites, 
est  une  raison  de  la  différence  des  pressions  employées. 
Ainsi,  je  trouvai  qu'il  était  impossible  de  soumettre  Thy- 
drogène  à  plus  de  27  atmosphères ,  dans  un  appareil  assez 
étanche  pour  faire  supporter  à  l'azote  une  pression  deux 
fois  plus  énergique. 

M.  Cagniard-Latour  a  montré  qu'à  une  certaine  tem- 
pérature et  sous  une  pression  suffisante,  un  liquide  deve- 
nait un  gaz  transparent  sans  changer  de  volume.  A  cette 
température ,  ou  à  une  autre  un  peu  supérieure ,  il  n'est 
pas  vraisemblable  qu'aucune  augmentation  de  pression , 
à  moins  c  soil   énorme,    puisse  liquéfier  le  gaz. 

Maintena  iliuo  de  — 166  degrés    est  proba- 

IJemenl,  buv  ^    au-dessus  de  ce   degré,    et 
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peut-être  en  est-il  de  même  pour  Tazote  et  Toxygène  5  et 
alors  il  ne  faut  pas  s'attendre  à  ce  qu'aucune  pression, 
excepté  celle  qu'accompagnerait  un  froid  plus  intense  en- 
core que  tout  ce  qu'on  a  pu  produire,  puisse  leur  faire  quitter 
leur  état  gazeux.  De  plus,  comme  l'éther  prend  cet  état 
avant  que  sa  vapeur  ait  atteint  la  tension  de  38  atmosphères , 
il  est  plus  que  probable  que  des  gaz  qui  peuvent  résister  à 
une  pression  de  27  à  5o  atmosphères,  à  une  température  de 
—  166  degrés,  ne  se  liquéfieront  jamais,  ou  ne  perdront 
jamais  leur  état  gazeux  aux  températures  ordinaires.  On 
peut  probablement  les  amener  à  un  très-grand  degré  de 
condensation,  mais  sans  les  liquéfier. 

Quelques  expériences  intéressantes  sur  la  compression 
du  gaz  sont  dues  à  M.  Aimé.  Il  exposa  l'oxygène  et  les  gaz 
oléfiant  et  fluosilicique ,  le  bî oxyde  d'azote,  l'oxyde  de 
carbone,  l'hydrogène  et  l'azote,  à  des  pressions  s'élevant 
jusqu'à  220  atmosphères^  mais  c'était  dans  les  profondeurs 
de  la  mer,  et  on  ne  pouvait  en  examiner  le  résultat.  Plu- 
sieurs avaient  diminué  en  volume  dans  un  rapport  bien 
plus  grand  que  la  pression  à  laquelle  ils  avaient  été  sou- 
mis ;  mais  MM.  Cagniard-Latour  et  Thîlorier  ont  démontré 
que  cela  arrive  souvent  tant  que  la  substance  conserve  la 
forme  gazeuse.  Il  est  probable  que  les  gaz  oléfiant  et  fluo- 
silicique ont  été  liquéfiés  à  ces  profondeurs ,  mais  il  n'ont 
été  vus  liquides  que  dans  mes  expériences  et  à  des  tem- 
pératures qui  ne  dépassent  pas  4^  degrés  Fahrenheit. 
Les  résultats  fournis  par  l'oxygène  sont  tellement  incon- 
stants et  contradictoires,  qu'ils  font  naître  des  doutes  sur 
ceux  qui  ont  été  obtenus  avec  les  autres  gaz,  par  le 
même  procédé. 

Ainsi ,  bien  que  je  n'aie  condensé  ni  l'oxygène  ,  ni  l'hy- 
drogène, ni  l'azote,  sur  lesquels  se  portaient  d'abord  mes 
recherches ,  j'ai  pu  ajouter  six  substances  au  nombre  de 
celles  qu'on  pouvait  s'attendre  à  voir  à  Vélal  liquide,  et  en 
ramener   sept ,    comprenant   Tammoniaque  ,    le    bioxyde 


(  2Si  ) 

d'azote  et  Thydrogène  sulfuré,  à  Tétai  solide;  et,  bien  qu^ 
les  nombres  exprimant  les  forces  élastiques  ne  puissent  être^ 
considérés  comme  exacts  à  cause  des  difficultés  provenanl:. 
de  l'emploi  des  thermomètres  et  de  la  nature  des  appareils, 
j'espère  cependant  qu'ils  aideront  au  développement  d'un^ 
loi  générale  en  réglant  la  vaporisation  de  tous  les  corps— 
J'espère  aussi  que  ces  expériences  pourront  servir  à  éclairei:* 
l'état  physique  des  corps  gazeux ,  tels  qu'ils  se  présentent  à^^ 
nous  sous  les  circonstances  ordinaires  de  température  et  dc3 
pression. 
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Remarques  additionnelles  relatives  à  la  condensation  des  gaz; 

Par  m.  Michael  FARADAY. 


Protoxyde  d* azote. — Soupçonnant  la  présence  de  l'azote 
dans  le  protoxyde ,  notamment  à  cause  de  l'existence  du. 
muriate  d'ammoniaque  dans  le  nitrate  que  j'employais, 
je  préparai  ce  dernier  sel  h  l'état  pur  au  moyen  d'acide  ni- 
trique et  de  carbonate  d'ammoniaque  essayés  d'avance  pour 
acide  muriatique  par  le  nitrate  d'argent. 

Après  avoir  laissé  le  gaz  en  provenant  pendant  plusieurs 
jours  en  contact  avec  un  peu  d'eau  dans  des  vases  bien 
fermés  5  je  le  condensai  de  la  manière  précédemment  dé- 
crite. Cela  fait ,  je  laissai  perdre  la  moitié  du  liquide  à  l'état 
de  vapeur  pour  me  débarrasser,  autant  que  possible  ,  de  la 
partie  la  moins  condensable.  Je  perdis  ainsi  assez  de  gazi 
pour  remplir  trente  fois,  ou  plus,  la  capacité  des  vases  em- 
ployés, et  j'obtins  ensuite  les  pressions  suivantes  : 
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Fahrenheit. 

Atmosphères 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

o 
—    125 

1,00 

0 

-  70 

4,11 

0 
—  i5 

14,69 

I20 

1,10 

G5 

4»7o 

10 

16, i5 

ii5 

1  ,22 

Co 

5,36 

0 

»7,70 

IIO 

1,37 

55 

6,09 

0 

19,34 

io5 

1,55 

5o 

6,89 

-+-  5 

21,07 

100 

»>77 

45 

7,76 

10 

22,89 

95 

2,o3 

40 

8,71 

i5 

24,80 

90 

2,34 

35 

9,74 

20 

26,80 

85 

2,70 

3o 

ïo,85 

25 

28,90 

80 

3, If 

25 

12.04 

3o 

3r,io 

75 

3,58 

20 

i3,32 

35 

33,40 

Ces  nombres  peuvent  tous  ôtre  pris  comme  résultant  des 
expériences  \  quand  les  températures  ne  sont  pas  celles 
qu'on  observe  actuellement ,  elles  n'en  différent  presque 
toutes  que  de  i  degré  et  sont  en  rapport  avec  les  effets  réel- 
lement observés.  Les  observations  réelles  ne  s'écartent  que 
très-peu  des  nombres  donnés.  Je  considère  cette  Table 
comme  bien  plus  digne  de  confiance  que  l'autre,  et  néan- 
moins il  est  évident  que  la  courbe  qui  la  représente  ne 
donne  pas  l'idée  d'une  substance  simple  et  pure ,  car  les 
pressions  correspondant  aux  plus  basses  températures  sont 
trop  élevées.  Je  crois  encore  à  la  présence  de  deux  corps, 
et  que  le  plus  volatil  est,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  condensable 
dans  celui  qui  l'est  le  moins.  Mais  je  crois  qu'il  y  a  une  bien 
moins  grande  proportion  du  plus  volatil,  l'azote,  ou  quel 
qu'il  puisse  être  ,  que  dans  les  expériences  précédentes. 

Gaz  oléjîant,  —  Le  gaz  condensé  dans  les  précédentes 
expériences  fut  préparé  à  la  manière  ordinaire,  avec  de  l'al- 
cool et  de  l'acide  sulfuriquc  purs.  On  le  lava  en  l'agitant 
avec  la  moitié  de  son  volume  d'eau,  et  on  le  laissa  ensuite 
pendant  trois  jours  en  contact  avec  un  épais  mélange  de 
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eliaux  et  d'eau,  en  agitant  de  temps  en  temps  les  flacons. 
De  cette  manière  ,  on  put  le  débarrasser  des  acides  sulfu- 
reux et  carbonique,  et  je  croîs  de  tout  Féther,  excepte 
peut-être  de  traces  qui  ne  pouvaient  influencer  les  résul- 
tats. Quant  à  Téther,  j'ai  trouvé  depuis  que  le  procédé  est 
satisfaisant,  car,  en  ajoutant  à  dessein  de  la  vapeur  éthérëe 
à  de  Pair,  de  manière  à  augmenter  son  volume  d'un  tiers, 
un  traitement  semblable  le  fît  disparaître  de  manière  à  ren- 
dre au  gaz  son  volume  initial.  Il  restait  encore  une  légère 
odeur  éthérée ,  mais  pas  plus  forte  que  celle  qu'on  perçoit 
en  ajoutant  i  volume  de  vapeur  éthérée  à  i  200  ou  1 5oo  vo- 
lumes d'air.  3'ai  trouvé  que,  quand  l'air  est  dilaté  de  -|  à  j  de 
son  volume  par  la  vapeur  d'éther,  plusieurs  lavages  avec  le 
dixième  de  son  volume  d'eau  et  un  dernier  lavage  avec  son 
volume  d'eau,  suffisent  pour  enlever  tellement  l'éther,  que, 
malgré  une  légère  odeur, l'air  a  repris  son  volume  primitif. 

Comme  je  l'ai  déjà  établi ,  c'est  la  présence  de  carbures 
d'hydrogène,  différents  du  gaz  oléfîant  ou  plus  volatils  que 
lui, dans  le  gaz  et  dans  le  liquide  condensé,  qui  donne  quel- 
que incertitude  aux  résultats  obtenus.  C'est  ce  que  semblent 
indiquer  les  tensions  observées. 

Dans  une  recherche  postérieure  à  celles-ci,  je  découvris 
une  propriété  du  gaz  oléfîant  que  je  ne  crois  pas  connue, 
puisque  je  ne  la  trouve  pas  dans  les  livres:  c'est  sa  rapide 
solubilité  dans  l'alcool  absolu ,  l'huile  de  térébenthine  et 
autres  corps  analogues. 

L'eau,  comme  M.  Berzélius  et  d'autres  l'ont  indiqué, 
dissout  environ  -J  de  son  volume  de  ce  gaz ,  mais  en  laissant 
un  résidu  insoluble  qui  brûle  comme  le  gaz  de  l'éclairage. 
L'alcool  prend  2  volumes  de  ce  gaz,  l'éther  2  également,  la 
térébenthine  2  \  volumes,  l'huile  d'olive  i  volume  par 
l'agitation  anv  tomprratiiros  cl  pressions  ordinaires.  Par 
ronséq  -on    j)lai  c  nn  flacon  de  ce  gaz  sur  un 

bain  d  n  |)s  et  (|u  on  agite,  il  v  a  bientôt  ab- 

soi'ptio 
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En  soumettant  le  gaz  àuu  examen  semblable,  je  n'ai  ja- 
mais obtenu  une  complète  absorption.  Il  reste  toujours  un 
résidu  qui ,  bien  que  je  n'aie  pas  eu  le  temps  de  m'en  rendre 
un  compte  exact,  parait  être  le  gaz  de  l'éclairage,  et  je  ne 
doute  pas  que  ce  corps  n'ait  influencé  mes  résultats  anté- 
rieurs. Ce  corps  parait  se  produire  à  toutes  les  périodes  de 
la  préparation  du  gaz  oléfiant.  En  prenant  six  échantillons 
de  gaz  différents  à  des  intervalles  égaux ,  et  se  débarrassant 
comme  ci-dessus  des  acides  carbonique,  sulfureux  et  de 
l'éther,  j'ai  trouvé  en  centièmes  les  nombres  suivants  pour 
représenter  la  proportion  du  gaz  insoluble  dans  le  résidu 
après  l'agitation  avec  la  térébenthine:  10,5^  lo  ;  io,i  ; 
i3,i5  28,35  61,8.  Je  ne  puis  dire  en  ce  moment  s'il  y 
avait  ou  non  de  l'oxyde  de  carbone  dans  ces  résidus  inso- 
lubles* 

Quant  à  la  portion  dissoute,  je  ne  désire  pas  laisser 
croire  que  j'y  suppose  la  présence  d'un  seul  corps  \  il  n'y  a 
pas,  en  vérité,  à  douter  du  contraire.  Car,  tandis  que  i  vo- 
lume de  térébenthine  introduit  dans  vingt  fois  son  volume 
de  gaz  oléfiant ,  purifié  de  l'éther  et  des  acides ,  absorbe  1  ^ 
volumes  du  gaz,  le  môme  volume  d'huile  récente  de  téré- 
benthine, mise  en  contact  de  la  même  manière  avec  la  quan- 
tité du  gaz  qui  reste  quand  la  moitié  a  été  dissoute,  n'en 
prend  plus  que  iP*'^',54.  Et  cependant,  il  y  a  un  abondant 
résidu  de  gaz  qui  se  dissoudrait  à  ce  titre  dans  la  térében- 
thine récente.  Quand  on  a  dissous  les  |  de  i  volume  de  gaz 
oléfiant,  la  partie  la  plus  soluble  de  ce  qui  reste  exige  son 
volume  de  térébenthine  récente  pour  être  absorbée.  Ainsi , 
d'abord  i  volume  de  camphine  en  dissolvait  2,505  puis, 
quand  la  portion  la  plus  riche  du  gaz  a  disparu  ,  le  même 
volume  n'en  dissout  plus  que  i,54)  et  quand  on  a  dissous 
une  quantité  plus  grande  encore  du  même  gaz ,  i  volume 
de  camphine  ne  prend  plus  que  i  volume  égal  au  sien.  On 
ne  peut  s'expliquer  ces  faits  que  par  la  présence  de  diffé- 
rentes combinaisons  dans  la  parfic  soluble  du  gaz. 


(  286  ) 

On  prépara  avec  soin  une  certaine  quantité  de  gaz  olé- 
fiant,  agité  en  vaisseaux  clos  avec  son  volume  d'eau,  aban- 
donné pendant  trois  jours  au  contact  du  mélange  d'eau  et 
de  chaux  ,  et  on  le  condensa  ensuite.  Cela  fait,  on  en  laissa 
perdre  une  portion  considérable  pour  chasser  l'atmosphère 
non  condensée  et  les  vapeurs  les  plus  condensables ,  et  on 
obtint  alors  les  pressions  suivantes  : 


Fahrenheit. 

Atmosphères. 

Fahreinhell. 

Atmosphères. 

Fahrenheit. 

Atmosphères. 

-.oS" 

4,60 

-65^ 

8,3o 

0 
-  3o 

16,22 

100 

4,82 

60 

9»i4 

25 

Ï7.75 

95 

5,10 

55 

10,07 

20 

19,38 

90 

5,44 

5o 

11,10 

i5 

2E,11 

85 

5.84 

45 

12,23 

10 

22,94 

80 

6,32 

40 

i3,46 

5 

24,87 

75 

6,89 

35 

>4'79 

0 

26,90 

70 

7»55 

En  examinant  la  forme  de  la  courbe  donnée  par  les  pres- 
sions, il  est  clair  que,  comme  dans  les  opérations  précé- 
dentes, les  pressions  aux  températures  inférieures  sont  trop 
fortes  pour  qu'on  puisse  admettre  l'existence  d'un  corps 
unique,  et  la  forme  de  la  courbe  aux  pressions  les  plus  éle- 
vées prouve  qu'il  n'y  avait  point  d'éther.  En  permettant  au 
liquide  de  reprendre  l'état  gazeux  et  traitant  100  parties  de 
ce  gaz  par  la  térébenthine  ,  l'huile  en  absorba  89  et  en 
laissa  1 1 .  Il  n'y  a  pas  de  doute  que  la  présence  de  cette  der- 
nière substance  soluble  par  la  pression  dans  la  partie  la  plus 
facilement  condensable,  est  la  cause  des  irrégularités  de  la 
courbe  et  des  pressions  trop  fortes  aux  plus  basses  tempéra- 
tures. 

Lasolu'^'^'^  '  'M''r(''c  du  i^ivA  oléfiant,  mêlée  à  huit  ou  neuf 
fois  son  II .  put  se  dissoudre,  et  on  vitparaitre 

peu  à  p(  dics  gazeuses  dont  la  séparation  fut 
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hâtée  par  une  chaleur  modérëe.  On  put  obtenir  ainsi  la 
moitié  environ  du  gaz  dissous,  i  volume  de  la  solution  al- 
coolique ,  mêlé  à  2  volumes  d'eau ,  fournit  peu  d'indices  de 
séparation  de  gaz.  La  chaleur  même  n'en  détermina  pas  la 
séparation  immédiate,  mais,  peu  à  peu,  mit  en  liberté  la 
moitié  environ  du  gaz  employé. 

La  séparation  du  gaz  dissous  par  l'eau ,  la  chaleur  ou  un 
changement  de  pression,  fournira  donc  les  moyens  de  l'ob- 
tenir à  un  plus  grand  état  de  pureté.  La  possibilité  de  faire 
ces  dissolutions  sera  aussi  d'un  grand  secours  dans  l'analyse 
correcte  des  mélanges  de  carbures  d'hydrogène.  L'hydro- 
gène de  l'éclairage  est  à  peine  soluble  dans  l'alcool,  l'éther, 
on  la  térébenthine,  qui  ne  parait  pas  dissoudre  plus  du  -^ 
du  volume  du  gaz  employé.  Mais  je  dois  abandonner,  quant 
à  présent,  le  développement  de  ces  questions. 

Acide  carbonique.  —  On  peut  le  conserver  liquide  dans 
des  tubes  garnis  de  robinets  mastiqués ,  fermés  par  des  bou- 
chons à  écrou  ;  mais  il  faut  se  rappeler  le  ramollissement  du 
mastic  qui  finît  ainsi  par  céder.  On  avait  disposé  un  tube 
semblable  le  lo  janvier.  Le  i5  février,  il  fit  explosion,  non 
par  suite  d'aucune  fracture  du  tube,  mais  simplement  en 
projetant  la  douille  par  suite  d'une  fissure  dans  le  mastic. 
Il  ne  faut  donc  employer  ce  genre  de  fermeture  que  pour  un 
service  de  quelques  jours. 

Oxj'gène.  —  On  fondit  et  on  pulvérisa  du  chlorate  de 
potasse.  On  pulvérisa  aussi  du  peroxyde  de  manganèse ,  on 
le  chauffa  au  rouge  pendant  3o  minutes ,  on  le  mêla  chaud 
encore  avec  le  chlorate ,  et  on  plaça  le  mélange  dans  un 
long  tube  générateur  muni  d'une  douille  mastiquée.  Enfin, 
on  unit  ce  tube  à  un  autre  communiquant  au  condensa- 
teur. La  chaleur  d'une  lampe  à  alcool  appliquée  avec  pré- 
caution dégagea  l'oxygène  sans  traces  d'humidité  ,  et  les  tu- 
bes ,  le  tube  chaufté  comme  le  tube  refroidi ,  supportèrent 
la  pression  produite.  On  éleva  ainsi  la  pression  intérieure 
à  58'**'",5  en  abaissant  la  température  du  condensateur  à 


c  ■■ 
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—  1 4o  degi'ùs  Fahrenheit.  Mais  on  ne  vît  aucune  conden- 
sation. Uu  peu  au-dessus  de  cette  pression,  le  mastic  de  deux 
des  douilles  commença  à  céder,  et  je  ne  pus,  avec  cet  ap- 
pareil, pousser  plus  loin  l'expérience. 

Les  nombres  précédents,  tout  imparfaits  qu'ils  sont  pour 
exprimer  la  force  élastique  des  gaz  condensés ,  suggérèrent 
à  M.  Dove  l'idée  de  chercher  si  le  môme  accroissement  de 
lempéralnrc,  exprimé  en  degrés  du  tliermomèlre ,  produi- 
sait les  mêmes  accroissements  de  pression  pour  les  gaz  ouïes 
vapeui's  en  contact  avec  les  liquides  génératews ,  pourvu 
toutefois  que  la  pression  initiale  fût  la  même  pour  tous. 

Ainsi ,  pour  obtenir  la  différence  entre  i4  et  i5  atmo- 
sphères de  pression,  pour  la  vapeur  ou  le  proioxy de  d'a- 
zote, il  faut  presque  le  même  nombre  de  degrés.  Pour 
obtenir  la  différence  entre  20  et  aS  atmosphères  pour  la  va- 
peur ou  l'acide  muriatiquc,  il  faut  la  même  quantité  de 
chaleur.  Une  loi  semblable  rendrait  les  accroissements 
de  force  élastique  les  mêmes  pour  tous  les  corps  ,  et  la 
courbe  applicable  à  la  vapeur  d'ean  le  serait  également  à 
toutes  les  antres  vapeurs.  Cependant,  il  ne  parait  pas  qu'il 
en  soit  ainsi. Il  est  vrai  pour  tous  les  corps  que  la  force  de  la 
vapeur  augmente  en  proporlion  géométrique  pour  des  ac- 
croissements égaux  de  température ,  mais  la  raison  de  la 
progression  n'est  pas  la  même  pour  tous  les  corps.  Autant 
que  les  faits  observés  sur  l'eau,  l'acide  sulfureux,  le  cyano- 
gène, l'ammoniaque,  les  hydrogènes  arïéniqué  et  sulfuré, 
les  acides  carbonique  et  muria  tique,  peuvent  justifier  la  pré- 
sentation d'une  loi  générale,  on  pourrait  croire  que  plus 
un  corps  est  volatil  et  plus  est  grande  la  rapidité  avec  la- 
quelle la  chaleur  augmente  sa  force  élastique  en  partant 
d'un  point  de  départ  commun  à  tous  les  corps  mis  en  expé- 
rience. Ainsi,  pour  passer  de  3  n  6  atmosphères,  il  faut 
ajouter  .-       -irps  déjà  nommés  les  nombres  suivants  : 

Eau  Tcide  sulfureux,  63  degrés;  cyanogène, 

6^".,^  ;  Go    degrés  ;   hydrogène    arséniqué, 
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54  degrés;  hydrogène  sulfuré,  56^,5  ;  acide  muriatique,  43  de- 
grés 5  acide  carbonique,  32*^,5  ;  proloxy  de  d'azote,  3odegrés. 
Et,  bien  que  l'ordre  de  ces  nombres  ne  soit  pas  exact  et  que, 
dans  le  cas  du  gaz  oléfiant  et  du  protoxyde  d'azote ,  les 
courbes  se  traversent  quelquefois,  on  se  rend  compte  aisé- 
ment de  ces  accidents  par  la  composition  variable  des  ma- 
tières employées  et  les  erreurs  inévitables  des  premiers 
résultats.  On  atout  lieu  de  croire  que  les  accroissements  de 
force  élastique  sont  proportionnels  à  la  volatilité  du  corps, 
et  que ,  par  une  étude  plus  approfondie  ,  on  arrivera  à  une 
loi  générale  qui  permettra ,  au  moyen  d'une  seule  observa- 
tion de  la  force  élastique  d'une  vapeur  en  contact  avec  le 
liquide  générateur,  de  trouver  la  force  élastique  correspon- 
dant à  une  autre  température. 

Il  est  douteux  que  la  même  loi  subsiste  quand  les  corps 
sont  sur  le  point  de  prendre  l'état  indiqué  par  M.Cagniard- 
Latour.  Cet  état  arrive  trop  tôt  en  égard  à  la  pression 
voulue,  suivant  que  le  gaz  liquide  est  plus  léger  et  plus  sus- 
ceptible d'expansion  sous  l'influence  de  la  chaleur,  et  que 
sa  vapeur  est  plus  pesante  :  aussi  l'éther  est-il  disposé  à  pren- 
dre si  facilement  cet  état.  Mais  bien  qu'avec  l'éther,  l'alcool 
et  l'eau,  la  substance  la  plus  volatile  prenne  cet  état  à  la 
plus  basse  pression ,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'il  en  doive  être 
toujours  ainsi.  Nous  savons  que  l'éther  prend  cet  état  par- 
ticulier entre  87  et  38  atmosphères,  tandis  que  les  acides 
muriatique  et  carbonique,  le  protoxyde  d'azote,  le  gaz  olé- 
fiant, tous  bien  plus  volatils,  supportent  des  pressions 
bien  plus  élevées  sans  affecter  le  même  état,  et  cela,  malgré 
la  grande  différence  de  densité  qui  existe  entre  la  vapeur  de 
ces  corps  et  le  liquide  qui  lui  a  donné  naissance.  Mainte- 
nant ,  on  ne  sait  pas  si  la  courbe  qui  exprime  les  forces  élas- 
tiques de  la  vapeur  d'un  liquide  donné  correspondant  à  des 
températures  croissantes  continue  sans  interruption ,  après 
que  le  corps  a  passé  par  cet  état  physique  particulier.  Aussi 
on  ne  peut  en  rien  préjuger  la  question  de  savoir  si  le  pas- 
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sage  à  cel  éiat,  plus    lot  ou  plus  tard,  aura  sur  les  corps 
mis  en  expérience  une  influence  quelconque  qui  modifie  la 
loi  générale  énoncée  plus  haut. 

Cette  loi  encourage  beaucoup  à  continuer  les  tentatives 
de  solidification  de  l'oxygène,  Thydrogène  et  Tazote,  au 
moyen  de  températures  plus  basses  encore  que  celles  qu'on 
a  pu  obtenir.  Si, pour  faire  passer  l'acide  carbonique  de  a 
atmosphères  à  la  pression  d'une  seule ,  il  faut  lui  enlever 
la  moitié  du  nombre  de  degrés  nécessaires  pour  produire  le 
même  effet  avec  l'acide  sulfureux ,  on  peut  s'attendre  à  ce 
qu'un  abaissement  de  température  moindre  encore  suffira 
pour  ramener  au  même  état  l'azote  ou  l'hydrogène  ^  de  sorte 
qu'en  combinant  l'effet  d'une  température  plus  basse  encore 
et  d'un  appareil  perfectionné ,  on  peut  s'attendre  à  voir  se 
liquéfier  ou  se  solidifier  ces  deux  corps. 

VVV»  V*  VVWWWVWV  vV\  \'WV'W  •^»  %v»  vw 

RECIIERCUES  SUR  L'ACIDE  TITANIQIIE; 

Par  m.    Henri  ROSE. 

{\inuiles  de  V o^<^cndor(f,   tome  lAll  ,  l'nffo  lii).} 


1.   —  Fer 


TITAKE. 


Le  fer  tilaué,  si  abondant  dans  la  nature,  a  été  mainte  fc^is 
examiné;  maison  est  arrivé  aux  résultats  les  plus  différents. 
Les  anciennes  analyses  de  Klaproth ,  de  Cordier  ,  de  Vau- 
quclin  et  d'autres,  ne  pouvaient  pas  donner  de  résultats 
concordants  ,  à  cause  de  la  séparation  imparfaite  de  l'acide 
litanique  et  de  l'oxyde  de  fer  \  ce  n'est  que  plus  lard  qu'on 
a  trouvé  des  méthodes  plus  exactes. 

Je  me  suis  servi,  dans  mes  premières  recherches  sur  le  fer 
titane  ,  de  1'     '  '  'ri(|ii('  versé  dans  la  dissolution  du  mi- 

néral dans  'iîioii  de  rammoniaque  laissait  dis- 

sous racid(  'jwdc  de  fer  qui  était  précipité  à 
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Tétat  de  sulfure,  parle  sulfure  d'ammonium.  Plus  tard, 
afin  de  déterminer  les  quantités  relatives  d'oxyde  ferreux  et 
d'oxyde  ferrique,  j'employai  deux  méthodes  indirectes: 
dans  la  priemière,  je  versais  dans  la  dissolution  du  minéral 
une  solution  auricosodique  (natriumgold);  et  d'après  la 
quantité  d'or  métallique  obtenu,  je  déterminais  la  quan- 
tité de  soufre  après  l'addition  de  l'acide  chlorhydrique. 

Peu  de  temps  après ,  M.  Mosander  analysa  trois  variétés 
de  fer  titane:  celui  du  lac  Umen,  en  Sibérie-,  ouilménite, 
celui  d'Arendal  et  celui  d'Egersund  en  Norwége,  qui  avait 
aussi  fait  l'objet  de  mes  recherches.  11  traitait  le  minéral 
par  l'hydrogène  et  regardait  la  perte  de  poids  comme  re- 
présentant l'oxygène  combiné  au  fer.  La  masse  calcinée , 
traitée  par  l'acide  chlorhydrique,  laissait  dissoudre  le  fer 
seul,  tandis  que  l'acide  titanique  formait  le  résidu^  il  oxy- 
dait complètement  le  fer  contenu  dans  la  dissolution,  et  il 
précipitait  l'oxyde  ferrique  par  l'ammoniaque  ^  en  compa- 
rant la  quantité  d'oxygène  contenue  dans  cet  oxyde  avec  la 
perte  de  poids  obtenue  dans  le  traitement  par  l'hydrogène, 
il  concluait  les  quantités  relatives  de  l'oxyde  ferreux  et  de 
l'oxyde  ferrique. 

M.  de  Kobell  précipitait  ensemble  de  la  dissolution  du 
fer  titane,  l'oxyde  de  fer  et  l'acide  titanique,  par  la  méthode 
de  Fuchs ,  au  moyen  du  carbonate  de  chaux ,  dissolvait  le 
précipité  dans  l'acide  chlorhydrique,  tranformait  l'oxyde 
ferrique  en  oxyde  ferreux,  au  moyen  de  l'hydrogène  sulfuré, 
et  le  séparait ,  à  cet  état,  de  l'acide  titanique,  au  moyen  du 
carbonate  de  chaux.  L'oxyde  ferreux  était  de  nouveau 
transformé  en  oxyde  ferrique,  et  celui-ci  était  précipité  par 
l'ammoniaque.  M.  de  Kobell  analysa  de  cette  manière, 
outre  le  fer  titane  d'Egersund,  celui  de  Gastein,  celui 
d' Aschaffenburg ,  et  celui  de  Suisse. 

Les  chimistes  que  je  viens  de  nommer  ont  reconnu,  dans 
le  fer  titane,  la  présence  de  l'acide  titanique,  de  l'oxyde  ferri- 
que et  de  l'oxyde  ferreux.  Mais ,  quoique  les  méthodes  qu'ils 

19- 


oui  cmploytJcsdans  leurs  recherches  ne  laissent  rien  à  oLjec- 
ler,  les  analyses  d'nu  f^r  tîiatië  de  la  même  localité  leur  onl 
donné  des  résultats  fort  dilTcrenls.  Le  fer  titane  d'Egersund 
en  Norwége  a  élé  analysé  par  M.  Mosander,  par  M.  deKo- 
bell  el  pai'  moi-même.  Les  analyses  des  deux  premiera  chi- 
mistes s'accordent  assez  hJen  entre  elles  ;  mais  elles  s'éloi- 
gnent notaUement  des  miennes, 

M.  Mosander  a  obtenu  dans  trois  opérations  sui'  le  fer 
d'Egersund  : 

AddeliUniquc .,,.     39,0-1  i^.^3  4' 

Otyde  lerriqne 39.  iG  33, ai  ^S,r)3 

Oïjiie  ferreux 27,21  'i<l,'''l  39,04   ' 

Ocyda  mnii^neux o,iii  » 

MeenciBE-, a,3o            t  ,Qa  1  .gj 

Oi;de  clecérium  «  yllHn "                   "  0  "" 

OiL7(Ieohroinique u,i3  o,3.1 

Silice o,3l            i,G5  0 

!)9,3i  98,75  !).) 

Le  résultat  d'uuc  analyse  de  M,  de  Kobcll  est  le  suivant  ; 

Acide  li tut)! t| ne 4^t^4  

Ox)iId  rerrîquc aS  ,G6 

Oxyda  ferregi 3;  .91 

99.S' 
EiiOn  le  même  minéral  m'a  donné  : 

Acide  litanique 43,7! 

Oiydo  ferriq  no 43 ,  70 

Oïjdo  ferrpui i3,57 


La  concordance  des  résultats  de  M.  Mosander  et  de  M.  fl 
Kobell  semble  en  indiquer  resaclitude;  cependant,  si  l'on 
fait  attention  à  ta  description  de  mon  procédé,  on  remar- 
quera qu'il  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  erreur  notable. 

Pour  la  quantité  d'acide  tiianique,  celle  que  j'ai  obtenue 
s'accorde  parfaitement  avec  celle  de  M.  de  Kobell  et  ne 
s'éloigne  pas  plus  de  celle  de  M.  Mosander  que  ne  le  font 
entre  eux  ses  propres  résultats.  Mais,  quant  aux  quantités 
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relatives  d'oxyde  ferrique  et  d'oxyde  ferreux,  elles  oflreiit 
une  circonstance  particulière.  En  efliet,  j*avaîs  obtenu,  dans 
mes  premières  recherches ,  une  quantité  d'oxyde  ferrique 
correspondant  à  40^91  pour  100  de  fer  métallique  :  dans 
mes  analyses  récentes,  je  n'ai  pas  déterminé  directement  la 
quantité  de  fer  ^  mais  j'ai  employé,  pour  reconnaître  les 
quantités  de  peroxyde  et  de  protoxydc,  la  méthode  indirecte 
indicjuée  plus  haut.  Si  l'on  cherche  la  quantité  totale  de 
fer  métallique  correspondant  a  ces  deux  nombres,  on  trouve 
40,09  pour  100,  quantité  parfaitement  d'accord  avec  la  pre- 
mière, surtout  si  l'on  réfléchit  combien  il  reste  souvent  d'in- 
certitude dans  une  détermination  indirecte. 

Or,  les  analyses  de  M.  de  Kobcll  et  de  M.  Mosander  pré- 
sentent une  quantité  de  fer  tout  à  fait  semblable.  En  efl'et , 
celle  qu'on  déduit  de  l'analyse  de  M.  de  Kobcll  est  4^A'^ 
pour  100,  et  celles  que  fournissent  les  trois  analyses  de 
M.  Mosander  sont 4 1,24,  89,09^40,40  pour  100. 

Ce  rapprochement  m'avait  fait  penser  depuis  longtemps 
que  le  fer  titane  ne  contient  peut-être  pas  les  éléments  que 
les  chimistes  y  ont  reconnus ,  et  que,  dans  les  divers  traite- 
ments que  subit  le  minéral,  on  obtient  des  produits  diffé- 
rents ,  suivant  la  méthode  que  Ton  emploie. 

Mon  frère  a  fait  remarquer  depuis  longtemps  que  l'ilmé- 
nite  a  la  forme  cristalline  du  fer  oligiste ,  et  qu'il  en  est  de 
même  pour  tous  les  autres  fers  titanes  cristallisés.  Celte 
similitude  était  difficile  à  expliquer,  d'après  ce  que  l'on  sa- 
vait de  la  composition  de  ces  substances. 

M.  Mosander  a  présenté  sur  ce  sujet  une  explication  plus 
ingénieuse  que  vraisemblable,  car  aucun  exemple  analoguje 
ne  venait  la  confirmer.  11  admettait  que  le  titanate  d'oxyde 

•  • •  ••  • 

ferreux  Fe  Ti  était  isomorphe  avec  l'oxyde  ferrique  te,  puis- 
que dans  les  deux  combinaisons  il  y  a  le  même  nombre  d'ar- 
tomes  d'oxygène  et  de  métal ,  et  que  le  fer  et  le  titane  sont 
isomorphes.  Mais  nous  ne  connaissons  jusqu'ici  aucun  cas 
d'isomorphisme  entre  deux  combinaisons  dont  l'une ,  ana- 
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logue  aux  sels,  est  formée  de  deux  corps  oxydés ,  tandis  que 
l'autre  est  un  simple  oxyde. 

Lorsque  Fuchs  eut  découvert  dans  Tétain  un  oxyde  d'une 
composition  analogue  à  l'oxyde  ferrique ,  îl  me  parut  vrai- 
semblable que  la  même  chose  avait  lieu  pour  le  titane,  et 
que  le  nouveau  corps  pouvait  être  l'oxyde  bleu  qu'on  obtient 
par  la  réduction  de  l'acide  titanique. 

Récemment  Fuchs  a  montré,  dans  des  recherches  sur  le 
sphène.  que  la  composition  probable  de  cet  oxyde  était  re- 
présenté par  2  Ti  H-  3  O. 

Si  l'on  admet  un  pareil  oxyde  de  titane  dans  les  diflférents 
fers  titanes ,  leur  isomorphisme  avec  le  fer  oligiste  n'a  plus 
rien  d'étonnant  lorsqu'on  admet  que  cet  oxyde  se  combine 
avec  l'oxyde  de  fer  en  diverses  proportions ,  car  Toxyde  de 
titane  et  l'oxyde  ferrique,  ayant  des  compositions  analogues, 
peuvent  bien  être  isomorphes. 

On  est  donc  forcé  de  n'admettre  dans  tous  les  fers  titanes 
que  de  l'oxyde  ferrique  et  pas  d'oxyde  ferreux. 

J'ai  fait  depuis  longtemps  la  remarque  que  Toxyde  bleu 
de  titane,  en  présence  de  bases  fortes,  décompose  l'eau,  met 
de  Thydrogène  en  liberté  et  se  transforme  en  acide  titani- 
que. Si  l'on  dissout  cet  oxyde  avec  de  l'oxyde  ferrique  dans 
l'acide  chlorhydrique ,  et  qu'on  traite  la  dissolution  par  du 
carbonate  de  chaux ,  l'oxyde  ferrique  peut  se  transformer 
en  oxyde  ferreux,  tandis  qu'il  se  forme  de  l'acide  titanique, 
et  sans  que  l'eau  soit  décompose'e.  Aussi  M.  de  Kobell  qui , 
comme  je  Tai  dit ,  a  analysé  les  fers  titanes  par  cette  mé- 
thode, a  trouvé  dans  toutes  ses  analyses  de  Toxyde  ferreux, 
et  il  en  a  obtenu  d'autant  plus  qu'il  y  avait  plus  d'acide  ti- 
tanique. 

Dans  un  fer  titane  de  Suisse,  connu  sous  le  nom  d'eisen- 
rose  et  que  M.  de  Kobell  a  nommé  basanomélane ,  qui  ne 
contenait  a  "  pour    loo  d'acide    titanique,   il  u  a 

trouvé   ([Ui  no  d  oxvdo  ferreux,   tandis  qu  il 

n  obtenu  8  <l Owdc  ferrique -,  dans  une  autre 
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variété  contenanl  seulement  3,5^  pour  ioo  d'acide  tilani- 
que ,  il  n'a  obtenu  que  1^61  pour  100  d'oxyde  manganeux 
et  ferreux. 

J'ai  dissous  par  l'acide  chlorhydrique,  dans  un  vase  fermé, 
de  l'isérine,  de  Tilménite  et  du  fer  titane  d'Egersund  por- 
pliyrisé,  et  j'ai  traité  la  solution  par  le  carbonate  de  chaux. 
J'ai  ainsi  obtenu  un  abondant  précipité  qui  contenait  de 
l'oxyde  ferrique;  mais  la  liqueur  filtrée  donna  une  quantité 
très-notable  de  bleu  de  Prusse  par  le  cyanure  ferrico-poias- 
sique ,  et  l'ammoniaque  y  détermina  le  précipité  verdâtre 
caractéristique  des  dissolutions  d'oxyde  ferreux. 

Si  l'on  admet  l'oxyde  de  titane  dans  les  fers  titanes ,  et  si, 
dans  les  analyses  de  M.  de  Kobell,  ou  retranche  le  quart  de 
l'oxygène  contenu  dans  l'acide  titanique,  on  arrive  dans 
tous  les  cas  à  des  quantités  pi»esque  identiques  avec  celles 
qui  seraient  nécessaires,  pour  transformer  en  oxyde  ferrique 
la  quantité  trouvée  d'oxyde  ferreux. 

Dans  la  simple  dissolution  du  fer  titane  par  l'acide  chlor- 
hydrique,  une  partie  au  moins  de  l'oxyde  de  titane  doit  déjà 
être  transformée  en  acide  titanique  par  l'oxyde  ferrique  qui 
donne  ainsi  naissance  à  l'oxyde  ferreux ,  sans  quoi  la  disso- 
lution devrait  avoir  une  couleur  plus  bleuâtre,  quoiqu'il 
soit  bien  possible  que  la  présence  du  chloride  et  du  chlorure 
de  fer  masque  la  couleur  bleue  de  l'oxyde  de  titane ,  ou 
plutôt  du  chlorure  de  titane. 

Dans  mon  analyse  du  fer  titane  d'Egersund ,  la  quantité 
de  fer  resté  à  l'état  d'oxyde  ferrique ,  est  à  celle  qui  a  passé 
à  l'état  d'oxyde  ferreux  dans  le  rapport  de  3 !  i.  Une  petite 
quantité  d'oxyde  de  titane  a  donc  pu  seule  se  transformer 
en  acide  titanique. 

Dans  les  analyses  de  M.  Mosander ,  comme  dans  celle  de 
de  M.  de  Kobell,  l'oxyde  de  titane  s'est  tout  entier  trans^ 
formé  en  acide  titanique ,  aux  dépens  de  l'oxyde  ferrique , 
peut-être  à  cause  de  la  haute  température  qu'il  a  subie ,  et 
de  l'inertie  de  Thydrogcne  auquel  le  minéral  a  été  soumis. 
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qui,  incapable  de  ramener  à  Fétat  d'oxyde  Tacide  titauique 
qui  a  pris  naissance,  ne  peut  que  réduire  à  Tétat  métallique 
l'oxyde  ferrique  et  Toxyde  ferreux  formé  dans  l'opération. 

Aussi,  dans  toutes  les  analyses  de  M.  Mosander  et  de  M.  de 
Kobell,  trouve-t-on  d'autant  plus  d'oxyde  ferreux,  qu'ily 
a  plus  d'acide  titanique.  Le  maximum  a  lieu  dans  l'ilménite; 
le  fer  titane  d'Egersund  en  contient  un  peu  moins  et  celui 
d'Arendal  offre  un  minimum  -,  une  analyse  d'un  fer  titane 
d'Uddewalla  en  Suède,  faite  par  M.  Plantamour  par  la  mé- 
thode de  M.  Mosander,  montre  le  même  résultat. 

Le  sesquioxydule  d'étain  2Sn  +  30  montre  dans  beau- 
coup de  cas  des  propriétés  analogues  à  celles  de  l'oxyde  de 
titane  dans  le  fer  titane.  Si  on  le  dissout  dans  l'acide  chlor- 
hydrique  et  qu'on  le  traite  par  une  dissolution  de  cyanure 
ferrico-potassique,  on  n'obtient  aucun  précipité  de  bleu  de 
Prusse.  Mais  si  l'on  ajoute  à  la  dissolution  du  sesquioxydule 
d'étain,  une  solution  de  pcrchlorure  de  fer  parfaitement 
exempte  de  protoxyde  ou  plutôt  de  protochlorure ,  on  ob- 
tient, par  le  cyanure  ferrico-potassique,  un  abondant  pré- 
cipité de  bleu  de  Prusse. 

Il  est  évident  que  le  prolochlorure  d'étain  de  la  dissolution 
chlorhydrique  a  enlevé  à  l'oxyde  ferrique  une  portion  de 
son  oxygène  pour  passer  à  l'état  de  perchlorure. 

Le  fer  titane  est  tantôt  plus,  tantôt  moins,  quelquefois 
pas  du  tout  magnétique.  Si  Ton  admettait  que,  dans  un  mi- 
nerai de  fer  doué  du  magnétisme  ,  il  doit  nécessairement  se 
trouver  de  l'oxyde  ferreux,  les  considérations  que  j'ai  pré- 
sentées sur  la  composition  du  fer  titane  tomberaient  à  faux. 
Mais,  d'après  Haûy,  tous  les  oxydes  de  fer  naturels  possé- 
dant l'éclat  métallique,  sont  magnétiques.  Maints  fers  oli- 
giques,  qui  ne  contiennent  pas  de  protoxyde,  sont  souvent 
fortement  magnétiques  ^  Tilménile,  au  contraire,  qui ,  d'a- 
près M.  iMo*^-**^'^  (  st  lo  in  litané  renfermant  le  plus 
d'oxyde  fcri  ne  tiès-faiblemcnt  attirable  à  l'ai- 

mant, tandi;  a  nos  où  l'on  n  a  indique  qu'une 
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petite  quantité  de  protoxyde  de  fer .  sont  fortement  magné- 
tiques ;  tel  est  par  exemple  le  fer  titane  d'Aschafl'enburg. 

La  couleur  noire  est  encore  un  argument  en  faveur  de  la 
présence  de  Toxyde  de  titane  dans  les  fers  titanes.  Si,  en  ef- 
fet, ces  minéraux  étaient  des  sels  titaniques,  leur  couleur 
serait  brune,  comme  celle  des  spbènes  qui  contiennent  de 
l'oxyde  ferreux,  tandis  que  les  spbènes  sans  fer  sont  blancs. 
Sous  ce  rapport,  on  peut  comparer  le  fer  titane  au  wolfram, 
dans  lequel  le  comte  Scbaffgotscb  a  reconnu  la  présence  de 
Toxyde  de  tungstène,  qui  est  sans  contredit  la  cause  de  la 
couleur  noire  du  minéral ,  puisque  le  tungstate  de  chaux 
naturel  est  tout  a  fait  blanc. 

Il  est  difficile  de  prouver  par  des  expériences  la  présence 
de  l'oxyde  de  titane  et  l'absence  de  l'oxyde  ferreux  dans  les 
fers  titanes.  En  effet,  si  l'on  cherche  à  oxyder  complètement 
le  fer  titane,  on  n'est  conduit  à  aucun  résultat,  parce  que  la 
quantité  d'oxygène  employée  par  l'oxyde  de  titane,  pour  se 
transformer  en  acide  titanique,  ne  diflère  pas  beaucoup  de 
celle  que  la  quantité  d'oxyde  ferreux  qu'on  trouve  dans  le 
minéral  prendrait  pour  passer  à  l'état  d'oxyde  ferrique. 

Si  l'on  calcine  du  fer  titane  dans  un  courant  de  chlore 
sec,  on  obtient  beaucoup  de  chloride  de  fer,  qui  se  volati- 
lise, et  l'acide  titanique  reste  avec  le  minéral  non  attaqué. 
Or,  le  résultat  sera  certainement  le  même ,  que  le  fer  titane 
contienne  de  l'oxyde  ferreux  et  de  l'acide  titanique,  ou  bien 
de  l'oxyde  ferrique  et  de  l'oxyde  de  titane.  Cependant  on  ne 
doit  pas  s'arrêter  à  ces  essais,  car  j'ai  trouvé  plus  tard  que 
l'oxyde  ferrique  pur,  chauffe  dans  un  courant  de  chlore  sec, 
se  transforme  en  chloride  de  fer. 

Le  poids  atomique  de  l'oxyde  de  titane,  2Ïi-|-30,  dif- 
fère peu  de  celui  de  l'oxyde  ferrique^  ils  sont  entre  eux 

comme  les  nombres 

907,373  :978,4'i6. 

jNous  ne  pouvons  pas  déterminer  la  pesanteur  spécifique  de 
l'oxyde  de  titane^  mais,  si  nous  déterminons  son  vblumc 
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atomique 9  en  admettant  que  les  diverses  variétés  de  fer  ti- 
tane analysées  contiennent  de  Toxyde  de  titane  et  de  Foxyde 
ferrique  en  diverses  proportions,  noos  trouverons  que  ce 
volume  dîflere  peu  de  celui  de  Toxyde  ferrique,  ce  qui  donne 
beaucoup  de  vraisemblance  à  notre  supposition,  ainsi  qu'i 
Tisomorphisme  de  Toxyde  de  titane  et  de  Poxyde  ferrique. 

Mon  frère  a  donné  les  pesanteurs  spécifiques  de  plusieurs 
variétés  de  fer  titane,  dans  le  Mémoire  où  il  prouve  que  ce 
minéral  est  isomorphe  avec  le  fer  oligiste.  Si  l'on  compare 
ces  pesanteurs  avec  la  composition  de  ces  diverses  variétés, 
autant  qu'on  la  connaît,  on  trouve  qu'elles  sont  d'autant 
plus  considérables  et  plus  rapprochées  de  celle  du  fer  oli- 
giste que  le  minéral  contient  plus  d'oxyde  ferrique.  Dans  le 
tableau  suivant,  j'ai  réuni  les  analyses  connues  des  diverses 
variétés  de  fer  titane,  et  j'ai  écrit  leur  formule  en  supposant 
qu'elles  ne  contiennent  que  de  l'oxyde  de  titane  et  de  l'oxyde 
ferrique.  J'ai  calculé  le  poids  atomique,  la  pesanteur  spéci- 
fique et  le  volume  atomique ,  afin  de  rendre  uniformes  les 
poids  atomiques,  qui  sont  immédiatement  donnés  parles 
formules  adoptées.  On  les  a  divisés  par  le  poids  de  Talome 
tlu  titane  et  de  Toxydc  ferrique  donné  par  les  formules. 
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La  dernière  colonne  du  tableau  montre  que ,  dans  toutes 
les  variétés  de  fer  titane  analysées,  le  volume  atomique  est 
le  même.  La  pesanteur  spécifique  du  fer  titane  d'Arendal, 
par  M.  Mosander,  s'éloigne  seule  assez  notablement  des  autres 
pour  qu'on  puisse  croire  qu'il  y  a  eu  erreur.  Le  volume  ato- 
mique des  diverses  variétés  de  fer  oligisle  s'éloigne  un  peu 
de  celui  du  fer  titane ,  mais  cependant  moins  qu'il  n'arrive 
ordinairement  pour  les  substances  isomorphes. 

D  est  assez  remarquable  que  le  volume  atomique  de 
l'oxyde  ferrique,  qui  se  déduit  de  la  pesanteur  spécifique  de 
quelques  variétés  d'hématite  rouge  et  de  l'oxyde  artificiel, 
s'accorde  plus  avec  ceux  qui  appartiennent  au  fer  titane  et  à 
l'oxyde  de  chrome  qu'avec  ceux  du  fer  oligiste.  Je  n'ai  pas 
joint  au  tableau  le  volume  atomique  du  corindon  et  du  sa- 
phir isomorphe,  du  fer  oligiste  et  du  fer  titane,  parce  qu'il 
s'éloigne  trop  des  leurs,  puisqu'il  n'est  que  de  i6i,  en  ad- 
mettant, avec  Mohs,  que  la  pesanteur  spécifique  du  saphir 
est  de  3,979. 

L'isomorphisme  de  l'oxyde  de  titane  et  du  fer  oligiste 
explique  facilement  pourquoi  on  trouve  souvent  une  petite 
quantité  d'acide  titauiquc  dans  le  fer  oligiste,  même  cris- 
tallisé. 

IL  SUR   LES    MINÉRAUX  CONTENANT  DE    l'aCIDE  TITANIQUE. 

Sphène  (titanite). 

La  difficulté  que  Ton  éprouve  à  séparer  la  silice  de  l'acide 
titanique  fait  que  le  peu  d'analyses  du  sphène  qui  aient  été 
faites  difièreiit  coiîsidérablement  entre  elles. 

Klaproth  avait  d'abord  analysé  le  sphène  de  Passau  en  le 
fondant  avec  de  l'hydrate  de  potasse.  La  masse,  dissoute  dans 
l'eau  sursaturée  d'acide  clilorhydrique,  laissa  la  silice  comme 
résidu,  '  "  "ui  lilii  Je  fut  préeipitée  par  une  dissolution 
de  cart  s>  ■.  Le  piéeipité,  séché  et  mis  en  diges- 

tion àc  'livdricjue,  laissa  un  nouveau  résidu 
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de  silice.  De  ramniouiaque  versé  dans  cette  liqueur  filtrée 
précipita  l'acide  titanique,  et,  après  sa  séparation,  on  obtint 
la  chaux  au  moyen  du  carbonate  de  potasse. 

Plus  tard ,  Klaproth  analysa  le  sphène  de  Salzbourg  en  le 
mettant  digérer  à  chaud  dans  Tacide  chlorhydrîque.  Le  ré- 
sidu insoluble  fut  fondu  avec  du  carbonate  de  potasse,  re- 
pris par  l'eau,  et  celle-ci  saturée  d'acide  chlorhydrîque.  Les 
deux  solutions  chlorhydriques  réunies  furent  précipitées  par 
l'ammoniaque,  et  sa  liqueur  filtrée  fut  débarrassée  de  la 
chaux  par  le  carbonate  de  potasse.  Le  mélange  de  silice  et 
d'acide  titanique,  précipité  par  l'ammoniaque,  fut  modéré- 
ment séché  et  traité  par  l'acide  chlorhydrique,  qui,  s'empa- 
rant  de  l'acide  titanique,  laissa  la  silice  non  dissoute. 

Les  résultats  des  analyses  furent  les  suivants  : 

Passan.    Salzbourg. 

Silice 35  36 

Acide  titanique 33  4^ 

Chaux . .     33  i() 

Manganèse Trace.       » 

Eau n  i 

Ces  résultats  diffèrent  beaucoup  l'un  de  l'autre.  Il  n'en 
pouvait  être  autrement,  d'après  la  méthode  employée.  La 
seconde  était  plus  propre  que  la  première  à  donner  des  ré- 
sultats approchés;  cependant  la  quantité  de  chaux  trouvée 
est  encore  trop  petite. 

Cordier  a  trouvé  le  sphène  du  Saint -Gothard  composé  de 

Silice 28 ,0 

Acide  titanique 33,3 

Chaux 32y2 

m'attaquait  par  l'acide  chlorhydrîque,  évaporait  à  siccité, 
reprenait  par  Feau,  recueillait  la  silice  sur  un  filtre,  préci- 
pitaitl'acide  titanique  par  l'ammoniaque,  et  ensuite  la  chaux 
par  la  potasse  caustique. 


1 
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Ces  tiH)is  analyses,  datant  déjà  de  loin,  ne  peuvent  pas 
inspîixn'  une  grande  confiance. 

Fuchs  a  récemment  fait  une  analyse  du  sphène  de 
Scliwarzcnstein  en  Zillerthal,  par  une  méthode  trës-ingé- 
iiiouse. 

li'attaque  du  minéral  par  Tacide  chlorhydrique  ne  lui 
uyant  pas  réussi,  il  le  fondit  avec  de  la  potasse,  fit  bouillir 
dans  Feaula  masse  calcinée,  afin  de  se  débarrasser  de  Texcès 
de  potasse,  et  sépara,  par  les  moyens  ordinaires,  une  petite 
portion  de  silice  dissoute  dans  cette  opération.  Le  résidu  fut 
lissons  dans  l'acide  chlorhydrique  concentré ,  et  la  dissolu* 
lion,  bien  à  Fabri  de  Tair,  fut  laissée  pendant  plusieurs 
jours  en  contact  avec  de  la  tournure  de  cuivre,  à  une  tempe* 
rature  de  4^  degrés  Réaumur.  La  silice  forma  une  gelée, 
tandis  que  Tacide  titanique,  ramené  par  le  cuivre  à  l'état 
d'oxyde  de  titane,  resta  dissous  dans  la  liqueur,  en  la  colo- 
rant fortement  en  violet  bleu. 

La  silice  étant  séparée,  l'oxyde  de  titane  contenu  dans  la 
liqueur  fut  transformé  en  acide  titanique,  et  celui-ci  préci- 
pité par  l'ammoniaque  ;  un  oxalate  versé  dans  la  dissolution 
llltrée  en  sépara  la  chaux,  La  quantité  de  cuivre  dissoute 
par  l'acide  chlorhydrique  pouvait  donner  celle  de  l'acide 
titanique. 

Les  résultats  furent  : 

Acide  titanique 4-^»^'^ 

Silice 32 ,  52 

Chaux 24»'*^ 

99, 9  ï 
Los  anciennes  analyses  du  sphène  que  j'ai  faites  à  diverses 
^^poques  me  laissaient  dans  l'incertitude,  à  cause  des  écarts 
qu'elles  présentaient  entre  elles.  Une  nouvelle  méthode,  à 
laquelle  j'ai  eu  recours  en  dernier  lieu,  m'a  donné  des  ré- 
'Itats  pb  "*  isaiils. 

l'acic  '<lii<'-.    surtout   concentré,    attaque   le 

ne  (  iiii'\  La  chaux  et  l'acide  titanique, 
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ainsi  que  Toxyde  de  fer,  s'il  y  en  a,  se  dissolvent,  et  la  silice 
reste  comme  résidu. 

Cependant  Fattaque  est  si  incomplète,  que  la  silice  relient 
des  quantités  considcirables  d'acide  titanique  et  de  chaux. 
Cette  dernière  substance  s'y  trouve  même,  par  rapport  h 
l'acide  titanique,  en  plus  grande  proportion  que  dans  le 
minéral  non  attaqué.  Si  l'on  traite  la  silice  obtenue  par 
une  dissolution  de  carbonate  de  soude ,  elle  laisse  un  résidu 
pesant  souvent  la  moitié  de  son  propre  poids,  et  quelquefois 
moins.  Qu'il  me  soit  permis  de  rapporter  ici  quelques  ana- 
lyses de  sphène  par  l'acide  chlorhydrique,  pour  montrer 
quelles  erreurs  grossières  on  peut  commettre  dans  l'essai  des 
substances  titanifères,  lorsqu'on  ne  procède  pas  avec  de 
grandes  précautions  et  qu'on  n'essaie  pas  soigneusement 
tous  les  produits  que  l'on  obtient. 

J'ai  opéré  sur  un  sphène  très-pur  du  Zillerthal,  d'une 
légère  couleur  jaune  verdâtre.  La  pesanteur  spécifique  des 
cristaux  entiers  était  de  3,535.  Leur  poudre,  excessivement 
fine,  placée  avec  de  l'acide  chlorhydrique  concentré  dans  un 
verre  qu'on  pouvait  fermer,  fut  soumise  pendant  plusieurs 
jours  à  une  chaleur  assez  peu  élevée  pour  que  l'acide  tita- 
nique ne  fût  pas  précipité.  La  silice  non  dissoute  fut  sépa- 
rée de  la  liqueur,  d'où  l'on  précipita  l'acide  titanique  par 
Tammoniaque.  En  le  calcinant,  il  offrit  la  phosphorescence 
qu'on  lui  connaît.  La  chaux  fut  ensuite  précipitée  par 
l'oxalate  d'ammoniaque. 

2^^,335  de  poudre  fine  donnèrent  : 

Silice....^ 1)192  \       /Silice âi?(H^ 

Acide  titanique 0,784  /  =  \  Acide  titanique 33,Go 

Carbonate  de  chaux ....     o ,  64^  /       '  Chaux i5 ,54 

100,23 

La  silice,  après  calcination,  était  légèrement  jaunâtre; 
maintenue  pendant  longtemps  en  ébuUitîon  avec  du  carbo- 
nate de  soude,  elle  laissa  un  résidu  de  oS'^,yii,  ou  3o,48 
pour  100. 


.X- 

■1..- 
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L'âiial]f«e  dn  même  qphène  fot  retint 
rer  plnriemv  joan  dans  Facide  chloi'lijdriqiie,  «dbMUBt 
r«iC^te  et  le  remplaçant  par  du  woojnmM  fk  tték  -wpthei 
difl%nentes.  On  ebtmt  celte  fois,  dé  iC^'y^SS  :     r-    :^ 

Silice. 0,636  \      /  Silice '...'.  '  à8,9o 

ik€ide  tiumiqpie 0,654  |ss|  Aelde  tilMdqpie**^.ui;k   '|»'^ 

GiriioiMrte  de  ehftiiz. . . .    0,571)      v  CIub..^ ••..•••  •^««••«    jig^O» 

-..■*'■■    -flS'ySa 

La  «lice  était  plus  pure  qae  la  premîèfrê  foi^j  «^^^^sinâaiil 
ime  solution  de  carbonate  de  soude  en  sépara  nnréiSin  de 
oS^^aTÔtr:  16,88  pour  loo.  Ce  résidu  fut  fendu  arêclln  bi- 
sulfate de  potasse.  La  masse  fendue,  traitée  pai^rérà,'  ilian- 
donna  de  la  silice  dans  laquelle  un  essai  au  chaliliÂàià^Mfi- 
qna,  ayec  le  sel  de  phosphore,  une  tr^j^tUà^  qidCimâté 
d'acide  titanique,  et,  ayec  la  soude,  un  peu' d^àiâié'iiiilfii- 
rique.  La  liîcpieur  fut  dâmrrassée  de'  raddë  titial%cAs  par 
Tammoniaque,  puis  la  chaux  fet  prédpitéé  pÂrlVatalate 
d'ammoniaque.  Cependant  la  somme  des  trois  éléments  dé- 
passait la  quantité  de  matière  employée,  car  0,276  avaient 
donné  : 

Silice 0,204 

Acide  titanique o  ,o32 

Chaux o,o56 

0,292 

Je  montrerai  plus  loin  que  cette  augmentation  de  poids, 
qui  peut  être  souvent  très-considérable,  arrive  toujours  lors- 
qu'on attaque  un  silicate  par  le  bisulfate  de  potasse. 

Si  Ton  admet  que  Texcès  de  poids  se  répartit  également 
sur  chaque  élément,  et  qu'on  ajoute  les  nouvelles  quantités 
aux  premières,  le  résultat  de  la  seconde  analyse  deviendra  : 

Silice 33,8a 

Acide  titanique 4'  9^ 

'  lux 22,86 


• 


98,52 

Ce  lie  déjà  beaucoup  de  celui  de  Fuchs, 
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cependant  il  ne  doit  pas  encore  être  rigoureux,  puisque  la 
silice  contenait  une  très-petite  quantité  d'acide  titanique. 

Dans  d'autres  expériences,  j'ai  fondu  le  sphène  avec  du 
carbonate  de  potasse  et  traité  la  niasse  fondue  par  l'acide 
chlorhydrîque.  La  dissolution  était  ordinairement  complète 
lorsqu'on  faisait  digérer  dans  l'acide  chlorhydrique  concen- 
tré le  résidu  blanc  qui  se  formait  d'abord.  Cependant  on  ob- 
tenait quelquefois  un  résidu  brun  qui  résistait  obstinément 
à  l'action  de  l'acide  chlorhydrique.  L'acide  titanique  était 
précipité  par  l'ammoniaque,  et  de  la  liqueur  filtrée  on  sé- 
parait la  chaux  par  Toxalate  d'ammoniaque.  Le  poids  de 
cette  sid)stance  était  très-peu  inférieur  à  celui  qui  existe 
dans  le  minéral. 

La  silice  titanifère  était  séchée  et  traitée  par  l'acidç  chlor- 
hydrique, qui  dissolvait  l'acide  titanique  seul,  lequel  était 
précipité  au  moyen  de  l'ammoniaque.  Cette  méthode,  es- 
sentiellement semblable  à  celle  que  Klaproth  a  employée 
pour  l'analyse  du  sphène  de  Salzbourg,  peut  donner  des  ré- 
sultats très-approchés,  lorsqu'on  a  soin  de  rechercher  en- 
core la  silice  qui  s'est  ordinairement  redissoute  avec  l'acide 
titanique,  et  qui  est  contenue  dans  la  liqueur  traitée  par 
l'ammoniaque  après  la  séparation  de  la  silice  ;  mais  on  n'est 
jamais  certain  que  la  séparation  soit  complète.  J'ai  pu,  du 
reste,  par  cette  méthode,  isoler  l'une  de  l'autre,  d'une  ma- 
nière suffisamment  approchée,  des  quantités  pesées  de  silice 
et  d'acide  titanique  purs. 

On  échoue,  au  contraire,  complètement  dans  cette  sépara- 
tion, lorsqu'on  fait  bouillir  dans  une  solution  de  carbonate 
de  soude  le  précipité  de  silice  titanifère  obtenu  par  l'ammo- 
niaque et  légèrement  séché.  L'acide  titanique  qui  ne  se  dis- 
sout pas  retient  une  quantité  notable  de  silice. 

J'ai  encore  fait  fortement  rougir  du  sphène  avec  du  car- 
bonate de  baryte,  pour  voir  si,  en  traitant  la  masse  calcinée 
par  l'acide  chlorhydrique  étendu ,  j'obtiendrais  la  jJus 
grande  partie  de  la  silice.  Près  de  la  moitié  de  cette  sub- 
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stance  resla  en  eiVet  insoluble,  TaiUre  moilié  était  dissoute 
avec  Taciile  tilaniquc,  la  chaux  et  la  baryte.  La  silice  titaiii- 
fère  fut  précipitée  par  rammoniaque  de  la  solution  cblor- 
hydrique,  mais  la  détermination  subséquente  de  la  cbaux 
fut  difficile. 

La  meilleure  métbode  d'analyse  pour  le  sphène,  lorsqu'on 
veut  déterminer  directement  ses  trois  éléments,  consiste 
dans  l'emploi  de  Tacide  sulfurique  concentré.  -Le  minéral , 
réduit  en  poudre  impalpable,  est  placé  dans  un  creuset  de 
platine  avec  de  Tacide  sulfurique  étendu  d'environ  la  moitié 
d'eau.  On  chauffe,  en  remuant  la  masse,  jusqu'à  ce  que  l'a- 
cide commence  à  se  volatiliser.  L'acide  titanique  se  dissout 
dans  l'acide  sulfurique  ;  la  chaux  se  sépare  aussi  assez  bien 
de  la  silice.  Après  le  refroidissement,  on  verse  beaucoup 
d'eau  sur  la  masse.  Cependant  la  silice  qui  reste  non  dis- 
soute n'est  rien  moins  que  pure.  Si  Ton  enlève  le  liquide 
qui  la  couvre,  on  voit  qu'elle  est  mélangée  avec  une  poudre 
jaunâtre,  pesante,  qui  se  distingue  bien  de  la  silice  pure^ 
mais,  si  l'on  recommence  l'attaque  par  l'acide  sulfurique,  on 
voit  diminuer  la  poudre  jaune.  Pourtant  ce  n'est  qu'après 
avoir  répété  cinq  fois  cette  opération,  et  avoir  traité  la  niasse 
refroidie  par  l'eau ,  que  la  silice  devient  parfaitement  blan- 
che. Traitée  par  la  solution  de  carbonate  de  soude,  elle 
donne  un  résidu  insoluble ,  h  la  vérité  plus  considérable 
qu'aucun  de  ceux  fournis  dans  le  même  traitement  par  la 
silice  provenant  d'autres  silicates,  mais  pourtant  bien  moin- 
dre que  le  résidu  laissé  par  la  silice  du  sphène  attaqué  par 
l'acide  chlorhydrique. 

i8%o22  de  sphène  du  Zillerthal  ont  donné  o,338  de  silice 
abandoiniant ,  après  son  traitement  par  le  carbonate  de 
soude,  un  résidu  de  o,o52.  Ce  résidu  fut  complètement 
attaqué  par  sa  fusion  avec  du  bisulfate  de  potasse.  La  masse 
fondue,  tra^"*^  '  '^  1  (  an,  laissa  o,o44  ^^  silice  insoluble.  La 
liqueur  fi  ui'aii  pas  d'acide  titanique:  mais  on 

'în  retira,  "  ordinaire,  0^008  do  chaux. 


(  ^07) 
Après  la  délermiiialion  de  la  silice,  Tacide  titaiiîque  fut 
précipité  par  l'ammoiiiaque;  il  pesait  0^^,436  et  contenait 
0,01 1  d'oxyde  de  fer,  qui  fut  sépare  de  la  dissolution  de 
Tacide  titanique  dans  Tacide  suif uri que  concentré.  La  chaux 
obtenue  après  la  séparation  de  Tacide  titanique  pesait 
0,264.  Le  résultat  de  l'analyse  est  donc  : 

Silice 32,29 

Acide  titanique 4'  >^^ 

Oxyde  do  for 1,07 

Cliaux '2(S,6i 

ICI ,55 

L'attaque  du  spliène  se  fait  très-bien  par  la  fusion  avec  le 
bisulfate  de  potasse,  et  l'analyse  est  ainsi  plus  facile  que  par 
l'acide  sulfurique  •,  mais  cette  méthode  donne  des  résultats 
un  peu  moins  certains. 

J'ai  déjà  fait  remarquer  plus  haut  qu'en  suivant  ce  pro- 
cédé on  obtient  une  augmentation  de  poids  qui  peut  souvent 
être  considérable,  et  qui  provient  de  ce  que  la  silice  parait 
former  avec  le  sulfate  de  potasse  une  combinaison  remar- 
quable, insoluble  dans  l'eau,  et  qui  mérite  une  étude  plus 
approfondie.  J'ai  fondu  un  poids  connu  de  silice  pure  avec 
un  excès  de  bisulfate  de  potasse,  et  j'ai  traité  la  masse  fon- 
due par  l'eau,  jusqu'à  ce  qu'elle  ne  se  troublât  plus  en  y 
versant  un  sel  de  baryte ,  et  qu'elle  ne  donnât  plus  la  moin- 
dre tache  par  l'évaporatiou  sur  une  lame  de  platine.  Le  ré- 
sidu insoluble  pesait  notablement  plus  que  la  silice  employée. 
Avec  le  sel  de  phosphore,  au  chalumeau,  il  se  conduit  comme 
la  silice  pure  -,  mais,  avec  la  soude,  il  donne  une  perle  rouge 
au  feu  de  réduction. 

18*^,019  de  sphène  furent  fondus  avec  du  bisulfate  de  po- 
tasse. La  masse  fondue  traitée  par  l'eau  abandonna  0,364 
de  silice  qui,  traitée  par  le  carbonate  de  soude,  laissa  un 
résidu  de  0,098.  Celui-ci,  fondu  de  nouveau  avec  du  bi- 
sulfate dépotasse,  contenait  0,081  de  silice  et  o,oi3  d'acide 
titanique. 

?.o. 


tii' I»:  que  Im  mIk*  a*ait  prit  du  fld£uc4r  fMtiac;  k^ 
lil^  àt^  diattade  celle  uuJjk  qn ,  daicHr.  s**emi4r&iai 
«»(■(:  l'aulr*;,  «  été déteraïttée  pi»  cxartt^««  ifac  b  pre- 

hf.  ftfMdUw  »  aijalTM  dant  mon  labnratDÙr  le  sfhène 
iimti  <l'Ar«n']jil,  plus  ferrifèrecpie  criai  de Zillmbal-DCDs 
uiialyMMOtildourié  : 
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(|lHi  If  (*<!'  rl(pil  /ili'i'  A  l'élai  d'osydule  pouvant  remplacer  la 
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|Miil(li'ii  (iiiii  «  iillnt[iir  ;ivcr  ?iit  d(^gagcment  notable  de  eba- 


dc  cette  manière , 
Passau,  examiné, 
la  marche  oixli- 
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De  la  liqueur  séparée  de  la  silice ,  rammoniaque  préci- 
pita oS',432  d'acide  titanique  soluble  sans  résidu  dans  Fa- 
cide  sulfurique  concentré.  L'oxyde  de  fer  ne  fut  pas  séparé  : 
enfin,  on  obtint  o,5io  de  carbonate  de  chaux.  Le  résultat 
de  l'analyse  est  donc  : 

Silice 34  ,o5 

Acide  titanique  ferrifèrc 4^)39 

Chaux t 28,16 

104,60 

L'augmentation  de  poids  provient  ici  à  peu  près  toute 
de  ce  que  la  silice  avait  pris  du  sulfate  de  potasse  5  la  quan- 
tité de  chaux  de  cette  analyse  qui,  du  reste,  s'accorde  bien 
avec  l'autre,  a  été  déterminée  plus  exactement  que  la  pre- 
mière fois. 

M.  Rosalès  a  analysé  dans  mon  laboratoire  IfB  sphène 
brun  d'Arendal,  plus  ferrifère  que  celui  de  Zillerthal.  R^ux 
analyses  ont  donné  : 

t.  II. 


En  lOO*».  En  100'*. 

Silice 0,29'^        30,69        Silice o^i'li  31,-20 

Acidelilaniquc.  l        _„  Aciflelitaniquo.  0,160  40,9'* 

Oxyde  de  fer... .  J    '*            47'   ^  Oxyde  de  fer .. .  0,022  5,63 

Chaux 0,212        21,06        Chaux 0,087  22,25 

0,967       ï00,6o  0,391       ïoo,oo 

Les  résultats  des  analyses  du  sphène  vert-jaunâtre  de 
Zillerthal  et  brun  d'Arendal  ,  montrent  qu'il  y  a  ^d'autant 
moins  de  fer  que  la  chaux  est  plus  abondante  ;  d'où  il  suit 
que  le  fer  doit  être  à  l'état  d'oxydule  pouvant  remplacer  la 
chaux . 

L'analyse  du  sphène  est  très-facile  quand  on  l'attaque 
par  l'acide  fluorhydrique ,  d'après  la  méthode  ordinaire:  la 
poudre  fine  s'attaque  avec  un  dégagement  notable  de  cha- 
leur. 

M.  Brook'  iclicstcr,  a  analysé  de  cette  manière, 

dans  mon  la  pliène  brun  de  PassaUj  examiné, 

il  j  a  longle  ulli  ;  il  a  suivi  la  marche  ordi- 
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naîre  du  traîtemcul  par  les  acides  fluoiLydrique ,  sullurique 
et  chlorhydrique.  0^*^,981  de  sphène  ont  donné  un  résidu 
insoluble  de  0,017  =  1,73  P^ur  100  qui,  fondu  avec  du  bi- 
sulfate dépotasse,  a  été  trouvé  formé  de  0,008  =  0,81 
pour  100  de  silice  et  de  0,009=  0,91  pour  100  d'acide  ti- 
tanique  ferrîfère.  Le  mélange  d'acide  titanique  de  chaux  et 
de  protoxyde  de  fer  pesait  0,6717  =  68,46  pour  100.  La 
quantité  de  silice  déterminée  par  différence  était  donc  de 
0,2923  =:  29,82  pour  100  ,.  ce  qui,  joint  à  celle  du  résidu , 
donne  3o,63  pour  100. 

Le  résultat  de  l'analyse  a  été  : 

En  100". 

Silice o,3oo3        3o>63 

Acide  titanique 0,417^        ^\2,5(t 

Protoxyde  de  fer o  ,o3S()  3 ,93 

Chaux 0,2453        25 ,00 

102,12 

Cette  petite  augmentation  de  poids  provient  sans  douu^ 
d'un  lavage  incomplet  de  l'acide  titanique. 

La  quantité  d'oxygène  des  divers  éléments  du  sphène  esl, 
d'après  les  analyses  précédentes, 

ZiUertha).  Aroiida).  Passau. 

Dans  la  silice »6»77  iï>,2i  i5,9i 

Dans  Pacide  titanique.. 16, 5i  16, 25  16,89 

Dans  Toxydate  de  fer 0,23           1 ,28  o ,89 

Dans  la  chaux 7,47          6,25  7,02 

La  formule  qui  se  déduit  immédiatement  de  là  est  donc  : 

Ca»3i-hTi>Si, 

qui,  abstraction  faite  de  l'oxyde  de  fer,  correspond  aux 
nombres  suivants  : 

Silice 3o  ,93 

Acide  titanique 4^  4/ 

('haux 28 ,60 

100,00 

J'ai  décrit  avec  quelque  détail ,  dans  ce  qui  précède,  les 
roclierchcs  entreprises  sur  le  sphène,  cl  surtout  celles  qui 


^ 
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conduisent  aux  résultats  les  plus  erronés,  afin  de  faire  re- 
marquer une  circonstance  qui  peut  quelquefois  être  impor- 
tante dans  Tandyse  des  silicates  et  qu'on  avait  négligée 
jusquMd. 

Quand  un  silicate  est  attaquable  par  un  acide  fort,  par 
exemple  par  Facide  chlorhydrique,  et  qu'il  est  dissous  dans 
cet  agent,  la  silice  que  Ton  sépare  peut  être  plus  ou  moins 
pure.  Pour  s'assurer  de  sa  pureté ,  on  la  fait  bouillir  pen^ 
dant  longtemps  dans  un  creuset  de  platine  avec  un  excès  de 
carbonate  de  soude  :  si  la  silice  est  parfaitement  pure,  elle 
se  dissout  complètement;  sinon,  il  y  a  un  résidu  insolnUe. 
Le  premier  cas  se  présente  presque  toujours  quand  on  a 
fondu  le  minéral  avec  un  carbonate  alcalin  et  sépare  la 
silice  par  les  moyens  ordinaires,  pourvu  que  ce  minéral  ne 
soit  pas  très-difficilement  attaquable;  le  second  cas,  au 
contraire,  arrive  lorsqu'on  a  traité  la  poudre  fine  du  mi-* 
néral  par  un  acide  fort.  On  regarde  alors  le  résidu  insolu- 
ble comme  de  la  matière  non  attaquée ,  et  on  retranche  son 
poids  de  celui  du  minéral  employé .  Ce  résidu  pèse  tantôt 
plus,  tantôt  moins.  Dans  les  analyses  d'un  même  minéral 
par  le  même  acide ,  il  peut  encore  être  plus  ou  moins  con- 
sidérable, suivant  qu'on  a  employé  une  poudre  plus  ou 
moins  fine.  Sî  le  silicate  est  très-facilement  attaquable  par 
l'acide  chlorhydrique  et  que  la  silice  fasse  gelée ,  le  résidu 
insoluble  contenu  dans  celle-ci  est  plus  abondant,  si  l'on  a 
attaqué  la  poudre  du  minéral  avec  de  l'acide  très-concen- 
tré, et  qu'on  ne  l'y  ait  pas  agitée  pendant  longtemps,  ce 
qui  permet  à  la  gelée  de  se  former  très-vite. 

Pour  retarder  la  naissance  de  la  gelée ,  on  doit  remuer 
longtemps  la  poudre  dans  de  l'acide  un  peu  étendu  et  le 
laisser  agir  autant  de  temps  que  possible  ;  on  obtient  ainsi 
une  silice  trè<i-T^"rr*  f\n\  se  dissout  dans  le  carbonate  de 
soude  avec  1  '•  résidu.  L'opinion  générale,  que 

j'ai  partagée  ne,  lorsqu'un  silicate  n'a  pas  été 

complcicmc  icidc  clilorhydrique.  le  résidu 
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insoluble  ne  dill'cre  ])as  de  la  matière  soiuuisc  à  Tcssaî. 
Deux  causes  peuvent  donc  rendre  la  dissolution  incom- 
plète: ou  bien  c'est  parce  qu'une  partie  de  la  poudre  était 
plus  fine  et  une  autre  plus  grossière ,  ou,  Tagitation  n'ayant 
pas  été  assez  continue,  la  silice,  en  se  séparant,  a  enveloppé 
quelques  parties  du  minéral  non  attaqué  et  les  a  ainsi  sous- 
traites à  l'influence  de  l'acide. 

On  n'a  jamais  cru  que  dans  une  attaque  par  les  acides, 
et  surtout  par  l'acide  clilorliydrique ,  quelques-uns  des  élé- 
ments de  la  combinaison  pussent  se  dissoudre  de  préférence 
à  d'autres;  cependant,  plusieurs  recherches  que  j'ai  entre- 
prises sur  les  résidus  insolubles  dans  le  carbonate,  ont  mo- 
difié l'idée  que  je  me  faisais  de  leur  composition.  Sans 
doute,  lorsqu'on  emploie  une  poudre  trop  grossière,  ces 
résidus  peuvent  être  de  la  matière  inattaquée;  mais,  dans  la 
plupart  des  cas,  surtout  lorsqu'on  traite  des  zéolites,  ils  ne 
consistent  presque  qu'en  silice  formant  avec  une  très-petite 
quantité  de  bases  une  combinaison  très-acide.  Une  chose 
digne  de  remarque  est  la  petite  proportion  de  bases  néces- 
saires pour  former  avec  la  silice  une  combinaison  complè- 
tement insoluble  par  l'ébullition  dans  le  carbonate  de  soude. 
Le  résidu  provenant  des  zéolites  contient  ordinairement 
90  pour  100  de  silice,  quelquefois  de  g6  à  97,  souvent 
un  peu  moins  ;  le  reste  consiste  en  alumine  et  en  chaux. 
Cependant,  de  tous  les  silicates  dont  on  traite  la  silice  par 
le  carbonate  de  soude ,  aucun  ne  donne  de  résidu  aussi  con- 
sidérable que  ceux  qui  contiennent  de  l'acide  titanique  : 
nous  avons  vu  que  le  sphène,  qui ,  à  la  vérité ,  est  difficile- 
ment attaqué  par  les  acides,  est  surtout  remarquable  sous 
ce  rapport.  Les  résultats  rapportés  plus  haut  suffisent  pour 
montrer  combien  ces  résidus  diffèrent  dans  leur  composi- 
tion, et  quelles  erreurs  on  commettrait  si  on  les  regardait 
comme  de  la  matière  inatlaquée.  Je  vais  le  prouver  encore 
mieux  par  des  exemples  tirés  des  analyses  précédentes. 

2^^,335   de  sphène  du   Zillerthal,  attaqués  par  l'acide 
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chlorhydrique ,  ont  donné  1,192  de  silice  qui,  traitée  par 
le  carbonate  de  soude,  laisse  un  résidu  insoluble  de  0,71 1  ; 
si  l'on  prend  ce  résidu  pour  de  la  matière  non  attaquée ,  la 
composition  du  sphène  sera  : 

Silice ^9,62 

Acide  titanique 4^)27 

Chaux 23,39 

100,28 

iS'',635  du  même  sphène  ont  donné,  dans  un  autre  essai, 
o, 636  de  silice  dont  le  résidu  pesait  0,276  5  ^si  cette  quan- 
tité représentait  de  la  matière  non  attaquée,  le  sphène  se- 
rait composé  de  : 

Silice.  ; ^6,49 

Acide  titatiique 4^»  '^ 

Chaux 23  »65 


98,26 

La  similitude  de  ces  deux  résultats  montre  que  les  deux 
résidus  devaient  avoir  une  même  composition.  Outre  la 
silice,  ils  contenaient  beaucoup  plus  de  chaux  que  d'acide 
titanique. 

i6'*,o:i2  de  sphène  traités  par  l'acide  sulfurîque ,  m'ont 
donné  o,338  de  silice,  laissant  un  résidu  de  o,o52  qui,  re- 
gardé comme  de  la  matière  non  attaquée,  aurait  conduit  à 
la  composition  suivante  : 

Silice 29,42 

Acide  titanique ^3, Si 

Oxyde  de  fer 1,19 

Cliaux 27  ,'22 

ICI ,64 

Ce  résidu  consistait  en  silice  avec  un  peu  de  chaux  sans 
acide  titanique. 

i8'',oig  de  F^^^'  foiulns  avec  du  bisulfate  de  potasse, 
ont  donné  o  ""v  dont  le  résidu  pesait  0,098.  Sa 

composition  .  lo  de  colle  du  résidu  provenant 

du  traJlcincn  n  a  o(rcit(\ue  de  la  silice  et  de 
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l'acide  litaniquc  sans  chaux.  Toutefois,  en  le  prenant  pour 
de  la  matière  non  attaquée,  on  aurait  pour  la  compo- 
sition : 


Silice 28,88 

Acide  titanique 4^  »9< 

Chaux 3i  ,17 

106,96 

Si,  dans  Tanalyse  d'un  silicate,  la  quantité  du  résidu  est 
très-petite ,  on  ne  commet  pas  une  grande  erreur  en  le  con- 
sidérant comme  de  la  matière  inattaquée  ^  mais  Terreur  est 
bien  moindre  encore ,  quand  on  le  regarde  comme  de  la 
silice  pure. 

Néanmoins,  on  pourrait  se  tromper  gravement  lorsqu'on 
analyse  un  minéral  composé  d'un  élément  attaquable  et 
d'un  autre  qui  résiste  plus  ou  moins  aux  acides.  Quand  la 
poudre  d'un  pareil  minéral  a  été  traitée  par  un  acide,  le 
résidu  insoluble  se  compose  de  l'élément  non  attaquable  par 
l'acide,  et  de  la  silice  de  l'élément  soluble.  On  a  l'habitude 
de  séparer  cette  dernière  en  cherchant  à  la  dissoudre  par 
TébuUition  du  résidu  avec  du  carbonate  de  soude  5  mais, 
dans  cette  opération  même ,  il  reste  une  quantité  notable 
de  silice  combinée  avec  une  très-petite  portion  des  bases  et 
insoluble  dans  le  carbonate  alcalin.  Si  ensuite  on  fond 
l'élément  insoluble  dans  l'acide  avec  un  carbonate  alcalin, 
et  qu'on  sépare  la  silice  par  les  procédés  connus,  on  trouve, 
comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  que  son  poids  dépasse  de 
beaucoup  celui  qu'en  contient  réellement  la  partie  inatta- 
quable par  les  acides, 

III.    TSCHEWKIIVITE. 

Ce  minéral  remarquable  a  été  décrit  par  mon  frère 
{Annales  de  Poggendorffy  tome  XL VIII,  page  55 1),  qui 
en  a  indiqué  la  composition.  Parmi  les  minéraux  amorphes, 
il  y  en  a  certainement  peu  qui  offrent  autant  d'intérêt  par 
leurs  propriétés  physiques  et  chimiques. 


■■-■V 
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MoD  fràre  a  trouvé ,  pour  la  pesanteur  specifiq[ue  de  la 
tschewhinite ,  4>5o8  ^  49S491  en  opérant  sur  des  mor- 
ceaux différents  \  il  est  probable  que  ce  minéral  ofire  dans 
sa  densité  les  mêmes  variations  que  j^ai  observées  dans  la 
gadolinîte  Ç4nnales  de  Poggendoiff,  tome  LIX,  page48i). 
L'échantillon  sur  lequel  j'ai  opéré  avait  une  pesanteur  spé- 
cifique égale  à  4  9  5  296. 

Chauffée  dans  un  creuset  de  platine,  la  tschewkinitc 
décrépite  très-faiblement  et  offre  une  très-légère  diminution 
de  poids.  2B',4S7  ont  seulement  perdu  0,003,  ou  0,08  pour 
100  ;  mais  dans  cette  opération,  elle  se  gonfle  d'une  manière 
extraordinaire,  comme  mon  frère  Ta  déjà  fait  remarquer, 
et  elle  offre  une  incandescence  aussi  forte  que  la  gadoli- 
nite  ;  cependant  cette  propriété  ne  s'observe  pas  sur  tous 
les  échantillons,  même  lorsqu'ils  offi*ent  tous  les  autres  ca- 
ractères de  ceux  qui  sont  phosphorescents*  La  masse  calcinée 
est  extraordinairement  poreuse.  Les  bulles  d'air  ne  peçTcnt 
en  être  complètement  chassées,  ni  par  une  longue  ébullition 
dans  l'eau,  ni  par  un  séjour  prolongé  dans  le  vide.  La 
ischewkinîte  calcinée,  mais  non  pulvérisée,  après  une  lon- 
gue ébullition  dansTeau  et  un  séjour  de  plusieurs  semaines 
sous  la  machine  pneumatique,  a  offert,  à  diverses  reprises  , 
des  pesanteurs  spécifiques  de  49O46,  ^^o^^  et  4^29^;  la 
poudre  de  la  matière  calcinée  pesait  au  contraire  49615  , 
nombre  plus  fort  que  celui  qui  appartient  au  minéral  non 
calciné.  Cette  différence  de  pesanteur  spécifique  entre  le 
minéral  avant  et  après  la  calcination ,  est  semblable  à  celle 
quon  observe  dans  la  gadolinîte,  pour  des  circonstances 
analogues  •,  et,  du  reste,  elle  existe  dans  la  plupart  des  mi- 
néraux phosphorescents  par  calcination. 

La  tschewkînite  calcînée  à  la  lampe  à  Talcool,  étant  por- 
tée au  rou^-^  "  "  «  ^01 1  dans  un  feu  de  charbon,  prend  une 
couleur  j  poids  aiigmcnlc  de  o,65  pour  100, 

sans  qii'e] 

L'augm  ^  dcvienl  encore  plus  considéra- 
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ble  par  la  suroxydaliou  du  protoxyde  de  fer  contenu  dans 
le  minéral,  quand  on  le  soumet  à  une  chaleur  blanche*,  car 
cette  opération  amène  un  excédant  de  o,25  pour  loo,  tou- 
jours sans  fusion.  Mais  si  la  chaleur  blanche  est  poussée 
aussi  haut  que  possible,  la  fusion  est  complète.  La  masse 
fondue  a  un  aspect  cristallin  à  Textérieur,  mais  sa  cassure 
est  conchoïdale  et  sa  couleur  complètement  noire.  Par  la 
fusion,  le  poids  absolu  diminue  un  peu,  tandis  que  la  pesan- 
teur spécifique  augmente.  La  tschewkinite  faiblement  cal- 
cinée, qui  perd  0,9  pour  100  par  une  plus  forte  calcination, 
diminue  de  o,54  pour  100  par  la  fusion.  La  perte  totale 
après  fusion  est  donc  de  i  ,44  pour  100.  La  pesanteur  spé- 
cifique de  la  masse  fondue  est  de  4>7ï77  nombre  encore 
plus  fort  que  pour  Je  minéral  faiblement  calciné  et  pulvé- 
risé. 

La  tschewkinite  en  poudre  fine  non  calcinée  fait  gelée 
•  avec  l'acide  chlorhydrique  à  l'aide  d'une  faible  chaleur. 
Traitée  par  l'eau,  la  gelée  abandonne  delà  silice  qui  laisse, 
avec  une  dissolution  de  carbonate  de  soude,  un  résidu  assez 
notable.  Dans  la  liqueur  filtrée,  l'ammoniaque  donne  un 
précipité  qui  contient  de  l'oxyde  ferreux,  de  sorte  que,  dans 
la  tschewkinite,  aussi  bien  que  dans  la  gadolinite  à  laquelle 
elle  ressemble  ,  le  fer  est  à  l'état  de  protoxyde. 

Le  protoxyde  est  transformé  en  oxyde,  au  moyen  du 
chlore,  en  ayant  soin  de  ne  pas  chauffer  la  liqueur, 
pour  que  l'acide  tîtanique  ne  se  change  pas  en  l'une  de  ses 
modifications  insolubles.  Dans  la  liqueur  séparée  du  préci- 
pité formé  par  l'ammoniaque,  on  trouva,  parles  procédés 
ordinaires,  de  la  chaux,  une  petite  quantité  de  magnésie, 
de  protoxyde  de  manganèse,  de  soude  et  de  potasse. 

Le  précipité  formé  par  l'ammoniaque  consiste  principa- 
lement en  acide  titanique,  en  oxyde  de  fer,  en  oxyde  de 
cérium,  avec  de  petites  quantités  d'yltria,  de  magnésie  el 
de  protoxyde  de  manganèse.  Il  ne  se  dissout  pas  dans  Thy- 
drate  de  potasse.  Cependant,  cela  no  prouverait  pasTabscnco 
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d'une  quantité  peu  considérable  de  glucinc  et  d^alumine , 
comme  je  l'ai  fait  voir  autrefois. 

L'oxyde  de  cérium  contient  les  oxydes  des  métaux  décou- 
verts par  M.  Mosander,  le  lanthane  et  le  didyme.  La  pré- 
sence de  l'oxyde  du  dernier  de  ces  métaux  n'a  été  constatée 
que  par  la  couleur  brune  de  l'oxyde  obtenu  et  par  la  légère 
teinte  améthyste  rouge  que  cet  oxyde  a  communiquée  à  l'a- 
cide sulfurique.  Comme  mes  analyses  de  tschew^kînite  ont 
été  faites  avant  la  découverte  du  didyme,  j'ai  cherché  à 
séparer  l'oxyde  de  lanthane  de  l'oxyde  de  cérium ,  par  la 
première  méthode  donnée  par  M.  Mosander,  en  traitant  le 
mélange  calciné  par  de  l'acide  nitrique  très-étendu  ^  mais 
les  diverses  analyses  m'ont  donné  des  résultats  si  divergents, 
qu'il  est  inutile  de  les  rappeler  ici. 

La  séparation  de  l'acide  titanique  d'avec  l'oxyde  de  fer  el 
l'oxyde  de  cérium  a  été  faite  de  plusieurs  manières  dans  les 
différentes  analyses.  Dans  la  plupart  des  cas,  l'oxyde  de  cé- 
rium a  été  déposé  du  précipité  dissous  dans  l'acide  chlorhv- 
drique,  au  moyen  du  sulfate  de  potasse,  et  l'oxyde  obtenu 
par  ce  procédé  a  été  lavé  avec  une  dissolution  de  ce  sel. 
L'acide  titanique  a  été  séparé  de  l'oxyde  de  fer,  au  moyeu 
de  l'acide  tar trique. 

Dans  un  des  essais ,  je  cherchai  à  séparer  l'acide  tita- 
nique des  oxydes  de  fer  et  de  cérium,  au  moyen  du  procédé 
de  M.  Berzélîus  -,  pour  cela ,  je  neutralisai  par  l'ammoniaque 
la  solution  chlorhydrique  du  précipité,  j'ajoutai  du  sulfure 
d'ammonium  et  je  traitai  le  tout  par  l'acide  sulfureux.  La 
séparation  fut  dans  ce  cas  incomplète  ;  mais  elle  est  peut-être 
propre  aux  circonstances  où  l'on  ne  peut  obtenir  une  très- 
grande  exactitude.  Du  reste,  si  l'on  cherche  à  séparer  ainsi 
un  mélange  simple  d'acide  titanique  et  d'oxyde  de  fer,  on 
obtient  moins  r^'icidc  liiauique  et  plus  d'oxyde  de  fer  qu'il 
ne  le  fau 

Eu  efï  (  i     I  cxaclilude  de  la  méthode,  j'ai 

mélangé  'itaui([ue  et  i^',i'^ 8  d'oxyde  de  fer. 
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Cl  après  leur  séparalioii ,  j'ai  trouvé  i^',ooy  d'acîde  titaiii- 
que  et  1^*^,199  d'oxyde  de  fer. 

Dans  un  autre  essai,  je  cherchai  à  séparer  Tacidc  tita- 
niquc  de  l'oxyde  de  fer ,  en  traitant  Je  mélange  par  l'hydro- 
gène; mais  la  séparation  fut  si  incomplète,  que  la  matière 
réduite  se  dissolvait  en  une  liqueur  violette  dans  l'acide 
chlorhydrique. 

L'une  des  analyses  fut  très-inexacte ,  parce  que  j'avais 
fondu  le  précipité  obtenu  avec  du  bisulfate  de  potasse,  et 
traité  la  masse  fondue  par  l'eau.  Je  craignais  que  le  double 
sel  d'oxyde  de  cérium,  restant  non  dissous,  ne  retînt  beau- 
coup d'acide  titanique  •,  la  suite  de  l'opération  me  montra 
(pie  le  contraire  était  arrivé  :  la  liqueur  trop  acide  avait 
dissous  beaucoup  du  double  sel  avec  de  l'acide  titanique  et 
de  l'oxyde  de  fer.  J'obtins  trop  peu  d'oxyde  de  cérium,  lors- 
que je  traitai  le  double  sel  par  l'hydrate  de  potasse,  et  trop 
d'acide  titanique,  lorsque  je  le  séparai  de  l'oxyde  de  fer  par 
les  sulfures  d'ammonium  et  l'acide  tar trique.  La  moyenne 
de  six  analyses  dans  lesquelles  on  n'a  pas  toujours  dosé  tous 
les  éléments,  a  été 

Silice 3i>o4 

Cbanx 3,5o 

Magnésie o  ,22 

Oxyde manganeux o,83  .       ,  ^^ 

rotasse  et  soude 0,12'       ^ 

Oxyde  de  cérium ,  de  lanthane  et  de  didyme 47 1'^9 

Oxyde  fen'cux 11 ,2 1 

Acide  titanique 20,17 

L'augmentation  de  poids  de  cette  analyse  provient  de  ce 
que  l'oxyde  de  cérium  est  contenu  dans  le  minéral  à  l'état 
de  protoxyde. 

La  tschewkinite  ne  contient  ni  acide  phosphorique ,  ni 
aucun  autre  acide  que  l'acide  silicique. 

J'ai  dit  plus  haut  que  la  silice  traitée  par  une  solution  de 
carbonate  de  soude ,  laissait  un  résidu  assez  considérable. 
Il  pesait,  dans  les  six  analyses  ,3,53;4>29;  4  9^^  h  3,54; 
2,09  et  4 > 06  pour  100. 
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Il  n'a  pas  été  déduit  de  la  silice  d'après  les  principes  que 
j'ai  exposés  naguère. 

Quoique  la  composition  de  la  tschewkinite  soit  bien 
compliquée,  cependant  l'analyse  précédente  ne  relate  pas 
encore  tous  les  éléments  qu'elle  contient.  En  eflfet,  l'acide 
titauique  obtenu,  qui  se  comportait  avec  les  réactifs  au  cha- 
lumeau comme  de  l'acide  titanîque  pur,  n'était  rien  moins 
que  tel.  En  eflet,  en  le  mélangeant  avec  du  charbon  et  le 
soumettant  à  un  courant  de  chlore ,  j'obtins  du  chlorure  de 
titane  liquide  et  volatil  ^  mais,  en  même  temps,  il  se  forma 
une  petite  quantité  d'un  chlorure  fortement  volatil  qui  se 
comportait  comme  du  chlorure  d'aluminium  et  de  gluci- 
nium.  En  lavant  le  charbon  restant  avec  de  l'eau,  celle-ci 
s'empara  d'une  très-petite  quantité  de  chlorure  d'yttrium. 
Ces  analyses  ne  peuvent  donc  encore  établir  d'une  manière 
certaine  la  composition  de  la  tschewkinite*,  mais  elles  suffi- 
sent pour  attirer  l'attention  des  chimistes  sur  un  minéral 
très-remarquable. 

Jusqu'ici  le  manque  de  connaissances  exactes  sur  les 
oxydes  qui  accompagnent  l'oxyde  de  cérium,  nous  empo- 
che de  pouvoir  donner  aux  analyses  de  la  tschewkinite 
le  degré  de  certitude  que  comportent  d'autres  minéraux. 

IV.  — Pérowskite. 

Ce  minéral  a  aussi  été  décrit  par  mon  frère;  ses  essais 
lui  ont  montré  qu'il  ne  contenait  que  de  l'acide  titanîque 
et  de  la  chaux  avec  une  petite  quantité  de  fer. 

La  couleur  noire  du  minéral  porterait  à  croire  que  le 
titane  y  est  contenu,  comme  dans  les  fers  titanes ,  à  l'état 
d'oxyde  et  non  à  l'état  d'acide  :  quelques  essais  prélimi- 
naires suffisent  pour  montrer  que  cela  n'a  pas  lieu.  En 
effet,  la  poussière  fiiic  du  minerai  est  blanc-grisàtre  ; 
calcinée  au  (.Iv  Vd\r ,   elle  devient  blanche   avec 

une  légère  u'  jaunâtre;  cependant  elle  n'aug- 

mente pas  '  en   perd,    au   contraire,    o,i4 
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à  o,23  pour  loo ,  si  on  la  fait  cliaullbr  dans  un  bain  d'eau, 
son  poids  s'accroît  d'abord  Irès-Jégèremcnt^  mais  la  calci- 
nation  le  fait  diminuer. 

La  composition  de  la  pérowskile  est  aussi  simple  que  la 
ischewkinite  est  compliquée. 

Les  cristaux  de  pérowskite,  quoique  ayant  toujours  la 
même  forme,  n'offrent  pas  toujours  la  même  couleur.  Les 
premiers  qui  ont  été  décrits  par  mon  frère  étaient  d'un 
noir  de  fer,  opaques ,  d'un  éclat  métallique  adamantin  ; 
plus  tard  il  reçut  quelques  cristaux  isolés  qui  ofl'raient ,  dans 
la  cassure,  une  couleur  brun-rougeâtre  foncé,  et  qui  étaient 
translucides  sur  les  bords.  Les  deux  variétés  ont  été  ana- 
lysées dans  mon  laboratoire. 

M.  le  docteur  Jacobson  a  examiné  la  variété  noir  de  fer  ; 
la  poudre  fine  fut  fondue  avec  du  sulfate  de  potasse,  la 
masse  fondue  dissoute  dans  l'eau,  et  le  résidu  insoluble 
traité  de  la  même  manière.  Une  longue  ébullition  dans  une 
capsule  de  platine  précipita  complètement  l'acide  titani- 
que  de  la  dissolution,  et  on  rechercha  la  chaux  dans  la 
liqueur  filtrée.  L'acide  titanique  obtenu  contenait  la  totalité 
du  fer  existant  dans  le  minéral ,  à  l'état  d'oxyde  ;  leur  sépa- 
ration fut  faite  par  la  méthode  connue ,  au  moyen  du  sulfure 
d'ammonium  et  de  l'acide  tartrique  ,  après  les  avoir  fondus 
avec  du  bisulfate  de  potasse  et  avoir  dissous  la  masse  dans 
l'eau. 

Le  résultat  de  l'analyse  fut  : 

Oxygène.  Rapport. 

Acide  titanique 58,96        '^3,4»  ^ 

Cbanx 39,20        1 1 ,5*2 

Oxyde  ferreux ,  avec  une  très-petite  J  1 1 ,99       i 

quantité  d^oxydc  manganeux  ....       2 ,06  o  ,4? 

Magnésie Trace. 


100,21 


M.  Brooks,  de  Manchester,  a  analysé  la  variété  de  pé- 
rowskite d'une  couleur  brun  rougeâtre  foncé.  La  marche 
de  l'opération  a  été  entièrement  semblable  à  la  précédente; 
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on  a  obtenu  : 

Oiygëne.  Rapport. 

Acide  titaniquc ^«oo        23,43  n 

Chaux ^,76         10,16  \ 

Oxyde  ferreux,  avec  une  très-petite  / 

quantité  d'oxyde  manganeux. ...       4 '79  "  »^  (       ' 

Ma(]fnésie 0,11  0,64; 

100,66 

Dans  les  deux  analyses,  l'oxygène  de  la  chaux,  joint  à 
celui  de  l'oxyde  ferreux,  est  la  moitié  de  celui  de  l'acide 
litanique.  Comme  dans  le  sphène,  la  quantité  de  chaux  di- 
minue quand  celle  du  fer  augmente ,  ce  qui  prouve  que  les 
deux  bases  se  remplacent  l'une  l'autre. 

Il  est  à  remarquer  que  la  variété  la  moins  noire  de  pé- 
rowskite  contient  plus  d'oxyde  ferreux  que  la  variété  d'un 
noir  foncé ,  ce  qui  prouve  que  l'oxyde  ferreux  n'est  pas  la 
cause  de  la  couleur  noire  du  minéral.  Nous  avons  vu  que 
cette  couleur  n'est  pas  due  non  plus  à  l'oxyde  de  titane. 

Si  l'on  admet  que  la  pérowskite  n'est  qu'un  titanate  de 
chaux,  sa  formule  chimique  est 

•        •  • 

CaTi. 

La  chaux  et  l'acide  titanique  s'y  trouvent  dans  le  même 
rapport  que  dans  le  sphène ,  de  sorte  que  si  ce  dernier  mi- 
néral ne  contenait  pas  de  silice,  sa  composition  serait  celle 
de  la  pérowskite. 
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SUR  LE  FER  TITANE. 

(Extrait  de  deux  Lettres  de  M.  de  Kobell  à  M.  //.  Rose.) 


J'ai  dernièrement  lu  voire  travail  sur  le  fer  titane,  cl 
j'ai  fait  un  essai  qui  vous  intéressera  peut-être  sur  la  désoxy- 
dation  trf  \'  dv  l'oxyde  de  fer  par  le  sesquioxyde  do 

titane. 

Pour  i  ioxvdc  de  titane  dans  une  liqueiu' 


icide    4;Uorhydrîcjue 
mouiaque,  et  j'ai  fait 
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cfalorhydriquc,  j'ai  dissuus  dans 
Taclde  titaniquc  précipité  par  l'ai 
bouillir  la  liqueur  avec  de  l'argent  en  poudre  fine. 

D'après  de  nouvelles  expériences  du  professeur  Fuclis , 
l'argent  se  comporte  comme  le  cuivre  avec  l'acide  tiia- 
nique,  et  l'on  a  ainsi  l'avantage  d'obtenir  dans  la  liqueur 
du  sesquioxydc  de  titane  sans  mélange  d'aucun  autre 
métal,  La  liqueur,  colorée  en  beau  bleu,  fut  filtrée  et 
bouillie  avec  une  solution  de  chlorure  ferrique,  qui  ne 
contenait  pas  de  chlorure  ferreux;  même  à  froid,  Toxy- 
datiou  du  sesquioxydc  de  titane,  aux  dépens  de  l'oxyde 
de  fer,  marcbe  très-vite;  la  liqueur  fut  ensuite  saturée 
avec  du  carbonate  de  chaux.  Après  la  séparation  du  pré- 
cïpîlé  qui  s'était  formé ,  l'ammoniaque  donna  daus  la 
liqueur  filtrée  un  précipité  abondant  d'oxyde  ferreux  pos- 
sédant la  couleur  vert  bleuâtre  ordinaire.  Pour  m'assurer 
qu'il  ne  renfermait  pas  de  sesquioxydc  de  titane,  je  saturai 
par  la  chaux  carbouatée  une  dissolution  de  cet  oxyde; 
j'obtins  un  précipité  noir  grisâtre  qui ,  dissous  à  froid  dans 
l'acide  cblorhydrique ,  fut  précipité  par  l'ammoniaque  avec 
une  couleur  noir  bleuâtre.  Le  carbonate  de  chaux  précipite 
donc  le  sesquioxydc  de  titane ,  et  la  précipitation  est  com- 
plète, car  dans  la  liqueur  filtrée  l'ammoniaque  ne  produit 
pins  rien.  Le  précipité  vert  bleuâtre,  dont  il  a  été  question 
plus  haut,  était  donc  de  l'hydrate  d'oxyde  ferreux.  Cet  essai 
vien t  à  l'appui  de  ce  que  vous  a vezdit  en  parlant  du  fer  titane, 
savoir  ([ue,  dans  l'analyse  d'une  combinaison  de  sesquioxydc 
de  titane  et  d'oxyde  ferrique,  lorsqu'on  l'attaque,  comme 
ouïe  fait  ordinairement,  par  l'acide  cblorhydrique ,  surtout 
à  l'aide  de  la  chaleur,  on  doit  toujours  trouver  de  l'acide 
titanique  et  de  l'oxyde  ferreux ,  quoique  ce  titanate  de  prot- 
osydc  de  fer  n'existât  pas  dans  la  combinaison.  La  coulenr 
noire  du  sesquioxydc  de  lllanc,  convient  mieux  aussi  à 
votre  hypothèse  qu'à  une  combinaison  d'acide  titanique. 
Au  reste,  cette  réaction  même  fait  toujours  paraître  extra- 
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naire  l'existence  d'un  pareil  sesqiiioxydc  de  titane  avec 
l'oxyde  feiiiqiie  ;  car  une  romhinaison  de  celte  nature  a  dû 
se  former  dans  des  circonslances  toutes  particulières,  pour 
qu'elle  ne  se  soit  pas  changée  en  un  titane  d'oxyde  ferreux. 


J'njoutciai  une  remarque  à  la  notice  que  je  vous  aï  en- 
voyée sur  le  sesquioxyde  de  titane  ;  c'est  qu'une  dissolution 
chlorliydrique  de  sesquioxyde  de  titane,  bouillie  avec  de 
l'argent,  retient,  quand  elle  est  concentrée,  un  peu  de 
chlorure  d'argent  qui,  lorsqu'on  étend  la  liqueur  d'eau,  la 
rend  opaline  et  peut  Être  précipitée  par  de  l'acide  sulfhy- 
drique.  J'ai  fait  cette  remarque  imprévue  en  essayant  une 
aualj'sc  qualitative  de  la  grcenovile  dont  la  composition, 
donnée  par  Cacarrié,  est  sans  doute  fausse;  au  moins  ai-je 
trouvé,  outre  l'acide  titanique  et  l'oxyde  de  manganèse,  de 
la  silice  et  de  la  chaux.  Le  manganèse  doit  avoir  été  porté 
trop  haut.  Le  minéral  n'est  pas  înfusîble;  mais  il  fond 
difficilement  en  une  masse  blanche  analogue  à  de  la  porce- 
laine. J'ai  reçu  pendant  ce  temps  votre  travail  sur  les 
sphènes.  Nous  nous  sommes  occupés  en  même  temps  du 
même  minéral,  et  j'ai  trouvé  aussi  dans  mes  analyses  que 
le  meilleur  moyen  de  séparer  la  silice  de  l'acide  titanique 
était  l'acide  sulfurique  concentré.  Cependant  je  n'étais 
pas  encore  parfaitement  sûr  de  mes  résultats,  et  comme 
M.  Fuchs  avait  trouvé  à  cette  époque  sa  ipéthode  par  le 
cuivre ,  j'avais  laissé  ce  travail  au  repos.  Je  n'ai  pu  trouver 
autant  de  chaus  que  vous  en  indiquez.  Dans  une  bonne 
analyse  du  sphéne  de  Greiner,  j'ai  obtenu  33,4  pour  loo 
de  chaux;  au  contraire  j'obtenais  toujours  un  peu  plus 
d'acide  titanique  qui  retenait  peut-être  encore  de  la  chaux. 
La  méthode  d"  P"ehs  me  semble  très-propre  à  ces  analyses, 
et  l'emploi  -^t  ici  préférable  a  celui  de  l'argent , 

quant  à  ce  (  'éiermi nation  de  la  silice. 
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POIDS   ATOMIQUE    DU    ZING; 

Par  m.  Oxel  ERDMANN. 


Quatre  essais  faits  en  oxydant  dans  un  creuset  de  porce- 
laine et  non  de  platine,  du  zinc  parfaitement  pur,  ont 
donné  pour  le  poids  atomique  du  zinc  :  406,249,  4^6, 5 19, 
406,6499  406,947  '-,  en  moyenne  406,591,  seulement  3,365 
de  plus  que  le  nombre  4o3,226  trouvé  par  M.  Gay-Lussac. 
La  composition  des  corps  suivants  est  alors  : 

Anciens  nombres . 

_      ,     ,      .  (Zinc 80,26        80,  i3 

Oxyde  de  zinc {  rk       •  /  o 

(Oxygène 19,74        »9,87 


Sulfure  de  zinc  •  •  •  t 


Sulfate  de  zinc  . . . 


Zinc 66,91        66,72 

)  Acide  Bulfuriquo. ..     49*74        49'9^ 


Soufre 33,09       33,28 

Oxyde  zincique. . . .     60,26        5o,io 
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(  325  ) 
RECHERCHES  SIR  LA  DILATATION  DES  LIQUIDES; 

Par  m.  Isidore  PIERRE. 


La  physique  demande  encore ,  pour  les  basses  tempéra- 
tures ,  un  thermomètre  vraiment  comparable  et  d'un  usage 
plus  commode  que  le  thermomètre  à  air. 

Les  thermomètres  à  alcool .  même  ceux  qui  sortent  des- 
mains  des  meilleurs  artistes ,  présentent  déjà ,  vers  —  3o 
ou  — 35  degrés,  des  discordances  qui  s'élèvent  à  plusieurs 
degrés. 

On  peut  5  jusqu'à  un  certain  point ,  se  rendre  compte  dtî 
ces  discordances,  par  la  difficulté  de  se  procurer  dans  le;' 
commerce,  ou  de  préparer  soi-même  un  alcool  de  composi- 
tion constante. 

Il  est  évident  que  toute  tentative  ayant  pour  objet  la  re- 
cherche d'un  liquide  thermométrique  propre  à  servir  aux 
basses  températures,  devait  êlre  nécessairement  précédée 
de  recherches  précises  sur  la  marche  de  la  dilatation  des 
liquides  dont  la  préparation  à  l'état  de  pureté  et  la  conser- 
vation ne  présentent  pas  de  trop  grandes  difficultés. 

Tel  est,  en  partie,  l'objet  des  recherches  dont  les  résul- 
tats sont  consignés  dans  le  présent  Mémoire. 

Ces  recherches  offraient  encore  un  certain  intérêt  d'ac- 
tualité, parce  qu'elles  devaient  permettre  de  discuter  des 
travaux  récents  et  nombreux  de  plusieurs  savants  sur  la 
physico-chimie  moléculaire,  notamment  ceux  de  MM.  Kopp 
et  Schroëder  sur  les  volumes  atomiques  ou  spécifiques. 

Divers  physiciens  se  sont  occupés,  à  différentes  époques, 
de  travaux  sur  la  dilatation  des  liquides-,  mais,  si  l'on 
excepte  un  très-petit  nombre  de  ces  travaux ,  presque  tous 
laissent  à  désirer  sous  le  rapport  du  nombre  et  du  choix. 
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des  liquides ,  et  surtout  sous  le  rapport  de  la  pureté  de  ces 
derniers. 

Deluc ,  vers  la  fin  du  siècle  dernier,  a  étudié  la  marche 
comparative  de  thermomètres  construits  avec  différents 
liquides;  mais  il  n'indique  pas  la  manière  dont  il  a  vérifié 
la  pureté  de  ces  liquides ,  et  malgré  tous  les  soins  qu'il  a  pu 
apporter  à  ses  expériences,  il  est  certain  qu'à  l'époque  où  il 
travaillait,  on  n'était  pas  encore  parvenu  à  construire  des 
thermomètres  doués  de  la  même  précision  que  ceux  queron 
peut  construire  aujourd'hui.  Ses  recherches,  d'ailleurs, 
n'avaient  pas  pour  objet  spécial  la  mesure  des  dilatations. 

Plus  tard ,  Rumford ,  Dalton  et  quelques  autres  physi- 
ciens, parmi  lesquels  il  faut  citer  d'une  manière  toute  par- 
ticulière M.  Haëlstrom ,  ont  étudié  la  dilatation  de  l'eau  et 
de  quelques  dissolutions  salines  dans  le  but  particulier  d'en 
déterminer  le  maximum  de  densité. 

Plus  récemment  encore ,  M.  Desprelz  a  fait  un  travail 
remarquable  sur  la  dilatation  de  l'eau  et  sur  la  détermina- 
tion du  maximum  de  densité  de  l'eau  distillée,  de  Teau  de 
mer  et  d'un  grand  nombre  de  dissolutions  salines.  Cet  ha- 
bile expérimentateur  a  le  premier  fait  remarquer  l'in- 
fluence du  déplacement  du  zéro  sur  les  résultats  que  ron 
obtient  dans  ce  genre  de  recherches  (*). 

Si  l'on  excepte  le  travail  de  M.  Despretz  sur  la  dilatation 
de  l'eau,  la  plupart  des  travaux  que  nous  venons  de  rappe- 
ler avaient  pour  but  principal  la  détermination  du  maxi- 
mum de  densité  des  liquides  qui  en  font  l'objet. 

M.  Gay-Lussac  a  publié ,  dans  les  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique,  i^  série  ,  tome  II,  une  Note  sur  les  dilatations 
comparatives  de  l'alcool,  de  Téther,  de  l'eau  et  du  sulfure 
de  carbone 5  mais  il  exprimait  lui-même,  dans  sa  Note,  le 


(*)  Nous  parlo  "ointiii  ({n\  prouve  le  zéro  pendanl  la  durée 

'les  expériences. 


i 
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regret  de  n'avoir  pas  tenu  compte  de  la  dilaiation  du  verre, 
et  d'ailleurs  ses  observations  ue  s'élendetit  pas  aux  basses^— 
températures. 

n  y  a  une  dizaine  d'années ,  M.  Muiicke  a  public  , 
dilatation  de  l'eau,  de  l'alcool,  de  l'é  tlier  ordinaire,  du  sulJ 
fure  de  carbone  et  de  quelques  autres  liquides,  comixiq 
l'acide  sulfurique,  l'acide  chiorhydrique,  l'acide  nitrîquerl 
l'ammouiaque,  l'huile  de  naphie  et  le  pétrole,  deux  Mé- 
moires très-éteudus  dans  lesquels  sont  rapportées  un  notnJ 
bre  très-cousîdérable  d'expériences. 

La  faveur  dont  les  expériences  de  M.  Muncke  ont  jouïl 
jusqu'à  ce  jour,  surtout  eu  Allemagne,  m'impose  Toblig 
lion  de  présenter  quelques  remarques  sur  sa  manière  d'opé-  J 
rer  et  sur  les  liquides  doutil  s'est  servi,  pour  tâcher  d'ex-r^J 
pliquer  la  diflerence  qui  existe  entre  ses  résultats  et  ceux, 
auxquels  je  suis  parvenu  dans  ce  Mém 

1°.   M.  Muueke  opérait  avec  des  thermomètres  à  boule  ] 
dont  le  réservoir  avait  a5   millimètres  de  diaméiri 
pensons  qu'il  devait  être  très-difficile  de  maintenir  un  jiarJ 
reil  réservoir  sulïisamment  longtemps  à  la  même  icuipéra-  I 
tiu-e,  ainsi  que  le  baîndans  lequel  il  étaîtploiigc,  pour  éta- 
blir un  parfait  équilibre  de  température. 

Il  serait  donc  fort  possible  que  les  températures  obser- 
vées sur  un  pareil  therniomèlrc  ne  fussent  que  des  moyen- 
nes entre  celles  des  dillerenies  couches  de  la  sphère  liquide, 
a".  M.  Muncke  n'indique  pas  s'il  faisait  l'observation  des 
températures  par  maxima  ou  minima;  mais,  si  l'on  remar- 
que que  toutes  les  observations  correspondent  à  des  l 
bres  exacts  de  degrés  centésimaux  sans  fraction,  on  sera 
porté  à  croire  qu'il  n'en  est  pas  ainsi, 

3".  Les  liquides  dont  l'étude  nous  est  commune  n'ont  pas  ■  I 
le  même  poids  spécilique ,  et  par  suite ,  n'ont  probablement.  I 
pas  la  même  composition, 

Il  est  â  regretter  que  M,  Muncke  n'ait  pas  indiqué  com-  ! 
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ment  il  a  vérifié  la  pureté  de  ses  liquides,  ^  il  serait  pém*- 
ble  de  reconnaître  que  le  savant  phjsiden  a  employé  u& 
temps  considérable  et  précieux  à  étudier  des  liquides  é&m 
un  état  dMmparfaite  pureté,  comme  cela  est  arrivé  dans  ses 
premières  recherches  sur  Falcool.  Enfin ,  ecmmie  Ta  remèr^ 
que  avec  raison  M.  Despretz  dans  son  Mémoire  sur  la  dila-^ 
tation  de  VesLuÇdnnales  dé  Chimie  et  de  Physique,  t.  LXJD, 
M.  Mimcke  ne  parait  pas  avoir  tenu  compte  du  déplacement 
du  zéro  de  ses  thermomètres. 

Pour  terminer  l'historique  des  principaux  travaux  en- 
trepris jusqu'à  ce  jour  sur  la  dilatation  des  liquides ,  je  dois 
ajouter  que  M.  Regnault  avait  commencé  sur  ce  sujet ,  U  j  a 
quelques  années,  une  série  de  recherches  à  laquelle  le 
temps  ne  lui  a  pas  permis  de  donner  suite  ^  à  cause  de  la 
longueur  vraiment  rebutante  des  calculs  qu'on  est  obHgé  de 
faire  pour  obtenir  les  résultats  définitifs. 

Plusieurs  méthodes  se  présentent  poiir  étudier  la  dilata- 
tion des  liquides  à  différentes  températures. 

i^.  La  méthode  aréomélrîque  d'Haëlstrom,  qui  consiste 
à  peser,  dans  le  liquide,  à  différentes  températures,  une 
boule  de  verre  d'un  volume  connu  •,  mais  cette  méthode , 
qui  peut  être  excellente  pour  l'eau ,  ne  peut  être  employée 
pour  la  plupart  des  autres  liquides ,  parce  qu'ils  sont  pres- 
que tous  altérés  par  l'oxygène  ou  par  l'humidité  atmosphé- 
rique. D'autres  sont  trop  volatils  •,  enfin  cette  méthode  exige 
l'emploi  d'une  quantité  de  liquide  très-considérable. 

2°.  La  méthode  des  flacons  à  densité  à  laquelle  on  peut 
substituer  avec  beaucoup  d'avantages  le  petit  appareil  dé- 
crit par  M.  Regnault  dans  les  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique,  3^  série,  tome  IX,  page  338,  année  i843. 

Cet  appareil,  PL  III,  fig,   i,  dont  j'ai  coiistamment 

fait  usage  r V'^  rlétermination  des  poids  spécifiques  des 

liquides  qi  y  de  ce  travail ,  présente  de  grands 

avantages  irdinaiie  à    densité,    et   permet 
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d'atteindre  une  précision  inconnue  jusqu'à  ce  jour  dans  ce 
genre  de  déterminations.  Celui  dont  je  me  suis  servi  con- 
siste en  un  matras  de  232*^*^,128  de  capacité  à  o degré,  au- 
quel est  soudé  un  tube  d'un  très-petit  diamètre  intérieur, 
surmonté  lui-même  d'un  tube  plus  large  servant  d'en- 
tonnoir. Ce  tube  large  est  bouché  à  l'émeri  (i),  et  le  petit 
tube  porte  un  trait  de  repère  mn.  On  remplit  de  liquide 
le  matras  préalablement  desséché ,  ainsi  qu'une  partie  du 
tube  entonnoir,  on  enveloppe  le  tout  de  glace  pilée  fon- 
dante', et  l'on  attend  que  le  niveau  du  liquide  devienne 
stationnaire. 

Si,  pendant  le  refroidissement,  le  niveau  du  liquide 
baisse  très- vite  ,  on  en  ajoute  par  portions  successives ,  de 
manière  à  maintenir  le  niveau  supérieur  constamment  au- 
dessus  du  trait  mw. Lorsque  le  volume  ne  paraît  plus  chan- 
ger, on  enlève  l'excès  de  liquide  avec  un  petit  tube  de  verre 
très-eflSlé  •,  enfin ,  lorsque  le  niveau  supérieur  s'est  main- 
tenu en  mn  pendant  au  moins  une  demi-heure ,  on  essuie 
avec  soin  le  tube  supérieur  et  le  tube  étroit  jusqu'au  trait, 
avec  un  petit  morceau  de  papier  Joseph  finement  roulé,  on 
ferme  avec  le  bouchon ,  on  retire  le  matras  de  la  glace  5  et 
après  l'avoir  bien  essuyé  et  bien  séché  extérieurement  avec 
du  papier  Joseph ,  on  le  pèse  plein  de  liquide ,  après  avoir 
attendu  que  sa  température  se  soit  mise  en  équilibre  avec 
celle  de  l'air  de  la  chambre  où  se  trouve  la  balance  •,  sans 
cette  précaution,  il  se  déposerait  de  l'humidité  à  la  surface 
du  matras  (2). 

Lorsque  la  quantité  de  liquide  que  j'avais  à  ma  disposi- 
tion n'était  pas  très-considérable  ,  je  me  servais  d'appareils 
beaucoup  plus  petits,  ^gf.  2,  dont  la  capacité  variait  de- 

(1)  Cette  fermeture  hermétique  a  pour  objet  d^empêcber  réyaporation  du 
liquide  pendant  le  transport  et  la  pesée  du  matras,  et  dMnterdire  tout  accès 
à  Phumidité  extérieure  que  le  liquide  pourrait  absorber. 

(2)  Ce  matras  csl  le  même  qui  a  servi  à  M.  Regnault  pour  déterminer  le 
poids  spécifique  du  mercure. 


puis  8  jusqu'à  30  ccatimètres  cubes;  mais  ce  sont  tou- 
jours les  mâmes  qui  out  servi  aux  détermi  oatioua  déûtii- 
tives. 

La  deusîté  D  du  liquide  a  été  calculée  en  se  servant  de  U 
formtde 


dans  laquelle  V  représente  le  \olumede  l'appareil  jusqu'au 
Irait  mit  (volume  déterminé  préalablement  avec  soin  par 
un  jaugeage  au  mercure)  ,  P  le  poids  apparent  du  liquide, 
et  3  la  densité  de  l'air  eonlcau  dans  le  ballon  vide. 

Les  conditions  de  température  et  de  pression  oui  généra- 
lement trop  peu  varié  dans  l'intervalle  des  pesées  du  ballon 
plein  d'air  sec  et  plein  de  liquide  pour  qu'il  ait  élé  néces- 
saire d'en  tenir  compte.  On  a  également  négligé  la  petite 
cause  d'erreur  résullaut  de  ce  que ,  dans  la  pesée  du  ballou 
plein  de  liquide,  l'air  compris  entre  le  trait  mn  et  le  bou- 
chon était  saturé  de  la  vapeur  du  liquide  ;  cet  espace  n'était 
d'ailleurs  qu'une  minime  fraction  du  volume  V. 

On  peut  ensuite  porter  l'appareil  à  différentes  tempéra- 
tures, en  opérant  avec  les  mêmes  précautions,  et  la  con- 
naissance des  densités  permettra  d'en  dédiùre  les  volumes 
correspoudants . 

Cette  méthode  offrirait  cependant  de  grandes  difficultés 
pour  les  observations  courantes ,  parce  qu'il  serait  très<lilB- 
cile  de  maintenir  la  température  ambiante  suffisamment 
longtemps  constante  pour  que  la  température  du  liquide 
contenu  dans  l'appareil  fût  parfaitement  uniforme.  Cette 
méthode  présente  néanmoins  de  grands  avantages  pour  les 
températures  que  l'on  peut  maintenir  constantes  aussi  long- 
temps que  l'on  veut,  comme  la  température  de  la  glace  fon- 
dante, celle  NiiuillLintc,  etc. 

On  peut  isi  avec  précision  la  densité  des 

liquides  à  c  lUii'es  lixes,  et  ces  détermina- 
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lions  sont  comme 'autant  de  points  de  repère  pouvant  servir 
à  contrôler  les  résultats  obtenus  par  d^autres  méthodes. 

Une  troisième  méthode  consiste  à  construire  avec  chaque 
liquide  des  thermomètres  semblables  aux  thermomètres  or- 
dinaires, et  à  comparer  la  marche  de  ces  divers  thermo- 
mètres avec  celle  d'un  thermomètre  étalon  vérifié  avec  le 
plus  grand  soin. 

C'est  la  méthode  qu'ont  suivie  MM.  Gay-Lussac,  Des- 
pretz  et  Muncke ,  et  qu'a vai  t  adoptée  aussi  M.  Regnault  ; 
c'est  celle  à  laquelle  je  me  suis  arrêté.  C'est  la  méthode  la 
plus  directe  et  celle  qui  offre  le  moins  de  difficulté  pra- 
tique pour  faire  les  observations;  mais  aussi  c'est  la  plus 
pénible  lorsqu'il  s'agit  de  calculer  les  résultats  définitifs. 

En  employant  cette  méthode,  je  me  proposais  d'étu- 
dier aussi  exactement  que  possible  la  marche  de  la  dila- 
tation d'un  certain  nombre  de  liquides,  au  moyen  d'un 
très-grand  nombre  d'observations,  afin  de  voir  s'il  ne  se- 
rait pas  possible  de  déterminer,  dans  la  plupart  des  cas,  à 
l'aide  d'un  très-petit  nombre  d'observations  faites  sur  cha- 
que liquide,  les  constantes  d'une  formule  propre  à  repré- 
senter exactement  la  dilatation  de  ce  liquide. 

La  possibilité  d'une  telle  détermination  devait  simplifier 
considérablement  la  tâche  que  je  m'étais  imposée  d'étu- 
dier la  dilatation  des  liquides  les  mieux  connus  de  la 
chimie. 

J'espère  présenter,  dans  un  prochain  Mémoire,  les  ré- 
sultats de  ce  nouveau  travail. 

L'ensemble  du  travail  que  j'ai  l'honneur  de  présenter 
aujourd'hui  se  divise  naturellement  en  trois  parties  dis- 
tinctes : 

1°.  La  préparation  des  thermomètres; 

2**.  La  description  de  l'appareil  à  l'aide  duquel  on  por- 
tait les  thermomètres  aux  différentes  températures  d'obser- 
vation ; 

3".  L'exposé  et  la  discussion  des  résultats. 
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Construction  des  thermomètres ,  détermination  des  coeffi- 
cients de  dilatation  apparente  et  absolue  des  ensfeloppes 
de  verre,  etc. 

Les  thermomètres  ont  tous  été  construits  et  vérifiés  avec 
toutes  les  précautions  que  j'ai  indiquées  dans  la  Note  insérée 
dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  y  3®  série, 
tome  V,  page  4^7,  année  1842. 

Les  tiges  de  ces  thermomètres  ont  été  fabriquées  à  la 
cristallerie  de  Choisy-le-Roi  5  et  M.  Bontemps,  dont  les 
physiciens  ont  pu  apprécier  maintes  fois  l'obligeance, 
les  avait  fait  tîrer  tous  de  la  même  fusion  \  l'on  avait  fondu 
leurs  extrémités  immédiatement  après  leur  fabrication  (i). 

Pour  déterminer  le  coefficient  de  la  dilatation  du  cristal 
qui  formait  l'enveloppe  de  chaque  instrument,  on  con- 
struisait, avec  chacun  d'eux,  un  thermomètre  à  mercure 
ordinaire,  que  l'on  portait  successivement  à  la  température 

(i)  Beaucoup  de  ces  tiges  étaient  d''uae  cylindricité  remarquable;  les  labo- 
ratoires du  Collège  de  France  et  de  TÉcole  normale ,  qui  ont  employé  une 
partie  de  la  même  livraison  ,  ont  pu  apprécier  comme  moi  cette  perfection 
dont  je  vais  citer  quelques  exemples ,  extraits  de  mes  notes  de  calibrage  : 

Tube  N°  24. 


des  interralles. 

LoncoEua  • 
de  la 
colonne  de  mercure. 

NUMÉROS 

des  intervalles. 

LOIIGDEUH 

de  la 
colonne  de  mercure. 

I. 

mm 
18,000 

II. 

mm 
18,075 

2. 

17,965 

12. 

i8,Ol5 

3. 

17,900 

i3. 

i8,ii5 

4. 

17,955 

14. 

18,140 

5. 

17,960 

i5. 

i8,i5o 

6. 

17,960 

16. 

18,245  . 

7- 

i8,o5o 

17- 

i8,4o5 

8. 

18, 100 

18. 

i8,4o5 

9- 

i8,oi5 

»9- 

18,345 

10. 

i8,o65 
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de  Feau  bouillante  et  à  celle  de  la  glace  fondante ,  puis  ou 
pesait  la  quantité  de  mercure  contenue  dans  l'instrument , 
et,  connaissant  celle  qui  occupait  à  o  degré  un  nombre  m 
de  divisions,  on  obtenait  ainsi  le  rapport  de  la  capacité  du 
réservoir  à  celle  d'une  division  (i). 

Tube  N°  29. 


ifnrtRos 
des  interralles. 

LO!(GUEOB 

delà 
colonne  de  mercure. 

nOMÉBOS 

des  interyalles. 

LOnCOKOR 

de  la 
colonne  de  mercure. 

mm 

mm 

1. 

22 ,640 

12. 

22,3t)0 

2. 

22,700 

l3. 

22,540 

3. 

22,790 

14. 

22,480 

4- 

22,760 

i5. 

22,435 

5. 

22,790 

16. 

22,575 

6. 

22 ,765 

»7- 

22,810 

7- 

22,700 

18. 

22,725 

8. 

22,540 

»î). 

22,825 

9- 

10. 

22,490 

20. 

22,775 

22,465 

21. 

22,885 

11. 

^2,44^ 

1 

22. 

22,960 

Tube  H,                                              1 

I. 

27,160 

8. 

27,015 

2. 

27,125 

9- 

27,100 

3. 

27 ,240 

10. 

27,o5o 

4. 

27,140 

11 . 

26 ,920 

5. 

27,175 

12. 

26,885 

6. 

27,040 

i3. 

26,840 

7- 

27,010 

La  plupart  des  autres  tiges  dont  je  me  suis  servi  étaient  presque  aussi 
parfaites  que  les  précédentes;  je  me  croirais  obligé  de  les  citer,  si  Ton  ne 
savait  pas  quUI  est  possible  de  construire  un  excellent  thermomètre  avec 
une  tige  même  imparfaitement  cylindrique,  pourvu  que  la  vérification  soit 
faite  avec  beaucoup  de  soiu. 

(i)  Pour  déterminer  avec  plus  d^exactitude  la  quantité  de  mercure  con- 
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En  admettant  que  te  coelScicut  de  la  dilatation  absolue 
du  mercure  soit  77^,  comme  l'ont  établi  Dulong  et  Petit, 
dans  les  circonstances  dans  lesquelles  nous  nous  trouvons, 
le  coeOicient  k  cherché  sera  donne  par  la  formule 


555o; 


=  V,('  + W. 


dans  la({ue]le  V^  représente  le  volume  réel  occupé  par  le 
mercure  à  o  degrt-,  V,  le  volume  apparent  à  la  tempéra- 
ture jfd'chullition  de  l'eau  (i);  ce  volume  V,  était  repré- 
senté par  un  certain  nombre  de  divisions  tracées  sur  la 
tige. 

Le  coefficient  A  de  la  dilatation  apparente  du  mercure 
dans  le  verre  qui  formait  chaque  tliermoraètre  a  été  calculé 
par  la  formule  appi 


■^'=55ffi--"        °"      '  =  555- 

On  a  réuni ,  dans  le  tableau  suivant ,  toutes  c 
nations  : 


II 


lenue  dans  ane  diviBion ,  ou  a  suivi  la  mélhode  indiquée  par  IS.  Oesprelz 
dans  Bon  Mémoiro  sur  la  dllalalion  de  l'eau  ;  cette  inâtliode  cousisle  i  in- 
troduire pluaiours  (ois  de  suite  du  mercure  dans  la  portion  graduée  de  II 
tige,  ol  à  peser  lout  ce  mercure  d'une  seule  fois;  l'erreur  de  pesée  n'afiecte 
plus  alorsque  d'une  quantité  inB^DBÎble  le  nombre  qui  exprime  la  quantité 
de  mercure  conlenua  dam  une  seule  diTision. 

(1)  On  admettait  que,  pour  une  différence  de  o''',o267  de  pression  biro- 
mélriquc ,  la  température  d'ébullilion  de  l'eau  distillée  varie  de  1  degré. 
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IharmoBtlni. 

tlLIVl  u  *, 

dX. 

tu.  »  A, 

N"8. 

o,ooD036o64 

„ 

" 

0 

ooooïSgaO 

0,000  o3(>  oa5 

o.o< 

w  154  i55 

B. 

0 

000  0.4  487 

" 

" 

0 

ODO   004    300 

0,000  oal  393 

0,0( 

«  .55  737 

A. 

" 

000  01;  538 
oao  ow  399 

0,000  OM  468 

0,0 

«  .57  715 

K'M. 

^ 
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" 

" 

.     .. 

a 

000  031  200 

0,000  031  256 

0,0< 
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N»,. 

0 

000  oaa  181 

« 

.1 

H 

0 

oooo»  3tn 

0,000  OM  a4t 

0,04 

»  i5G  93^ 

H"  34. 

0 

000  019  096 

» 

" 

» 

0 

000  018  g56 

0,000  019  oaG 

0,0 

0  16.  iS4 

N"  3j. 

0 

000  oai  a3^> 

0,000  O'JI  38G 

0,0. 

»  .58  694 

Pio  34. 

0 

000  o-Ji  Î38 

" 

„ 

0 

900  051  5&1 

0,000  o2l  3oo 

0,0 

M  .58  880 

K»  ag. 

0 

ooo  020  ouï 

0,000  oao  oj3 

0,0 

»  .60  .57 

H. 

0 

000  oig  8t)5 

" 

" 

0 

000  019  981 

0.000  019  938 

0,01 

x>  .60  a4a 

N"  3i. 

0 

000  w.  347 

0,900  03.  3i7 

o,o< 

w  .58  833 

K"  ai. 

a 

000  on  119 

0,00g  oaa  II., 

0,0 

»  im  060 
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" 

000  oa-.  5.4 
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0,0 

»  .57  666- 

*  On  a  pria  au»!  les  coollicien 

■  de  dilalstion  dea  appareils  â  den- 

.ilé(»w«pBBe3î^): 

Appareil  n»  1 

. .     0,000  oa6  314 

n»  a,,,. 

..     0,000  oa5  5g4 

>i"4,... 

no  5 

..    0,000  0^6  649 
..    0,000  034  85i 

Ce»  ■ppareila  ïlalenl  fornif»  d'un 

boni  de  GroiliiLede 

erro  soudé  1, 

uoetlge  pretque  capilFniro   Leirâ 

>ur  le  même  (ubo  :  il  en  est  <le  mén 

e  dos  tiges. 

On  ■  contlruit  d'abord  nvec   ce> 

pour  les  jilucpr  nu  nieroiirp  cl  pour 

en  pronJro  la  dilaUtio 

lood.'gres,  el  cenVslqu'sprÈI  ccl 
toiinoirbiipérieur. 

0  dciermiiialioii  qu'on 

a  soudé  reo' 
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Plusieurs  de  ces  ihcrinomèlres  avaient  un  avantage  bien 
précieux  pour  ce  genre  de  recherches,  c'est  que  leur  zéro 
ne  variait  que  très-peu,  môme  pendant  de  longs  inter- 
valles de  temps,  bien  qu'ils  fussent  souvent  portés  à  des 
températures  de  5o,  60  et  mf>me  80  degrés. 

Le  thermomètre  n"  a4,  qui  a  constamment  servi  de  ther- 
momètre étalon  à  mercure,  après  avoir  présenté,  dans  la 
position  do  son  zéro,  des  variations  dont  les  extrêmes  for- 
ment une  difl'érencede  0°, 21,  est  devenu  ensuite  remarqua- 
blement stationnaire,  et,  pendant  vingt  mois  consécutifs, 
la  position  de  son  zéro  n'a  pas  varié  d'une  quantité  appré- 
ciable, bien  que  la  température  ait  été  portée  une  fois  jus- 
qu'àiiS^gCi). 

Les  thermomètres  n°  2g  et  H,  qui  jouissaient  de  la  double 


propi 


'iété  d'avoir  des  coefficients  de  dilatation  sensiblement 


égaux,  et  leur  zéro  presque  aussi  invariable  que  le  tbcrnio- 
mètre  n"  24,  ont  été  employés  presque  esclusivement  pour 
construire  des  thermomètres  avec  les  divers  liquides  que 
nous  avons  étudiés  dans  le  cours  de  ce  travail. 

Lorsque  les  séries  d'observations  se  trouvaient  dans  des 
limites  de  températures  peu  étendues,  on  se  contentait  de 
vérifier  la  position  du  zéro  à  la  fin  et  au  commencement  de 
chaque  série;  mais,  si  ces  limites  comprenaient  un  inter- 
valle de  plus  de  20  degrés,  cl  surtout  lorsque  la  tempéra- 
ture était  élevée,  la  position  du  zéro  était  vérifiée  au  com- 
mencement et  à  la  fin  de  chaque  journée  d'observation , 
comprenant  ordinairement  quatre  ou  cinq  observations. 

L'inspection  du  tableau  précédent  nous  fait  comprendre 
toute  l'inipûrtauce  d'une  détermination  spéciale  du  coeffi- 
cient de  dilatation  pour  l'enveloppe  de  cristal  de  chaque 
thermomètre,  puisque  ce  coefficient  peut  varier  d'un  ther- 
momètre h  un  autre  dans  le  rapport  de  19  à  26,  c'est-à-dire 


ieiit  pas  la  position  prîi 
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Je  plus  (lu  ijuart  di-  sa  valeur,  loutuie  dans  Ivs  thernio- 
mètres  »"*  8  et  34,  I>îl'ii  que  le  verre  dont  étaient  Tormés 
ces  thermomètres  fût  dans  des  conditions  d'homogénéité  que 
Ton  n'avait  pas  encore  chrrclié  à  obtenir  jusqu'à  présent. 

Ou  peut  faire  pour  A  la  môme  remai-que  ;  le  nombre 
■~Yj  ^  o,uooi5432i,  donné  par  Dulong,  dillere  notable- 
ment de  la  plupart  des  valeurs  de  A  cousignées  dans  ce 
tableau. 

11  est  cxli'^mement  probable  que  les  bonnes  qualités  des 
lliermomètres  dont  je  me  suis  servi  provenaient  du  soin 
avec  lequel  ou  avait  l'abriqué  les  tiges  à  la  veri'eric,  ei  des 
précautions  que  l'on  avait  prises  pour  sojifflcr  sur  tige  les 
réservoirs  de  chacun  d  eux. 

M.  Regnault  a  fait  sur  les  siens  les  mêmes  rcmai-ques 
sur  le  peu  de  variation  dans  la  posidou  du  zéro. 

nESCRiPTiON  HE  l'appareil,  mode  d'expéhi 


L'appareil  dont  je  me  suis  servi  pour  porter  mes  ther- 
momètres aux  diverses  températures  d'observation,  cousis- 
lait  princî[)alement  en  un  vase  cylindrique  AB  de  l61c  gal- 
vanisée, Jig-  3,  de  25  centimètres  de  diamètre  et  de  26 
centimètres  de  hauteur. 

Sur  son  couvercle  AC ,  muni  d'un  entonnoir  E ,  était  sou- 
dée une  couronne  hli  de  même  mêlai ,  dans  laquelle  on 
fixait,  à  l'aide  de  bandelettes  de  cuir  gras,  un  manchon  cy- 
lindrique de  verre  de  27  centimètres  de  hauteur  sur  77  mil- 
limètres de  diamètre. 

Au  centre  du  couvercle  cl  de  la  couronne  est  une  ouver- 
ture munie  d'une  petite  douille  desceudante,  dans  laquelle 
on  Gxait  verticalement ,  au  moyen  d'un  bouchon  de  liége, 
le  thermomètre  étalon  à  mercure  T  et  le  thermomètre  à 
liquide  T'. 

Ces  deux  thermomètres  avaient  leurs  tiges  et  leurs  réser- 
voirs de  dimensions  respectives  peu  différentes ,  et  leurs  ré- 
servoirs étaient  toujours  maintenus  à  la  même  hauteur,  de 

Am<.  de  Chim  H  ie  l'hjs.,  3»  série.  T.  XV,  [Novembre  184^^  )        - 
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manière  à  occuper  simullaiiL-tncnt  \r»  mèmn  r^ons  tic  la 
masse  liquide  dc^lini^c  à  irs  l'cliaullor, 

Deiix  autres  ibcrmom êtres  étaient  conipléiemcni  plongés 

ilaDS  IVau  du  manchon  de  \en-e  jusqu'au-dessus  du  point 

i  pouvaii  s'élever  dans  la  tige  le  liquide  thermomctriqiir 

qo'îUo 

Le^«nier,  ty  tfaennoaiètre  i  netewej  «nhimifA*- 
long  réservoir  cylindriqae,  dootle  diuDètre  était  |Nv4tf- 
férent  de  oeloi  A»  tiges  det  denx  loogi  ihsrmambatê  \  c'>4l«t 
ma  aotn  thermoaiètre  1  ioog  réserroir,  bonimittl  lei»!*» 
liquide  qne  le  tliermoanètre  T'.  Ces  den  tbuMiaiiUmii 
étaient  desdnét ,  le  premier  1 1  donner  la  tnapéifttara  de 
l'eau  du  manchon  et  des  portions  de  tiges  qui  s'j  liwnnBoit 
pkogéea;  le  second  t',  fonGtionnant  cunme  tibenaeinièiK  ) 
liqnide ,  permettait  d'éralner  la  eorreetii»  1  i»«rodwn  «a 
v<dnme  apparent  du  liquide  du  thermomètre  f. 

Un  double  agitateur  aa'a',  bb'b',  ce'e',  àdi^,  pimnrt- 
tait  d'agiter  Bimpltaoément  Fean  du  grand  vase  et  ceBe  du 
manchon ,  de  manière  à  établir  une  température  uniforme 
dans  chacune  de  ces  deux  colonnes  liquides.  La  partie  su- 
^lérieure  de  cet  agitateur  est  représentée  en  projection  Iio- 
rizoutale  par  hfig.  4-  Ma%ré  toutes  ces  précautions,  il 
eût  été  difficile  de  niaînienir  sensiblement  constante  la 
température  de  l'eau  du  manchon ,  réchauffée  au  contact 
du  couvercle  AC,  surtout  lorsque  la  température  du  vase 
AB  était  un  peu  élevée. 

Pour  y  parvenir,  on  faisait  arriver  d'un  réservoir  R  un 
courant  d'eau  froide  dont  on  réglait  la  vitesse  au  moyen  d'un 
robinet  ;■.  Ce  6Iet  d'eau  était  conduit  par  un  petit  tube  de 
plomb  coudé  U'I",  jusqu'au  fond  du  manchon.  Un  si- 
phon ss'.i'  k  robinet  soutirait  constamment  du  manchon, 
par  la  partie  supérieure,  une  quantité  d'eau  égale  k  celle 
que  laissait  a'  '-  "  '■  rol)inct  *■.  La  vitesse  du  courant  d'eau 
nécessaire  j  Ir  sensiblement  constante  pendant 

un  quart  c  ;(   minutes  la  température  du 
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manchou,   variait  avec  la  teuipérature  du  vase  inférieur. 

Le  vase  AB  était  placé  sur  un  grand  fourneau ,  de  telle 
manière  que  Ton  pût  régler  convenablement  le  tirage  de  ce 
dernier,  lorsqu'on  voulait  maintenir  la  température  con- 
stante pour  faire  les  observations. 

On  s'arrangeait,  pour  chaque  observation,  de  manière  à 
maintenir  sensiblement  constante ,  pendant  quinze  ou  vingt 
minutes,  la  température  du  bain  inférieur  et  celle  du  man- 
chon, puis  on  attendait,  en  agitant  toujours,  l'instant  du 
maximum  ou  du  ibinimum  de  hauteur  de  la  colonne  ther- 
mométrique de  chacun  des  instruments  T  et  T'  ;  on  notait 
alors  les  températures  que  Ton  observait  avec  une  petite  lu- 
nette horizontale.  L'instant  du  maximum  ou  du  minimum 
de  T' différait  à  peine  de  celui  de  T.  On  notait  alors  de  suite 
les  indications  des  thermomètres  t  et  t\ 

Lorsque  la  température  ambiante  était  supérieure  à  celle 
à  laquelle  on  voulait  faire  une  observation ,  on  faisait  arriver 
par  l'entonnoir  Eun  filetd'eau  refroidie,  etl'on  faisait  écouler 
par  le  robinet  B  une  quantité  d'eau  égale,  et  lorsque  la  tem- 
pérature était  devenue  stationnaire ,  on  fermait  le  robinet  B, 
et  l'on  cessait  de  faire  arriver  de  l'eau  froide  enE,  puis  on 
continuait  à  agiter  jusqu'à  l'instant  du  minimum  T  et  T'. 

Le  liquide  était  toujours  agité  sans  discontinuité  pendant 
une  demi-heure  au  moins  avant  chaque  observation. 

Pour  éviter  un  refroidissement  ou  un  réchauffement  trop 
rapide  dans  les  observations  faites  à  des  températures  très- 
différentes  de  celle  de  l'air  ambiant,  on  enveloppait  le  vase  ' 
AB  avec  des  lisières  de  laine,  formant  une  enveloppe  d'en- 
viron I  centimètre.  Avec  toutes  ces  précautions  et  un  peu 
d'habitude,  on  est  parvenu  à  maintenir  stationnaires  les 
indications  thermométrîques  à  98  degrés  pendant  plus  de 
dix  minutes. 

Pour  les  températures  inférieures  à  o  degré,  on  s'est 
servi  d'un  appareil  plus  petit  et  plus  simple.  Cet  appareil 
consistait  en  un  large  bocal  de  verre  cylindrique  de  i5  à 

22. 


i6  CCD  li  m  et  lus  de  cJiuiuètrt!  sur  ai  de  Iiauleur ,  sur  Ictpid 
on  posait  une  planclieLtc  percée  d'un  grand  tron  pour  rece- 
voir un  manchon  de  6  centimètres  de  diamètre. 

L'agiiatcur  double  consistait  en  deux  petites  planchelLes 
uirculaircs  peicecs  de  trous  ,  et  reliées  eiiscnihie  par  nnc 
autre  planchette  supérieure  dans  laquelle  étaient  implantées 
les  tiges.  L'agitateur  inférieur  était  lesté  par  des  lames  de 
plomb  qui  l'empêchaient  de  remonter  à  la  surface. 

Comme  presque  toutes  les  observations  correspondant 
aux  basses  températures  ont  été  faîtes  en  plein  air,  à  une 
lempérature  inférieure  de  plusieurs  degrés  à  celle  de  la  fii- 
sion  de  la  glace ,  on  remplissait  le  manchon  d'eau  alcoo- 
lisée, parce  que  l'eau  s'y  serait  congelée. 

L'abaissement  de  la  température  s'obtenait  à  l'aide  d'un 
mélange  de  glace  pilée  ou  de  neige  etde  chlorure  de  calcium 
cristallisé,  qu'on  introduisait  par  la  partie  du  grand  bocal 
non  recouverte  par  la  planchette  qui  supportait  le  manchon 
supérieur;  par  des  additions  convenables  de  chlonu'c  ou  de 
neige  on  parvient  à  maintenir  constantes ,  pendant  au  moins 
un  quart  d'heure  ,  des  températures  de  —  35  et  même 
—  36  degrés ,  lorsque  l'air  ambiant  est  à  o  degré ,  ou  à  + 1 
ou  -t-  2  degrés. 

Toutes  les  observations  de  T  et  T'ont  été  faites  par  mini- 
mum pour  ces  températures  inférieures  à  zéro. 

Calcul  des  ohseivations. 
Si  noua  appelons 

X  la  températui-e  réelle  du  bain  inférieur, 
X  la  lempérature  observée  sur  le  ihcrniomètreT, 
Q  celle  du  manchou  , 

A'  le  coefficient  de  la  dilatation  apparente  du  racicure 
dans  le  cristal  qui  forme  l'enveloppe  du  thermomètre  T,  la 
formule 

X  =  ,r+nf  (X  —  a) 

donnera  la  valeur  de  X. 


(34.  ) 
n  représente  le  nombre  de  degrés  de  la  colonne  thermomé- 
IriqueT  plongée  dans  le  manchon  à  la  température  9. 

Si  nous  désignons  maintenant  par  Y,  le  volume  à  o  degré 
du  liquide  contenu  dans  les  thermomètres  T'  et  f  '  •, 

Par  \\  le  volume  à  o  degré  de  la  partie  du  thermomètre  T' 
plongé  dans  le  vase  AB  ; 

Par  V*,  le  volume  à  o  degré  de  la  partie  de  liquide  de  T' 
plongée  dans  le  manchon  *, 

Par  V;c  le  volume  total  du  liquide  à  X  degrés  \ 

Par  âj,  Taccroissement  de  l'unité  de  volume  du  liquide 
de  o  à  X  degrés  ; 

Par  i^  Taccroissement  de  Tunité  de  volume  du  même  li- 
quide de  o  à  0  degrés  ^ 

Et  enfin  par  k  le  coefficient  de  dilatation  cubique  de  l'en- 
veloppe de  cristal  du  thermomètre  T',  on  aura 

V,  =  Vo(i-h^,); 

V,  (i  4-^X)  représentera  le  volume  à  X  degrés  du  liquide 
plongé  dans  le  bain  inférieur; 

\\  (i  +  A9)  le  volume  à  0  degrés  du  liquide  plongé  dans 
le  manchon  *,  ce  volume ,  en  passant  à  la  température  X ,  de- 
viendrait 

On  aura  par  conséquent 

V'.(i  +  /0)(i  +  ^x) 

d'où 

'■^    '~V«(i+59)-V:(H-/-9)' 

i  +  dg  était  donné  par  le  thermomètre  t'  dont  tout  le  li- 
quide était  à  la  température  0. 

Celte  valeur  de  i  +  J^  était  donnée  par  la  formule 

ir,(n--îj)  =  u'.(i  +  ro); 


v.(,+..)  =  v'.(,  +  /.x)4-l^ii^i; 


U,  ciait  le  volume  du  liquide  h  o  degié,  k"  le  coefficiciiL  de 
dilatation  de  l'enveloppe  de  cristal  du  thermomètre  t\ 
et  U'„  le  volume  apparent  occupé  à  6  degrés  par  le  liquide. 

Tous  ces  volumes  V„ ,  V, ,  V°  ,  Uj ,  U',  étaient  dëtermî- 
néa  par  des  jaugeages  au  mercure. 

Si  nous  chcrclions  maintenant  la  limite  des  erreurs  pos- 
sibles dans  des  déterminations  de  ce  genre,  et  si  nous 
remarquons  qu'il  est  peu  probable  que  les  erreurs  de  jau- 
geage s'élèvent  k  o,oooi,  et  que  l'on  peut  hardiment  poser 
la  même  limite  supérieure  pour  l'erreur  possible  dans  la 
détermination  des  facteurs  i-f-o^,  i -|- A:X  et  i  H-M, 
nous  arrivons  à  cette  conclusion ,  que  l'erreur  possible  ne 
peut  pas  s'élever  à  0,0001  ;  et  la  comparaison  des  résultats 
obtenus  dans  des  circonstances  difFéreutcs,  pour  des  tem- 
pératures à  peu  près  les  mÈmes,  nous  montre  que,  dans 
cette  hypothèse,  nous  avons  du  exagérer  considérablement 
la  limite  de  l'erreur  que  l'on  a  pu  commettre  dans  ces 
déterminations  en  axant  cette  limite  à  0,000 1 . 

Pour  trouver  cette  limite,  désignons  par  e,  ê',  e"  les  er- 
reurs possibles  dans  la  détermination  de  ¥„,  Y',,  V*, 
et  par  f,  y',  ip"  les  erreurs  possibles  dans  l'évaluation  de 
i+Sb,   i+ftXet  i+kB. 

Si  nous  admettons  que  toutes  ces  erreurs  se  combinent  de 
manière  à  produire  la  plus  grande  erreur  possible,  cette 
erreur  sera  représentée  par 
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Comme  V^  n'esl,  en  général,  qii'unepetîte  fraction  deV^, 
on  peut  considérer,  dans  les  limites  que  nous  nous  sommes 
imposées  ,  le  dernier  terme  du  dénominateur  comme  se 
confondant  avec  V  (i  +  A6),  et  dès  lors  le  second  facteiu* 
de  l'expression  précédente  se  réduit  à  o,oooi,  ainsi  que 
nous  Tavions  indiqué  plus  haut* 

Exposé  et  discussion  des  résultats. 

Les  liquides  que  j'ai  examinés  sont  au  nombre  de  douze  : 

L'eau  ; 
L'alcool  ; 
L'csprit-de-boîs  ; 
Le  sulfure  de  carbone  ; 
L'éther  hydrique  (oxyde  d'élliylc)  y 
Le  chlorure  d'éthyle  ; 
Le  bromure  d'éthyle  5 
L'iodure  d'éthyle; 
Le  bromure  de  méthyle  5 
L'iodure  de  méthyle  ^ 

Le  formîate  d'oxyde  d'éthyle  (éther  formique)  5 
L'acétate  d'oxyde  de  méthyle  (éther  acétique  de  l'esprît- 
de-boîs). 

J'ai  préparé  moi-même  toutes  ces  substances ,  et  j'ai 
pensé  qu'il  ne  serait  pas  sans  intérêt  de  donner  quelques 
détails  sur  leurs  propriétés  essentielles,  sur  la  manière  de 
les  purifier,  et  sur  les  diverses  méthodes  que  j'ai  suivies 
pour  déterminer  leur  composition. 

Une  des  propriétés  les  plus  importantes  et  les  plus  ca- 
ractéristiques des  corps  simples  ou  composés,  c'est  leur 
poids  spécifique;  et  c'est  peut-être  le  caractère  qui  a  été 
le  moins  bien  défini  jusqu'à  présent,  surtout  dans  les  li- 
quides. 

Plusieurs  circonstances  permettent ,  jusqu'à  un  certain 
point ,  d'en  trouver  les  raisons  :  la  première,  c'est  que  les 


chimistes  Iroiivent  dans  IncoDStancc  de  la  lempéialured'é-l 
bullition  d'nn  liquide ,  un  indice  presque  sûr  de  sa  pureté, 
indice -facile  à  obtenir  et  à  -vérifier  ;  la  seconde,  c'est  qu'en 
ne  prenant  pas  pour  la  délermination  du  poids  spécifique 
une  température  facile  à  maintenir  constante,  cette  déter- 
mination   présente  quelques  difficultés.   EnGu   les   divers  f 
chimistes  qui  se  sont  occupés  de  l'étude  d'une  même  sub- 
stance ne  s'étant  pas  astreints  à  déterminer  son  poids  spé- 
cifique dans  les  m6mcs  circonstances  de  température,  la 
comparaison  des  résidtats  devenait  d'autant  plus  difficile , 
que  la  loi  de  la  dilatation  de  celle  substance  n'était  presque  J 
jamais  connue. 

M.  Regnault  a  beaucoup  insisté  sur  la  nécessité  de  dé- n 
terminer  ces  poids  spécifiques  à  la  température  constante 
de  o  degré,  qu'il  est  toujours  facile  de  reproduire  à  volonté, 
et  qu'on  peut  maintenir  aussi  longtemps  qu'on  veut.  Par 
là  tonte  difficulté,  toute  incertitude  disparait ,  et  le  poids  ■ 
spécifique  d'un  liquide  devient  un  caractère   presque  aussi  i 
déterminatif  que  la  constance  de  sa  température  d'cbul-  I 
lition. 

Toutes  nos  déterminations  de  poîds  spécifiques  ont  été  I 
faites  B  cette  température,  au  moyen  du  petit  appareil  que  1 
M.  Regnault  a  décrit  (^j4nnahs  de  Chimie  cf.  de  Physique  f. 
3"  série,  tome  IX,  page  338),  et  dont  j'ai  rappelé  la  de*- J 
cription  au  commencement  de  ce  Mémoire  (page  3a8). 


I.  —  EAt . 


L'eau  deslillée  dont  je  me  suis  servi  a  été  prise  dans  1 
second  tiers  du  produit  de  la  distillation  d'environ  20  litre 
d'eau  d'Arcucil.  Elle  ne  contenait  aucune  trace  de  matièr 
étrangère  appréciable  à  l'aide  des  réactifs  ordinaires  ,  e 
ne  laissait  aucun  résidu  lorsqu'on  l'évaporail  soit  seule, 
soît  avec  di!  l'ammoniaque,  soit  avrr  de  l'acide  clilorh 
drîqiie. 


•    Il  est  extrèmera 
[Tâ'eau  parfaitL'tu 
d'y  parvenir  en  opérant  comme  pour  un  thermomètre  à 
mercure. 

Une  disposition  qui  m'a  toujours  bien  réussi  est  la  sui- 
vante ; 

Après  avoir  rempli  d'eau  distillée  le  thermomètre  doni 
I  l'ampoule  supérieure  A ,  Jig.  5,  était  terminée  par  un  tube 
4îré  et  recourbé  Am;i,  on  iaisail  plonger  l'extrémité  effiler 
Uns  une  capsule  pleine  d'eau  disiiltée  maintenue  en  pleîni' 
SluUition. 
On  faisait  alors  bouillir  simultanément  l'eau  du  réser- 
FToir ,  celle  de  la  tige  ci  celle  de  l'ampoule  supérieure ,  puis 
on  laissait  rel'roidir  le  réservoir  et  la  tige  en  maintenant 
toujours  en  ébullition  le  liquide  de  la  capsule;  on  répétait 
la  même  manœuvre  jusqu'à  ce  qu'on  ne  vil  plus  apparaître 
la  moindre  trace  de  bulle  d'air  dans  le  rt'scrvoir  ou  dans 
l'ampoule  pendant  deux  ou  trois  refroïdîssemenu  successifs 
après  ébullition. 

Lorsque  cette  condition  est  remplie,  on  laisse  refroidir 
le  thermomètre,  par  la  parlie  inférieure  d'abord,  et  l'on 
maintient  toujours  la  capsule  en  pleine  ébullition  jusqu'à 
ce  que  le  thermomètre  soit  complètement  refroidi  \  ensuite 
on  ferme  la  partie  effilée  jusqu'à  ce  qu'on  veuille  s'en 
servir  conune  thermomètre.  Pour  opérer  cette  fermeture , 
on  introduit  dans  la  capsule,  au  contact  de  la  pointe  efQlée, 
wne  petite  boulette  de  cire;  en  appuyant  la  pointe,  celle-ci 
se  ferme,  et  dès  que  l'eau  s'est  retirée,  par  le  refroidis- 
sement, de  quelques  millimètres,  on  fond  au  citalumcau 
la  partie  effilée  mn\  de  cette  manière  il  reste  un  petit  espace 
vide  au-dessus  de  l'eau. 

Lorsqu'on  civir,  comme  thermomètre,  d'un  tube 

ainsi  remp)  '^kt  liorizontalement  dans  la  glace 

fondante  le  loition  de  tige  dans  laquelle  on 

veut  conseï  'tUc  tcmpéraiiu^e ;  ensuite  avec 
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une  lampe  à  esprit-de-vin,  on  divise  la  colonne ,  et  Ton 
chasse  dans  le  réservoir  A,  également  refroidi ,  le  reste  du 
liquide  contenu  dans  la  partie  supérieure  de  la  tige ,  puis 
on  étire,  et  on  ferme  en  c  la  tige  préalablement  effilée 
avant  l'introduction  de  l'eau.  De  cette  manière  on  évite 
complètement  l'accès  de  l'air. 

Les  thermomètres  construits  avec  les  autres  liquides  sont 
infiniment  plus  faciles  à  construire. 

Des  essais  préalables  m'ayant  démontré  que  les  index  de 
mercure  se  divisent  presque  toujours  et  laissent  très-sou- 
vent passer  du  liquide ,  surtout  lorsque  la  colonne  éprouve 
des  mouvements  de  descente  et  d'ascension  un  peu  rapides, 
et  que  les  observations  sont  interrompues ,  nous  avons  dû 
les  rejeter,  et  opérer  toujours  à  colonne  libre. 

Il  sera  facile  de  juger,  en  observant  dans  quel  ordre  ont 
été  faites  les  observations ,  s'il  existe  une  différence  entre 
les  résultats  observés  sur  la  colonne  ascendante  et  ceux 
qui  l'ont  été  sur  la  colonne  descendante. 

La  première  colonne  de  chaque  tableau  représente  l'or- 
dre dans  lequel  ont  été  faites  les  observations;  la  deuxième, 
la  température  du  manchon  ;  la  troisième ,  la  température 
du  bain  inférieur;  la  quatrième,  le  volume  du  liquide  à  la 
température  X,  en  prenant  pour  unité  le  volume  à  o  degré  ; 
la  cinquième,  le  coefficient  de  dilatation,  en  admettant  que 
le  liquide  se  dilate  uniformément  depuis  o  degré  jus- 
qu'à X^ 


(  348  ) 


ituuf 

VA 

„.„.,! 

rii.fdr 

de<                           g 

\. 

r.pc»rUt  V,=l. 

"■;, 

:==■■ 

"'■ 

•— '-"i 

,. 

o"oo 

o°oo 

.,000  000  000  00 

„ 

5 

+  'J.99 

+  0,39 

□  ,939  984  13;)  i4 

-  0 

000  044  0^ 

> 

9,S4 

c,8o 

0,993  955  ng  i3 

-  0 

ooo  o56  08S 

2 

8,04 

>,37 

".999  900  "^  3o 

-  0 

000  o4'i  1G9 

4 

8,f.4 

3,3G 

0,999  883  81a  58 

-  0 

ouo  034  58o 

(> 

8.fi4 

4,00 

0,999880989  37 

-  0 

000  o'i9  75v 

9 

9.0D 

4.G7 

o.999«8-i79'lî' 

-  n 

000  o^i  669 

3 

9,1^ 

S,i3 

0,999  Mflî  845  73 

-  0 

000  020  69Î 

8 

9,09 

6,63 

0.999  9^4  ï*)  oG 

-    0 

OOQ   0099.1 

î 

M,ia 

7,1a 

0.999  90'  9^9  89 

-0 

«»  ou5  343 

Deiu 

reTi''î,g.  Deux  Jours 
vatiiiiis. 

conséaitifs 

-i-a,6i 

-,-  3,dG 

D.999  88;  4(i3  Sg  -  0 

oou  o3G  833 

t 

8. «4 

3,8î 

o,<m  880  268  :4  -  0 

000  o3i  343 

(i 

•j.'-) 

4,83 

0,993887  97491  -  0 

oou  oaî  193 

5 

9,  "il 

5,34 

o,999  8.JÎ  3oi  77-0 

000  org  60G 

1 

M.IJ 

G, 34 

o,999  949  9M  ogj-  o 

000  007  3i8 

10 

M, 4^ 

:,4-^ 

o,<)99  98"  307  44'-  0 

000  00.  5,9 

n,4i 

8.54 

1,000  o-2i  ■!%  35 

-i-  0 

ooci  ™a  Ba-J 

4 

,.4.1 

8,45 

1,000  035771  7'^ 

-1-0 

000  004  338 

8 

'>.flfi 

10,07 

.,000  .443.JG73 

-4-  0 

000  004  33'! 

'",») 

■0,49 

,,coo„6o,l88 

^0 

000  oiG  ;3o 

'J'roi 

lè/ne  .ter/f.  —  Tliermom 

■IreB.   Un  jour  d'ol 

scrvalions. 

: 

!   +  ».".  t-  ,i.sr 

0.999  8<j3  ;2'  o3 
n,9y,98liGsr,  04 

"a 

ooo  ai8  iS3 
000  00.   ;5i 

i 

") 

-,0110  wji  919  5u 

+  0 

000  oin  109 

•/■ 

:                             1 

H  ,,..0  3j4  344  8d 

1    0 

000  03.  (y,i 

3 

,  0™  \1S  ,^  G, 

H     1) 

oiu  034   if)S 

[ 

;                              S 

(349) 

Quatrième  série.  —  Thermomètre  n"   i5.  Deux  jours  consécutifs 

d'observations. 


nUMÊROS 

d'ordre  des 
obser- 
vations. 

0. 

X. 

VOLUME 

rapporté  à  V,  =  l. 

VALEUR  DE  /7  , 

en  admettant  que  la 

dilatation  soit 
constante  do  0*  à  X. 

5. 

o 
H-   10,24 

-^6?44 

0,999  93i  65i  75 

—  0,000  010  6i3 

I. 

9»  54 

7,09 

0,999  960  201  61 

—  0,000  oo5  6i3 

6. 

1 1 ,  î  I 

7.7^ 

0,999  989  874  »6 

—  0,000  001  3i3 

7- 

11,43 

8,ç)3 

1 ,000  069  65o  02 

-h  0,000  007  799 

2. 

11,34 

9,55 

1,000  112  148  48 

-f-  0,000  011  743 

4- 

.1,34 

9,77 

1,000  i32  282  96 

0,000  oi3  540 

9- 

12,95 

9,92 

1,000  i3i  804  58 

0,000  oi3  287 

8. 

12,6.2 

13,07 

I ,000  474  548  57 

0,000  o36  3o8 

3. 

12,33 

»3,79 

î ,000  568  289  63 

o,ouo  o4ï  210 

Cinquièm 

e  série,  — 

Thermor 

nètre  B.  Un  seul  jour  d'obser- 

vations. 

3. 

H-  9>o8 

-h  6,16 

0,999  913  144  60 

—  0,000  014  100 

2. 

11,44 

7,85 

o,999  996  744  21 

—  0,000  000  4*5 

4. 

11,43 

9,22 

1 ,000  089  291  09 

-h  0,000  009  684 

5. 

11,35 

10,25 

I ,000  164  i35  19 

H-  0,000  016  oor 

1. 

12,97 

10,33 

1,000  166  io5  04 

-h  0,000  016  080 

Sixième  s 

érie.  —  Th 

lermoraètrc 
d'obseï 

3  n°  29.  Deux  jours  consécutifs 
^valions. 
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-+-  9,ïo 
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—  0,000  008  854 

5. 
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7,36 

0,999  977  38o  02 

—  0,000  oo3  073 

6. 

11,45 

8,o3 

1,000  007  o53  68 

-h  0,000  000  878 

7- 

11,43 

8,67 

1 ,000  o53  693  14 

H-  0,000  006  193 

4. 

12,61 

«4,44 

1,000  653  324  01 

0,000  045  244 

I. 

«2,79 

14,75 

I ,000  696  254  74 

0,000  047  204 

2. 

12,37 

16,01 

1 ,000  874  778  88 

0,000  o54  639 1 

3. 

12,64 

18,09 

1,001  289  281  90 

0,000  068  5o6 
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Neuvième  série. 
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Thei'iiumièlrc  B,  au-dessous  do  o  degré.  Deux 
jours  d'observations. 


Nl'MÉROS 

d'ordre  dos 
obser- 

0. 

X. 

VOLUME 

rapportée  V„  =1. 

VALEUK    DE   a. 

vations. 

0 

G 

I. 

H-  10, 'ja 

-        0,39 

1,000  o38  449  ^1 

0,000  098  563 

n. 

10,24 

-        0,89 

1 ,000  088  868  63 

0,000  099  848 

0. 

î),So 

-     2,36 

I ,C00  2^2  243  45 

0,000  098  4^8 

7- 

10,06 

-    2,40 

1 ,000  236  677  65 

0,000  098  61 5 

4. 

10,17 

2,80 

1,000  277  490  36 

0,000  099  io3 

8. 

10,20 

3,83 

I ,000  400  222  37 

0,000  104  49^ 

3. 

9 '97 

-    5,38 

1 ,000  642  602  14 

0,000  119  44^ 

9- 

9»77 

-  7 .44 

1,001  o58  663  32 

0,000  142  293 

•i. 

9»95 

-  9.59 

I ,001  688  223  99 

0,000  i65  612 

10. 

9»99 

—    11,25 

î ,002  109  701  81 

0,000  187  529 

11. 

9,85 

-  >3,'4 

1  ,002  800  786  53 

0,000  2l3  616 

Le  réservoir  du  thermomètre  B  s'est  brisé  entre  i4",25 
et  i4*^53o,  par  suite  de  la  cougélation  de  Teau  qu'il  renfer- 
mait, peu  après  l'observation  ii;  le  volume  augmentait 
toujours. 

Une  formule  de  la  forme 


1  -h  ^x  ==  I  -h  a^  -H  hx^  -h 


cj[r 


dx' 


ne  représente  pas  avec  assez  d'exactitude  la  marche  de  la 
dilatation  de  l'eau  dans  toute  1  échelle  de  température  com- 
prise de  —  i3°,i4  à+  loo  degrés,  et  jusqu'à  présent  je 
n'ai  pu  trouver  de  formule  simple  capable  de  remplir  cet 
objet. 

II.  —  Alcool. 

Pour  obtenir  de  l'alcool  anhydre,  on  a  opéré  de  la  ma- 
nière suivante  : 

On  a  éteint  de  la  chaux  vive  avec  la  moindre  quantité 
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d'eau  possible ,  puis  ou  a  calciné  ensuite  fortement  cette 
chaux  délitée. 

On  en  a  rempli  à  moitié  plusieurs  flacons  de  i  litre  à 
I  ^  litre,  et  l'on  a  versé  par-dessus  de  l'alcool  à  36  degrés, 
par  petites  portions  successives,  de  manière  à  éviter  une 
trop  grande  élévation  de  température,  et  par  suite,  une 
perte  notable  d'alcool. 

Le  mélange  a  été  agité  plusieurs  fois  par  jour,  pendant 
trois  jours,  pour  mettre  la  chaux  en  suspension  dans  le 
liquide  et  multiplier  ainsi  les  points  de  contact  des  deux 
substances  ^  le  quatrième  jour,  on  a  distillé  au  bain-marie 
f3t  recueilli  le  produit  dans  des  flacons  bien  secs  et  conte- 
nant de  la  chaux  préparée ,  comme  il  a  été  dît  précédem- 
ment. 

On  a  agité  et  laissé  digérer  comme  la  première  fois,  et 
distillé  de  nouveau  au  bain-maric  5  la  perte  éprouvée  dans 
cette  seconde  opération  a  été  beaucoup  moins  considérable 
que  dans  la  première. 

On  a  fait  subir  à  ce  produit  un  traitement  analogue  au 
précédent ,  en  remplaçant  la  chaux  par  un  mélange  de  par- 
tics  égales  de  potasse  à  la  chaux  et  de  carbonate  de  potasse 
bien  sec  dans  la  proporlion  de  5oo  à  55o  grammes  de  mé- 
lange par  litre  d'alcool  rectifié  sur  la  chaux. 

On  a  décanté  le  quatrième  jour,  dans  un  flacon  bien  sec, 
la  couche  supérieure  qu'on  a  ensuite  soumise  à  la  distilla- 
tion dans  un  bain-marie  salé.  On  a  trouvé,  pour  la  densité 
de  cet  alcool  à  o  degré ,  le  nombre  0,81969. 

Une  nouvelle  rectification  sur  un  mélange  de  i  gramme 
de  potasse  et  de  2  grammes  de  carbonate  dans  les  mêmes 
proportions  de  5oo  grammes  de  mélange  par  litre  d'alcool, 
a  donné  un  produit  dont  la  densité  élait  o,8i5i  i . 

Par  une  troisième  rectification,  la  densité  est  descendue 
à  0,81 5o8. 

Enfin  ,  ic  a  donné  un  produit  d'une  densité 

v'gale  à  o  'a ni   à  78", 3   sous  la   pression   de 
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o'",7^^  et  parfaitement  neutre  ^  il  avait  contracté  une  très- 
légère  odeur  empyreuraatique.  Mis  sur  la  peau ,  il  y  dé- 
termine une  tache  blanche,  sans  doute  par  dessiccation. 

Composition. 

Dans  une  analyse  par  l'oxyde  de  cuivre,  oS^,4o5  de  cet 
alcool  ont  donné  : 

og'',aoi  d'^acide  carbonique,  d'où  5i)85pour  loo  de  carbone;  0,489  d'eau, 
d'où  i3,33  pour  100  d'hydrogène. 

Si  nous  comparons  ces  résultats  avec  ceux  de  la  for- 
mule 

nous  trouvons  : 

TrouTé.  Calculé. 

Carbone 5i  ,85  52 ,  18 

Hydrogène i3,33  i3,o4 

Oxygène 34,82  34,78 

On  en  a  rempli  les  thermomètres  qui  devaient  servir' aux 
expériences,  et  le  reste  a  été  enfermé  dans  des  flacons  à 
l'émerî  bien  bouchés,  dont  le  bouchon  a  été  recouvert  d'une 
peau  goudronnée  après  avoir  été  ficelée  autour  du  col  des 
flacons. 

M.  Muncke  dit  que  l'alcool  dont  il  s'est  servi  dans  son 
second  Mémoire  perdit  de  sa  fluidité  naturelle  à  une  tem- 
pérature d'environ  —  28  degrés  5  celui  dont  je  me'suis  servi 
n'avait  rien  perdu  de  sa  fluidité  à  —  33  degrés. 
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Première  xérie.  —  Therniomùirc  n"  ^. 

NUMEROS 

d-oMre  iB, 
obitt- 

'^ 

X. 

ÏOLUMK 

5, 

+  5°fi6 

-i-6?!,8 

1,007  56s  610  07 

o,M»  083468 

1. 

7, 4a 

7.04 

i ,007  ffig  aîo  55 

0,001  087  959 

a. 

8,66 

16,93 

.,0.8  3ïa  3.1.  91 

0,001  oSa  14 1 

6. 

8,.5 

as  ,86 

i.ooi  4a5  109  86 

0.00,  07.  537 

3. 

11,36 

38,00 

i,o3o  747  176  o5 

0,001  098  ii3 

^■ 

■4.!» 

39,93 

1 ,044  793  V°  a5 

0,00.  .3.  807 

Deuxième  série.  —  Thermomètre  n"  sg. 

,. 

-^  i.,a3 

+  33,46 

i,o37  13631967 

0,00.  .09  869 

4. 

.5,88 

4î> 

1, 053  5(3  .8091 

0,001  137  131 

a. 

.7,13 

5o,33 

1,056:63  605  71 

0,001  137  8a8 

3. 

23,3-i 

56,a6 

t,o64  160  o63  63 

0,00.   ,40  431 

5. 

.,,66 

6»4' 

1 ,06g  887  air,  66 

0.001  t56  83i 

6. 

19,01 

73,70 

1 ,087  804  848  6a 

0,001   19.  38a 

1- 

la.Si 

76.73 

I ,091  675  834  90 

o.oor  191:85 

Troisième  série.  —  Thermomètre  H ,  aii-dessous  de  o  degi'é. 

5. 

+    6,5i 

-    4,54 

0,995  a4a  407  80 

0,00,  «4:  938 

1. 

+    5.9Î 

-    9,66 

0,990  o5i  8a5  83 

0,001  oag  83j 

4- 

+    5,6a 

-  .5,44 

0,984  336  253  07 

0,001   031   G16 

a. 

+    4,3G 

-  aj.oa 

0,97a  847  CSG  4a 

0,001  004  897 

3, 

+    5,iS 

-  3a  33 

0,1)67  95361a  8d 

o,(«o  99',  456 

1 

La  marche  de  k  dilaiatiou  de  ce  liquide  est  très-biei^^^H 

présentée  p.               iule                                                     ^^^H 

1                                                                                                                                   ^^H 
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dont  les  constantes  ont  été  déterminées  à  l'aide  dos  observa- 
tions 3  et  4  (première  série),  5  et  7  (deuxième  série),  3  et  4 
(troisième  série). 

M.  Mmicke,  dans  le  premier  des  deux  Mémoires  déjà  ci- 
tés ,  avait  conclu  de  la  formule  par  laquelle  il  représentait 
la  marche  de  la  dilatation  de  l'alcool ,  que  ce  liquide  devait 
avoir  un  maximum  de  densité  vers  —  56°, 6  (1)5  dans  son 
second  Mémoire,  il  avait  fixé  ce  point  à  —  89^,5  (2). 

La  formule  à  laquelle  nous  avons  été  conduit  semble  in- 
diquer, au  contraire,  que  Falcool  n'a  pas  de  maximum  de 
densité,  puisque  l'équation 

0;00i  048  63oi  06  o63  +0,000001  750930620x4-0,000000001 345  i83a:'  =  0, 

qui  servirait  à  déterminer  la  température  de  ce  maximum 
de  densité,  a  ses  deux  racines  imaginaires. 

in. —  EsPRiT-DE-BOis  {monohydrate  d'oxyde  de  méthyle). 

Pour  l'obtenir  pur,  on  a  laissé  digérer  pendant  plusieurs 
jours,  sur  du  chlorure  de  calcium  desséché  réduit  en  pou- 
dre ,  de  resprit-de-bois  décoloré  du  commerce  ^  on  agitait 
plusieurs  fois  par  jour.  On  a  distillé  le  mélange  au  baîn- 
marie  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégageât  plus  sensiblement  de 
matières  volatiles ,  et  l'on  a  eu  soin  de  n'élever  que  le 
moins  possible  la  température  au-dessus  de  80  degrés  centi- 
grades. Le  résidu ,  mêlé  avec  un  volume  d'eau  égale  à  celui 
de  l'eau  employée,  a  été  distillé  de  nouveau  au  bain-marie, 
et  a  donné  pour  produit  de  l'esprit-de-bois  qui  rendait  l'eau 
légèrement  opaline.  On  a  répété  sur  ce  produit  la  même 
série  d'opérations,  puis  on  a  rectifié  le  nouveau  produit  sur 

(i)  La  formule  par  laquelle  M.  Munckc  représentait  la  dilatation  du  Tal- 
cool  dans  son  premier  Mémoire  est  la  suivante  : 

A,.  =0 ,0009896660787  X  -h  o  ,000  oo3  034892,828a:*  —  o  ,000  000039  5924*' 

H- o ,  o  00  000  000  363  64  j:*  • 
(2)  Voici  lu  formule  dont  M.  Muncke  s-est  servi  dans  son  second  Mémoire  : 
A„=o,ooi  oi5 1148848  a: -+-0.000003 08840829X'— 0,000 ooooi92458568x', 

23. 
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de  la  chaux  vive  en  poudre ,  en  prenant  loules  les  précau- 
tions indiquées  dans  la  purification  de  l^alcool. 

La  densité  à  o  degré  de  ce  nouveau  produit,  qui  ne  trou- 
blait pas  reau,  a  été  trouvée  égale  à  o,823i4* 

En  rectifiant  une  seconde  fois  au  bain-mari c  sur  la  cliaux 
entre  70  et  80  degrés,  et  fractionnant  le  produit  de  la  distil- 
lation ,  on  a  trouvé  : 

Pour  la  densité  à  o  degré  du  premier  produit 0,82076 

Pour  celle  du  dernier o^Saocp. 

On  avait  eu  la  précaution  d'arrêter  la  distillation  lorsque 
celle-ci  ne  donnait  plus  que  aS  à  3o  gouttes  de  liquide  par 
minute. 

Enfin,  une  troisième  etdernière  rectification  sur  la  chaux, 
faite  avec  les  mêmes  précautions ,  a  donné  un  liquide  ayant 
pour  densité  0,820749  bouillant  à  66°,  3  sous  la  pression  de 
o"*,759,  et  parfaitement  neutre  aux  papiers  réactifs. 

Il  est  assez  difficile  d'obtenir  exactement  sa  température 
d'ébuUition,  parce  qu'il  se  fait  souvent  des  soubresauts  dif- 
ficiles à  éviter,  même  en  mettant  des  fragments  de  verre 
secs  dans  la  cornue  5  ces  soubresauts  sont  accompagnés  de 
variations  brusques  de  température  qui  s'élèvent  quelque- 
fois à  plus  de  I  degré. 

Composition. 

I.  oi^i',7795  de  matière  ont  donné  i,ioi5  diacide  carbonique,  d^où  38,53 
pour  100  de  carbone  ;  o,483  d"'eau,  d'où  12,44  P®"**  '^^  d'hydrogène.. 

II.  oSr,4i^^6  matière  ont  donné,  dans  une  autre  analyse,  0,677  d'acide 
carbonique  ,  d'où  37,92  pour  100  de  carbone  ;  o,483  d'eau,  d'où  12,93  pour 
100  d'hydrogène. 

On  a  trouvé  en  résumé ,  pour  ce  liquide  : 

Calcolé  d'après  la  for- 
I.  II.  muleC'fl^O'. 

Carbone 38,53  37,9-^  37,45 

Hydrogène 12,44  >2,(j3  12, 5o 

Oxygène 49, o3  49,15  5o,o5 
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-  Tliermoinètre  H ,  au-dessous  de  o  degré 
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La  marche  de  la  dilatation  de  ce  liquide  est  assez  bieu 
représentée  par  la  formule 

I  -hA,  =  i  H-o,ooi  1 85 569 707 407 X  H- 0,000 001  56493a6i5j;* 
+0,000000009111  344^*, 

déduitedes  observations  i ,  3  et  5  (première  série),  et  i,  7t 
12  ,  19,  24  et  28  (deuxième  série). 

L'expérience  montre  que  ce  liquide  n'a  pas  de  maximum 
de  densité  entre  +  69^,38  et  —  37*^,995  la  formule  précé- 
dente semble  indiquer  qu'il  n'en  existe  pas  non  plus  au- 
dessous  de  cette  dernière  température ,  puisque  l'équation 

dont  les  racines  doivent  donner  la  température  de  ce  maxi- 
mum, a  ses  deux  racines  imaginaires. 

IV.  —  Sulfure  de  carbone. 

On  a  distillé  plusieurs  fais  de  suite,  sur  du  chlorure  de»: 
calcium  et  dans  une  cornue  bien  sèche,  le  sulfure  de  car- 
bone préparé  par  les  procédés  ordinaires.  Le  produit  était 
reçu  chaque  fois  dans  des  récipients  desséchés  avec  le  pliîs 
grand  soin. 

Après  la  seconde  distillation,  la  densité  du  sulfure  d(^ 
carbone  était  1,29314  à  o  degré  5  après  une  troisième  dis- 
tillation ,  cette  densité  était  1,29310,  c'est-à-dire  exacte- 
ment la  même;  on  l'a  considéré  alors  comme  suffisamment 
pur,  et  l'on  n'a  pas  jugé  nécessaire  d'en  faire  l'analyse. 

Il  bouillait  à  47^59  sous  la  pression  de  755"^"*, 8.  Conservé 
pendant  plus  de  deux  ans  dans  des  tubes  bien  secs  fermés  k 
la  lampe,  il  a  conservé  toute  sa  limpidité  primitive. 
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II  enU'e  en  ébullition  i-égulière  à  35",D,  sous  la  pression 
de  ySS^^jS-,  un  abaissement  de  température  de — 3i",93ne 
parait  pas  diminuer  sa  fluidité. 

Première  série.  —  Thermomètre  H. 
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i,o5i  338  3i8  33 

0,001  Goi  O98 

Il- 

.4,6Î 

34.0: 

1 ,n54  898  fig.  4. 

0,001  Gii  35o 

11. 

.5.4,. 

35,8fi 

i..,38  130  119  .3 

0.001  ùii  ao3 

l3. 

i(i,'j5 

38, 14 

iM'-i  '■■:  4'»'  7' 

o,,...i  6:^97.» 

C  36»  ) 
La  ililatalîuii  de  ce  liquide  peui  être  représentée  a 
assez  d'exactitude  par  la  foi-mulc 

n-ii=i-t-o,ooiS[3a44  79506191 -H  0,000  ooa35Di8'i88ii-' 

déduite  des  observa tîona  i ,  7  et  8  (première  série),  1 ,  a 
II,  i3  Cl  14  (deuxième  série). 

L'expérience  directe  ne  donne  pas  de  maximum  de  den- 
sité entre  +38'',i4  et  — 15",36,  et  la  formule  semble  in- 
diquer qu'il  n'en  existe  pas  à  une  température  plus  basse, 
puisque  l'équation 


a  ses  racines  imaginaires. 

M.  Munckc,  dans  son  Mémoire,  est  arrivé  à  la  formule 

a,  =  0,001 5oifi84 47  j -+■  Q ,00000a a55 ai4i' -  0,000000  iSî 83 a:' 

d'où  il  a  déduit  x=; — 36  degrés  pour  la  température  du 
maximum  de  densité  de  l'étlicr. 

VI. — CnLonvjiB  D\Tii-<ii.E(éiherchlorIij'tlriqua  de  l'alcool). 

Pour  le  préparer,  on  a  distillé  ù  une  température  modérée, 
dans  une  cornue  lubulée  munie  d'un  entonnoir  de  sûreté, 
un  mélange  de  volumes  égaux  d'alcool  à  ^o  degrés  de  l'aréo- 
mètre et  d'acide  cblorbydrique  concentré.  A  la  cornue 
était  adapte  un  tube  qui  amenait  le  produit  de  la  distilla- 
tion dans  uu  flacon  à  trois  tubulures  à  moitié  rempli  d'eau 
distillée  ;  la  majeure  partie  de  l'eau ,  de  l'alcool  et  de  l'acide 
entraînés  dans  l'opération  avec  l'étlier  qui  distille,  vient 
se  condenser  dans  ce  flacon,  et  si  Ton  maintient  ce  der- 
nier à  a5  ou  3o  degrés  dans  uu  bain-marîe  ,  l'étber  pro- 
duit ne  fait  qu'y  passer  et  va  se  rendre,  à  l'aide  d'un  tube 
recourbé,  dans  un  condenseur  en  U  placé  dans  un  mélange 
réfrigérant  à  — 20  ou  — aS  degrés.  A  la  partie  inférieure 
de         '     eu  U  est  soudé  uu  tube  plus  petit  qui  permet  au 
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liquide  condensé  de  s'écouler  dans  un  |iacon  ou  dans  une 
fiole  adaptée  à  ce  tube  au  moyen  d'un  bouchon  de  liège ,  et 
plongée  elle-même  dans  un  mélange  réfrigérant. 

Je  me  suis  servi  presque  exclusivement  d'un  condenseur 
de  ce  genre  dans  la  préparation  des  liquides  dont  je  me  suis 
servi  pour  les  recherches  qui  font  l'objet  de  ce  Mémoire. 
Je  le  désignerai ,  par  la  suite,  sous  le  nom  de  tube  conden- 
seiir  en  Y, 

Lorsqu'il  ne  reste  plus  dans  la  cornue  qu'environ  le  tieis 
du  volume  primitif  du  mélange ,  on  peut  considérer  l'opé- 
ration comme  terminée. 

Cette  opération  doit  être  conduite  avec  lenteur,  et  l'on 
est  guidé  par  le  dégagement  des  bulles  qui  passent  dans  le 
flacon  laveur. 

De  700  grammes  d'acide  et  d'un  pareil  volume  d'alcool 
on  peut  retirer  environ  100  grammes  d'éther  rectifié. 

Le  produit  ainsi  obtenu  a  été  mis  en  digestion  sur  du 
chlorure  de  calcium  et  distillé  au  bain-mari e  à  20  degrés 
environ,  et  pour  éviter  les  pertes  de  produit  inévitables 
dans  le  transvasement,  on  avait  préalablement  introduit 
dans  la  fiole-récipient  le  chlorure  de  calcium  desséché, 
sur  lequel  l'éther  devait  être  rectifié  pour  la  première 
fois. 

On  l'a  rectifié  de  la  même  manière  une  seconde  fois, 
avec  les  mêmes  précautions,  et  en  fractionnant  les  pro- 
duits on  a  trouvé  : 

Pour  la  densité  du  premier  produit  à  o  degré o,9^i65 

Pour  celle  du  second o  ,92090 

Une  troisième  rectification  a  donné  : 

Pour  le  premier  produit ^ 0,92160 

Pour  le  second o  ,921 16 

Le  liquide  ainsi  obtenu  a  une  odeur  éthérée  très-forte  , 
brûlante ,  très-légèrement  alliacée ,  incolore ,  dégageant  des 
vapeurs  extrêmement  denses  5  il  coule  sur  le  verre  sans  le 


* 
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Isnouiller,  boul  à  i  i.degi'és  sous  la  prussiou  de  o"','yiS,  esl 
incolore  et  conserve  sa  limpidité  et  sa  fliiiditë  à  — Si", 63. 
tl  est  parfaitement  neutre  atix  papiers  réaciirs;  mis  sur  la 
peau,  ils'y  vaporise  instantanément  avec  un  sifflement  trés- 
foit. 

Lorsque  les  bouchons  des  appareils  qui  enconlicnneut  ou 
dans  lesquels  ou  le  reçoit  perdent  un  peu  et  qu'ils  soûl  lé- 
gèrement humides  et  froids,  il  se  produit  à  leur  surface  une 
espèce  de  neige  blanche  cristalline,  eslialanl  l'odeur  du 
chlorure  d'éthyle  ;  si  l'on  essuie  cette  neige  avec  le  doigt, 
elle  se  dissipe  en  très-peu  de  temps.  Est-ce  un  hydrate ,  est- 

Le  liquide  a  été  enfermé,  immédiatement  ajprès  sa  pré- 
.|iaralion,  dans  des  tubes  fermés  à  la  lampe.  "        ~' 
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Première  série, — Thermomètre  H,  au-dessus  de  o  degré. 


NUMÉHOS 

_. 

d'ordre  des 
obser- 
rations. 

e. 

X. 

VOLCMB 
rapporté  àV,  =  l. 

"""  "  '•  1 

I. 

-+-    8^25 

0 
-    4,1: 

0,93^  739  56i  85 

0,001 

5oi  3o4 

7- 

irfi 

-    9,i6 

0,986  439  647  62 

0,001 

481  388 

3. 

6,35 

—  16,06 

0,976  259  717  57 

0,001 

478  224 

3. 

3,4' 

-  ^«,7' 

0,968  i58  :o5  68 

0,001 

466  665 

6. 

5,12 

—   23,02 

o,()66  242  770  07 

0,001 

466430 

4 

-+-  0,93 

—   26,23 

0,961  935  779  39 

0,001 

4oi  171 

5. 

—  o,o5 

—  3i,63 

0,954  529  724  3o 

0,001 

435  355 

Deuxièm 

e  série,  — 

Thermomètre  n 

•  29. 

I. 

-^    lÀl 

+    5,Î6 

r,oo8  683  634  95 

0,001 

590  409 

2. 

lÀl 

6,53 

I ,010  452  325  88 

0,001 

600  662 

7- 

8,33 

10,^3 

r,oi6  387  406  3i 

0,001 

6oi  897 

3. 

9»3i 

i4,5i 

i,o23  261  661  97 

0,001 

601  837 

6. 

10,69 

•io,i6 

i,o32  925  187  58 

0,001 

633  193 

4. 

10,69 

21,90 

i,o35  876  277  69 

0,001 

638  196 

5. 

10,69 

26,41 

I ,043  855  55o  58 

0,001 

660  566 

La  formule 

i-H  A*  =  i  -H  0,001  574  5784^^3  4^"+"  0,000  002  8i3658  I  Jc' 
-h  o  ,000  000  oi5  698  7  x', 

déduite  des  deux  observations  extrêmes  et  de  Tobserva- 
lîon  I  (deuxième  série) ,  c'est-à-dire  de  trois  observations 
seulement,  représente  assez  bien  la  marche  de  la  dilatation. 
L'observation  directe  n'indique  pas  de  maximum  de  den- 
sité entre  +  'x&^^^i  et  —  3i**,63,  et  comme  l'équation 


ry(i+A^)__ 


d,v 


o 


a  ses  deux  racines  imaginaires,  nous  pouvons  en  conclure 
qu'il  est  exifÉmemcnt  proLablc  qu'il  n'en  existe  pas  non 
plus  à  une  température  plus  basse. 

Vn. — BsGMLBE  d'éthvle  (éthcp  bromhydrifjue  deValcool). 

Pour  le  préparer  on  a  dissons  1 5  parties  de  brome  dans  80 
parties  d'alcool  à  4a  degrés  de  l'aréomètre,  en  opérant  à 
l'abri  du  contact  des  rayons  solaires  ;  ayant  soin  de  ne  ver- 
ser le  brome  qnepar  petites  portions  successives  et  attendant 
à  chaque  fois  que  le  mélange  fût  bien  ell'eotué. 

Le  mélange  élant  fait  dans  une  cornue  tubulée  munie 
d'une  allonge  qui  la  faisait  communiquer  avec  le  tube  en  \ 
condenseur  refroidi,  on  a  introduit  dans  la  cornue,  par  ta 
tubnlnre  ,  a  parties  de  phosphore  par  petits  fragments  suc- 
cessifs bien  secs. 

A  froid,  il  se  produit  une  réaction  à  peine  sensible  \  mais 
si  l'on  chauffe  peu  à  peu  et  très-lentement,  la  réaction  de- 
vient plus  vive,  et  pourrait  même  être  tumultueuse  ,  si  la 
température  n'était  pas  ménagée;  cependant,  lorsqu'on 
n'élève  la  température  que  très-peu  et  très-lentement, 
l'opération  marche  très-régulièrement  et  ne  présente  pas  la 
moindre  difficulté. 

On  a  traité  par  l'eau  froide  le  liquide  obtenu  par  la  dis- 
tillation ;  il  s'en  est  séparé  un  liquide  oléagineux  qui  s'est 
rassemblé  au  fond  de  la  Bole;  ce  liquide  n'était  autre  chose 
que  du  bromure  d'éthjle.  Ce  liquide,  lavé  à  plusieurs  re- 
prises avec  de  l'eau  distillée ,  a  été  ensuite  décanté  à  l'aide 
d'uu  entonnoir,  et  mis  en  digestion  sur  du  chlorure  de  cal- 
eium  desséché. 

Le  lendemain ,  on  l'a  rectifié  deux  fois  de  suite  sur  du 
chlorure  de  calcium  desséché,  et  en  fractionnant  les  pro- 
duits de  la  derjï^  lilic/tijun,  leur  densité  a  fourni  les 
■  ésuhalssuiv; 
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Premier  produit,  densité  à  o  degré i  ,4y3oi) 

Deuxième  produit ,  densité  à  o  degré i  ,4y35o 

Moyenne i  ,47329 

Le  bromure  d'éthyle  est  un  liquide  très-volalil,  incolore, 
parfaitement  limpide,  et  conservant  sa  fluidité  et  sa  limpi- 
dité à  une  température  de  — 3i°,87;  son  odeur  est  vive, 
éthérée,  suffocante,  à  peine  alliacée.  II  bout  a  4^^*5  7  sous  la 
pression  o^^^^y^j]  la  température  peut  s'élever  quelquefois 
jusqu'au-dessus  de  5o  degrés  sans  que  le  liquide  entre  en 
ébullition  5  puis  tout  à  coup ,  au  moment  où  Tébullition 
commence,  la  température  s'abaisse  brusquement  à  40^57 
pour  y  persister  jusqu'à  la  fin  de  la  distillation.  Ne  serait-ce 
pas  un  phénomène  de  caléfaction  ? 

Le  bromure  d'éthyle  est  plus  stable  que  l'iodure,  puisqu'il 
reste  incolore  dans  les  mêmes  circonstances  dans  lesquelles 
ce  dernier  se  colore  en  jaune.  Il  brûle  avec  une  flamme  ver- 
dàtre,  en  dégageant  du  brome,  et  se  décompose  à  une  tem- 
pérature voisine  du  rouge  sombre ,  comme  il  est  facile  de 
s'en  assurer  en  chauffant  sur  du  charbon  le  col  d'une  petite 
cornue  contenant  quelques  gouttes  de  bromure  d'éthyle, 
et  chauffant  la  panse  lorsque  le  col  est  sur  le  point  d'at- 
teindre le  rouge  sombre  ;  aussi ,  lorsqu'on  veut  fermer  à  la 
lampe  des  tubes  de  verre  contenant  ce  liquide,  il  est  né- 
cessaire de  chauffer  préalablement  avec  du  charbon  la  par- 
tie qu'on  veut  chauffer  avec  le  dard  de  la  flamme ,  pour  en 
expulser  les  traces  de  liquide  adhérent  5  sans  cette  précau- 
tion ,  le  brome  provenant  de  la  décomposition  de  cette  pe- 
tite quantité  d'éther  tomberait  en  partie  dans  le  tube  et 
pourrait  en  colorer  le  contenu. 

Composition  (i). 

I.  i6>',3555  de  matière  ont  donné  0,9872  de  brome ,  soit  72,83  pour  100. 

II.  iS<',44^^  ^®  '^  même  substance  ont  donné  i  ,177  diacide  carbonique, 
0,606  d^eau. 


(1)  L^anaiyse  des  éthers  bromhydrique  et  iodhydriquc  de  l'alcool  et  de 


s  Jeux  ruciiies  îma^iiiaîn!*,  n"" 
<|u'il  est  exirèmement  r»-' 
plus  à  une  tcmiw*-  .«-r 


VIL— Rrom 


...  f^    fl,9& 


4.59 
^3,38 


Pour  I( 
parties 
l'nbii  . 
ser  li> 


^...---■^MirlleB :  lodomfeedu  brome  onde  i'iode, 
.-       .^''^î^^j,  jaii"s"i<  servi  d'un  lube  en  verre  rerldo 


'^ -^r^i *>"=  -ne  peliW  ampoulu  de 
i  i'^^^r^Ju  cbo-^i.  On  ûdâpi 


l 


K'^  /<.!>  "'•'•"'■  ""  "'■P'^  "■  •'"i«'"il«  ""'■<"■"'  ""  '"bD  i 
jT''"^'''^ ,«■■«"'  une  disioliuion  faible  do  polasso;  on  coaduil 
>  '•">^''  ^fleanalyse  opiiauitiQo  uidinairo  ,  el  l'on  s'sflsure ,  fi  la  Bn  lie 
t'^,,i''^'L  lu  lub°  ^  polasaH  n'a  pas  absorbé  d'iLCide  bromhjdriqiie  ou 
S^"^'l  «""  n'"™""  presque  j^iniflis ,  si  ropération  est  bien  conduite, 
/jiyjr"'    ,tnaol  du  marbre  blonc  sacoharoîdi!  donne  uuo  cbaux  crenue 


''analjies 
"^K  |»f  ''*""  loulE  la  ohauz  c«nl 


.einpioïée,  on  détermine  la  i)ua 


s  dans  la  tuba;  le  bromurooi 

irÈs  avoir  acidulé  la  liqueur,  on 
le  d'nrBont  acide.  Par  le  poids  de 


|ig«XI'" 
t»doMgodu  carbone  et  da  l'hydrogène  ae  Giit  dans  j 

rtolfl""  d'environ  i  mÈlro  de  longueur;  aauleniBnt ,  outre  l'Oïydo  de  cuivre, 

Si  la  cenlimètres  de  planurci  de  cuivre,  grilliSes  el  truites  par  l'hydrogène  { 
on  ta  mettait  encore  ^o  à  35  ceniimitrei  il  reitrémilé  ouTorle  du  tube. 

Enfin ,  après  chaquo  aiialjMi ,  on  s'assurait  que  le  tube  k  polasse  n'avait 
pa*  absorba  d''acide  iodbydrique  ou  bromhj'driquo  ;  cela  n'est  arrivé  qu'une 
seule  foii,  et  l'on  a  rejeté  ranaljrsequi,d'ailleurs,BTait  été  conduite  trop 
rnpidemcnt. 

Dans  tout  le  cours  de  ce  travail ,  on  a  admis  pour  les  ëquivalenla  du  car- 
bone ,  de  rhydrogène,  de  l'ai^cnl,  du  brome  ol  de  l'iode,  les  nombre) 


C=75. 


Rr  = 
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Première  série,  —  Thermomètre  H. 


NUUEr.OS 
d*ordre  des  j 
obser- 
yatlons. 


I. 

6. 
5. 

2. 

3. 

4. 


0. 


o 
5,i8 

5,o4 

4,67 

6,57 
5,86 


X. 


7,35 

17, 3o 
22,95 
24»i8 
31,87 


TOLCUE 

rapporté  kV,  =  l. 


0,930  111  278  73 
0,985  089  585  3o 

o»977  564  94»  4» 
0,970  427  298  33 
0,968  921  146  o5 
0,909  666980  39 


YALBCR   DR   a. 


0,001  33o  3oa 
0,001  320  763 
0,001  296  824 
0,001  288  571 
o,ooi  285  3i2 
0,001  265  5|8 


I. 
3. 
3. 

4- 

6. 

9- 

7- 
5. 

10. 

8. 

II. 


Deuxième  série,  —  Thermomètre  n°  29. 


6,42 
6,62 
7,58 
9»68 
11,57 
i5,64 

",19 
16,78 

14,72 
19,03 

18,81 


5,59 
9,86 
i5,i9 
23,27 
27,87 
38, 08 
40,35 
45,07 

47,34 
52,48 
53,66 


,007  483 
,oi3  36o 
,020  718 
,o32  407 
,039  201 
,054  537 
,o58  395 
,066  062 
.068  395 
,078  o58 

,079997 


883  86 
3o6  81 

979  20 
oo5  66 
323  10 
io5  34 
738  88 
4o5  38 

939  96 
664  68 

542  61 


0,001  338  793 
0,001  355  000 
0,001  363  988 
0,001  392  65a 
0,001  406  579 
0,001  432  172 
0,001  447  ^o5 
0,001  465  770 
0,001  444  7^ 
o,ooï  487  398 
0,001  490  748 


On  peut  représenter  avec  assez  d'exactitude  la  dilatation 
du  bromure  d'éthyle  par  la  formule 

I  -h  Ax  =  I  -+-0,001337627  678  064 or  -4-0,000  001  5oi  348  5i3x* 
-i- o ,  000  000  o  16  900  026  x' , 

déduite  des  observations  i,  4?  5  (première  série),  et  i,  3, 

4,  5,  8  et  II (deuxième  série).  Par  l'observation  directe,  on 

ne  trouve  pas  de  maximum  de  densité  entre  +  53",66  et 

—  31^,87  ^  Téquation 


dx 


z=  o 
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C370) 
ayant  sl-s  deux  l'aciiies  imaginaires ,  iious  (levons  penser 
qu'il  n'exisie   pas  dp  maximum  de  densité  au>-dessou9  de 
—  3i",87. 

VIII.  —  Ioduhe  d'éthïle  {éthcr  iorUiydriquc  de  fafcool). 

Voiir  l'oblenir,  on  a  introduit  dans  une  cornue  tubulée 
4o  parties  d'iode,  loo  parties  d'alcool  h  ^i  degrés  de 
l'aréomètre,  et  ensuite,  par  petites  portions  successives, 
dans  l'espace  d'un  (juart  d'heure,  3  parties  de  phospliore. 

On  a  distillé  ensuite  lentement ,  à  la  plus  basse  tempéra- 
ture possible,  en  faisant  commiuiiquer  la  cornue  avec  le 
condenseur  précédemment  décrit. 

Lorsque  les  quatre  cinquièmes  euviron  du  liquide  eurent 
passé  à  la  distillation ,  on  arrêta  l'opération  et  on  laissa  re- 
froidir le  résidu,  puis  on  ajouta  Sa  parties  de  nouvel  alcool 
et  l'ou  continua  l'opération  jusqu'à  ce  qu'on  fût  parvenu  k 
peu  près  au  même  point  de  concentration  du  résidu. 

Les  deux  produits  de  la  distillation ,  réunis ,  étaient  par- 
faitement  incolores,  et  le  résidu  avait  une  teinte  à  peine 
jaunâtre. 

En  traitant  par  l'eau  froide  le  liquide  passé  à  la  distilla- 
tion, l'iodure  d'élbyle  se  sépare  sous  forme  de  gouttelettes 
oléagineuses  qui  vont  se  rassembler  au  fond  du  vase  j  on 
lave  à  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau  distillée  froide  en 
agitant  à  chaque  fois,  puis  on  décante  l'éthcr  à  l'aide  d'un 
entonnoir. 

Après  l'avoir  fait  digérer  pendant  vingt-quatre  heures 
sur  du  chlorure  de  calcium  desséché ,  on  l'a  distillé  au  bain- 
marie,  puis  rectifié  deux  fois  de  suite  sur  du  chlorure  de 
calcium  desséché,  en  ne  dépassant  pas  la  température  de 
80  degrés  dans  le  baîn-marie. 

En  fractionnant  les  produits  de  la  dernière  rectification 
et  prenant  la  densité  h  o  degré  de  chacun  d'eux ,  on  a 
trouvé  : 
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Four  la  densité  du  premier  produit. ■ ( >975o4 

Pour  celle  du  dernier i  ,97588 

Moyenne  .......     i  ,97546 

L'iodure  d'éthyle  est  un  liquide  incolore  qui  ne  perd 
rien  de  sa  limpidité  ni  de  sa  fluidité  à  —  33**,  16  5  son 
odeur  éthérée ,  un  peu  alliacée ,  rappelle ,  en  outre ,  sensi- 
blement celle  du  sulfure  de  carbone.  Il  entre  en  ébuUition 
à  70  degrés  sous  la  pression  de  j5i^"^^y  ;  il  ne  mouille  pas  le 
verre  et  ne  tache  pas  la  peau^  il  est  parfaitement  neutre 
aux  papiers  réactifs. 

U  se  colore  en  jaune  plus  ou  moins  foncé  au  contact  de 
l'air,  même  dans  des  tubes  fermés  au  chalumeau,  si  ces 
tubes  ne  sont  pas  remplis  complètement. 

Composition. 

1      ».»  cooc       *  j        •  (  1,490  d'acide  carbonique  j 

I.  a«',5385  ont  donne  {      ^     ,, 

i  Oi7y7  "eau. 

II.  3*^,786  ont  donné  j  >,"9o5f acide  carbonique; 

'  \   i,i3i  d'eau. 

m.  1^,3785  ont  donné  1,0342  «J^iode. 
IV.  i8'',5o9ont  donné  i,2a35  d'iode. 

On  déduit  de  là ,  pour  la  composition  de  la  substance  : 


I. 

Carbone 16,00 

Hydrogène 3, 40 

Iode« H 


Calcolé  d'après 

la  formule 

u. 

m. 

IV.        C*H»1. 

15,78 

« 

"           i5,49 

3,32 

n 

w             3, ai 

w 

80,89 

8i,o8»     81,39 

H 
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Première  série.  —  Therniomdlre  H. 


'■"""* 

., 

X 

^ 

-— 

8 
3 

5 
G 
7 

-  r,°o5 

-  3,4G 

-  4,73 

-  6.o5 

-  G, II 

-  5.9a 

-  6,ia 

-  6,ïa 

-  6,44 

-  6,73 

-  7.01 

-  6°58 

-  8,53 

-  M,8(i 

-  12,38 

-  '^,4^ 

-  i8,3[ 

-  .8,54 

-  ii,G-i 

-  27,85 
-33,iG 

-  34.S' 

0,991  60a  269  8a 

0.990  44}  4:^  8h 

o.gSG  743  606  .5 

0,98a  9i5  565  ai 

".979  7^9  663  3a 

0,979  W  9P9  53 

0,975  340  COG  7G 

0.969  763  709  49 

j,96i  167  459  48 
o.gfia  sa,  8.7  28 

0,00.  .2i  «75 
o,ooi..iaoai6 
0,001  M7  :35 
0,00.  M6  347 
o,oo(  jo5  K)5 
0,001   io5  4a5 
0,00.  ,05  387 

O,O0T    094   577 

0,001  oS5  5i4 
o.oor  080  595 
0,00-  074  7^4 

Deuxième  série.  —  Thermomètre  n"  at). 

5 
3 

G 
7 
4 
s 

0 

+    G.go 
10,33 

',1% 

i6,o5 
'4.99 

.5,4R 
rj,i5 
23, oa 
a6,53 
17,67 

+  l'.yfi 
a4,54 
a:, 43 
3q,83 
35,a9 
4' .91 
4^37 
5399 
57.71 
■■^8.99 
G6,(i9 
7'.86 

.,oi3  Boi  aG5  Ga 
i,oa8  73a  164  76 
i,o3a  349  353  53 
1.03655592542 
1  ,o^a  09.1  450  38 
i,o5o82â  683  Gij 
i,o5i  37230.  35 
.  ,066  75.  63g  34 
1,071  489539  18 
1,073474  ■ï5  74 
1,084  a'7  39G  ol 
1,09084.  .1393 

0,001   137  33o 
0,001  170  839 
0,001  17G  lai 
0,001  iS3  806 
0,001  192  S>5 
0,001  au  8G6 
0,001  ai>  473 
0,001  a3G  3;o 
0,001  a38  77a 
0,001  345  535 
0.001  sGj  819 
0,00.  364  140 

On  peut  représeiiier  avec  assez  d'exactitude  la  marche 
de  la  dilatation  de  l'éilicr  iodhydriquc  de  l'alcool  par  la 
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formule 

I  -+-  Ar  =  1  -+-0,001  i4^t25i  a3j5ia  x'-h  o,oooooi  ()t>3>8ii  34** 
■0,000000006206  4^5  x*y 


déduite  des  observations  4,  7,  n  (première  série),  et  i,  2, 
3,  9,  10,  1 1  (deuxième  série).  Ce  liquide  n'a  pas  de  maxi- 
mum de  densité  entre  +  71^,86  et  —  34",8i ,  et  comme 
l'équation 

cix 

a  ses  racines  imaginaires ,  il  est  à  croire  qu'il  n'existe  pas 
davantage  de  maximum  de  densité  au-dessous  de  —  34**»8i. 

IX.  —  Broml^he  de  méthyle  (éther  bromhydrlque  de 

Vesprit-de-hois) . 

Pour  le  préparer,  il  faut  dissoudre  avec  précaution  par 
petites  parties,  à  une  température  inférieure  à  5  ou  6  de- 
grés ,  et  à  l'abri  du  contact  des  rayons  solaires ,  5o  parties 
de  brome  dans  200  parties  d'esprit-de-bois  incolore  du 
commerce,  et,  après  avoir  introduit  le  mélange  dans  une 
cornue  tubulée ,  on  ajoute ,  toujours  à  froid ,  à  5  ou  6  de- 
grés tout  au  plus ,  7  parties  de  phosphore  par  petits  mor- 
ceaux successifs  desséchés.  On  élève  la  température  extrê- 
mement lentement  au  moyen  d'un  bain-marie;  à  7  ou  8 
degrés,  la  réaction  commence  et  la  température  s'élève  assez 
pour  fondre  le  phosphore. 

On  laisse  refroidir  et  on  accélère  le  refroidissement  en 
renouvelant  l'eau  du  baîn-marie ,  puis  on  décante  et  l'on 
introduit  dans  une  nouvelle  cornue  tubidée  le  liquide  paille 
clair  qui  résulte  de  la  réaction ,  et  les  quelques  gouttes 
de  liquide  qui  ont  distillé  pendant  la  réaction  ,  et  que  l'on 
a  reçues  dans  un  matras  tubulé  refroidi ,  adapté  au  col  de 
la  cornue. 

On  fait  communiquer  avec  le  condenseur  la  cornue  con- 
tenant le  liquide  obtenu  dans  la  réaction  précédente,  et  l'on 
distille  avec  beaucoup  de  précaution  ;  pour  peu  que  la  tera- 


perature  s'élève  un  peu  trop,  il  se  produit  de  violents  sou- 
bresauts. 

On  traite  par  Veau  à  o  degré  le  produit  de  la  distil- 
lation dans  lequel  se  trouvent  du  bromure  de  métlijle,  de 
i'csprit-de-bois  et  de  l'acide  bromhydrique  ;  le  bromure  Je 
méihjle  se  dépose  au  fond  du  vase  en  gouttelettes  oléagi- 
neuses <jui  se  réunissent  bientàt;  on  décante  la  presque 
totalité  de  Teau  et  on  lave  avec  de  l'eau  à  peine  alcalisée, 
pour  enlever  les  dernières  traces  d'acide;  enHn,  on  dé- 
cante cette  eau  et  on  lave  de  nouveau  à  l'eau  distillée , 
toujours  à  o  degré,  puis  on  sépare  le  bromure  à  l'aide  d'un 


entonnoir  et  i 

desséché  dam 

o  degré,  «ju'c 

Le  lendemi 


1  le  met  digère 
une   petite  flole 

■  kg] 


du  chlorure  de  calcium 
préalablement  refroidie  à 


laisse  dans  la  glace. 

1  on  distille  au  bain-marïe  à  20  ou  a5  de- 
grés ,  on  reçoit  le  produit  dans  une  fiole  contenant  du  chlo- 
rure de  calcium  desséché  en  morceaux ,  et  l'on  distille  de 
nouveau  au  bain-marie,  en  ayant  soin  cette  fois  de  ne  pas 
dépasser  20  ou  sa  degrés.  Le  bromure  d'étbyle  est  ordinai- 
rement pur  après  cette  rcctificatiou. 

Si,  dans  cette  préparation,  on  employait  un  plus  grand 
excès  d'csprit-de-bois,  on  n'obtiendrait  que  très-peu  ou 
point  d'étber,  parce  que  ce  dernier  étant  très-soluble  dans 
l'esprit-de-bois ,  la  quantité  d'eau  qu'il  faudrait  employer 
pour  effectuer  la  séparation  se  trouverait  assez  considérable 
pour  dissoudre  la  presque  totalité  ou  même  la  totalité  de 
l'élher. 

D'un  autre  côté,  si  l'on  employait  une  beaucoup  plus 
grande  proportion  de  brome ,  et  surtout  si  l'on  faisait  le 
mélange  trop  rapidement,  la  liqueur  s'échaufferait  trop  et 
le  dégagement  instantané  d'une  grande  quantité  d'acide 
bromhjdrique  pourrait  projeter  hors  du  vase  une  partie  du 
mélange. 

Le  bromure  de  méthyle  est  beaucoup  plus  dense  que 
l'eau;  il  bout  à  environ  i3  degrés,  sous  la  pression  de 
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«™>7^9*  Cette  dernière  circonstance  explique  pourquoi  il 
est  indispensable  d'employer,  pour  le  laver,  de  l'eau  préa- 
lablement refroidie. 

Les  soubresauts  continuellement  intermittents  qui  ac-- 
compagnent  son  ébullition ,  ne  m'ont  pas  permis  de  déter- 
miner avec  plus  de  précision  la  température  à  laquelle  a 
lieu  cette  ébullition. 

Son  odeur  est  étbérée,  pénétrante  et  un  peu  alliacée;  il 
est  incolore,  parfaitement  limpide,  et  un  abaissement  de 
température  de  —  35**,  5  ne  lui  fait  rien  perdre  de  sa  trans- 
parence ou  de  sa  fluidité.  Dans  des  tubes  fermés,  n'en  con- 
tenant qu'à  peine  un  vingtième  de  leur  capacité ,  ce  liquide 
ne  colore  pas  comme  l'iodure. 

Lorsque,  après  l'avoir  chauffé  à  une  température  un  peu 
supérieure  à  celle  de  son  ébullition  dans  un  tube  fermé,  on 
donne  subitement  issue  à  sa  vapeur,  la  température  du 
liquide  restant  peut  s'abaisser  de  plusieurs  degrés  au-des- 
sous de  la  température  de  la  glace  fondante. 

En  fractionnant  les  produits  de  la  dernière  distillation  de 
ce  liquide,  on  a  trouvé,  pour  la  densité  à  o  degré  : 

Premier  produit i i  ,"66448 

Deuxième  produit. i  ,66438 

Moyenne i  ,664  j3 

Composition* 

/o,i85  diacide  carbonique;  8oit  i3,ci7  pour  loode 
1.  oKi',3do  ont  donné  )  carbone  ; 

(  0,1^4  d^eau  ;  soit  3,63  pour  loo  d^hydrogène; 

Î 0,945  diacide  carbonique;  soit  121,78  pour  100  de 
carbone  ; 
0,590  d^eau;  soit 3,35 pour  100 d^hydrogène. 

m.  iKr,799  de  matière  ont  donné,  par  la  dissolution  titrée  de  nitrate- 
acide  d'argent ,  i  ,5o68  de  brome  ;  soit  83 ,76  pour  100. 

IV.  2Kr,ooi5  ont  donné  1,6816  de  brome  ;  soit  84)0!2  pour  100. 

Comparant  ces  résultats  avec  ceux  de  la  formule 

C'H'Br, 


nous  Iroilvoris  ; 


(3,6) 


Carbone i3,a7 

Hydrofiéne 3,fi3 


ncHiuoe 

- 

X. 

«piiutléÉ  V,  =  1. 

4- 
3. 

-i-    3,7» 

-1-     2.Q3 

M-    3,59 

-  ■ia.&j 

-  39,33 

-  Î4.64 

o,S,Gi  591  99330 
o.9f>3  974  <)<"  6' 
o,9-'i8  i4(i  33g  8î 
0,9^1  ai5  866  70 

0,01 

,  439  04, 

■4"9S44 
1  iA  935 
1  408  3i8 

Deuxième  série.  —  Thermomètre  n"  ag. 

3. 

4. 

-i-    7,3.'| 
8. M 
9,83 

i5,83 
^0.97 
37,76 

1,011  DJ8  8i3  .',3 
i,oa3  793  683  4( 
I ,o3a  23;  034  35 
1 ,043  j54  399  65 

:: 

Di  4>i6  3qo 
Di  5o3  075 
».  53,  >ç,3 

0.  576  ,64 

On  peut  leprésenter  avec  asses  d'exactitude  la  marche 
de  la  dilatation  de  ce  li<^de  par  la  formule 

1  +  4.=  1 +0,001  4i5ao6  1681771- +0,000 oo3ît5a8i  3oii' 
+  0,000000  iiSSogoio-i*, 
dont  les  coefficients  ont  été  calculés  au  moyen  des  observa- 
tions I  et  3  (première  série) ,  i ,  a ,  3  et  4  (deuxième  série). 
L'équation 

"il 


(le  0araQliea  d^eiactitude  que  lu  pr«- 
LilUts  pluB  voisins  de  ceux  qu'indique 

aile  8iir  une  plus  grande  ijuantilé  de 
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dont  les  racines  sont  imaginaires,  nous  fail  penser  que  le 
bromure  de  méthyle  n'a  pas  de  maximum  de  densité. 

X.  —  loDURE  DE  MÉTHYLE  {étliev  wdlijdrique  de  V esprit" 

de-bois). 

Pour  l'obtenir,  ou  prend  90  parties  d'esprit-de-bois  inco- 
lore du  commerce  et  48  d'iode  ,  que  l'on  introduit  dans 
une  cornue  tubulée,  mise  en  communication  avec  le  con- 
denseur en  Y  dont  j'ai  parlé  précédemment;  on  ajoute  en- 
suite peu  à  peu,  et  par  petits  morceaux  bien  dessécliés, 
5  parties  de  phosphore. 

Les  premiers  fragments  de  phosphore  déterminent  une 
réaction  très-vive  accompagnée  d'une  grande  production 
d'acide  iodhydrique,  même  à  froid,  et  les  derniers  frag- 
ments ne  produisent  presque  plus  de  réaction  sensible. 

On  a  distillé  le  mélange  à  une  température  telle,  que  l'on 
pouvait  placer  la  main  sur  la  cornue  sans  se  brûler;  on  a 
continué  tant  qu'il  s'est  dégagé  sensiblement  du  liquide 
éthéré,  c'est-à-dire  de  manière  à  faire  passer  dans  le  réci- 
pient les  trois  quarts  environ  du  volume  du  mélange.  Vers 
la  fin  de  l'opération,  il  est  prudent,  pour  éviter  les  soubre- 
sauts ,  de  chaufler  la  cornue  de  côté  au  lieu  de  la  chauffer  par- 
dessous.  En  traitant  par  l'eau  distillée  à  o  degré  la  liqueur 
distillée,  on  sépare  l'iodure  de  méthyle  qui  se  dépose  au  fond 
du  vase  sous  forme  de  gouttes  oléagineuses  qui  se  rassem- 
blent facilement.  On  lave  plusieurs  fois  avec  de  l'eau  à  o  de- 
gré ,  puis  on  sépare  l'éther  au  moyen  d'un  entonnoir.  Si , 
au  lieu  de  prendre  de  l'eau  glacée,  on  prenait  de  l'eau  à  la 
température  ordinaire ,  on  s'exposerait  à  perdre  une  quan- 
tité assez  considérable  du  produit. 

Après  l'avoir  fait  digérer  pendant  vingt-quatre  heures  sur 
un  mélange  de  chlorure  de  calcium  desséché  et  de  massicot ,  on 
a  distillé  et  reçu  le  produit  de  la  distillation  sur  un  nouveau 
mélange  de  chlorure  de  calcium  et  de  massicot ,  cuis  distillé 


h 


de  nouveau  après  un  jour  de  digestiou  ;  enfin,  on  a  disiillë 
encore  sur  du  chlorure  de  calcium .  et  fractionné  le  prodmt 
pendant  l'opération.  ^H 

ut  uvail  pour  densité  il  o  iliigrÉ. a,igg5a      ^^M 


Moyen 


'iodure  de  méthyle  est  un  liquide  parfaitement  neutre , 
action  sur  la  peau  et  surTainidon  ,  incolore,  et  conser- 
vant toute  sa  limpidité  à  —  35'',43.  Par  une  exposition  pro- 
longée à  l'air,  i!  se  colore  peu  à  peu;  cette  coloration  s'ob- 
serve même  dans  des  tubes  fermés,  presque  complètement 
remplis  de  liquide,  et  ne  contenant  qu'une  très-petite  quan- 
tité d'air.  Par  une  distillation  ménagée,  on  laisse  dans  la 
cornue  la  matière  colorante  formée ,  probablement  en  grande 
partie,  d'iode  dissous  dans  l' esprit-de-bois  régénéré;  cet 
éther  coloré  passe  parfaitement  incolore  à  la  distillation. 

L'iodure  d'éthyle  entre  en  pleine  et  régulière  ébullition 
à  43", 8,  sous  la  pression  de  jSo"",  2;  son  odeur  est  éthérée, 
piquante  et  k  peine  alliacée  ;  sa  vapeur  excite  dans  les  yeux 
un  picotement  accompagné  d'une  abondante  lacryraation; 
respîréemêmecn  très-petite  quanti  té,  elle  excite  une  abon- 
dante salivation  accompagnée  d'agacement  de  dents. 

En  opérant  avec  soin  ,  on  peut  obtenir  un  poids  d'éther 
parfaitement  pur,  égal  à  85  pour  100  du  poids  de  l'iode  em- 
ployé. 

Composition . 

io,8c)o  J'acide  carbonique;   soil  9,07 
pour  loodacarlHHiOj 
o,538  d'eau  ;  «ou  5,aî  pour  100  d'hy- 

II,  m,8il  de  matière  ont  donne,  (lùrle  nitrate  d'ai^enl  titré,  1  ,Gia  d'iode  i 

UI.  3Er,oj43<Ic  té  1,8180  d'iode;  ioitS8,^  [Mur  loo. 

Comparant  ne  ceu\  qu'on  déduirait  de 

la  formule 


;•!•■    .  ;'.jiJ». 
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dom  les  coefficients  ont  été  calculés  au  moy^  âes  obsèrtar 
tionsi,  4 9 7 (p^iiûère série) ,  eti,  a,S^7^9,  io(déiitième 
çérie). 

Comme  réquarion 

a  ses  racines  imaginaires»  on  en  peut  conclure  cfue  Hoduie 
de  méthyle  y  qui  n'a  pas  de  maximum  de  densité  entre 
+  6i^,5a  et  —  35%439  n'en  a  |ràs-probabtement  pas  non 
plus  au-dessous  de  cette  demiÂre  température. 

XI.  — FoRMUTS  d'oxtdb  D'éraTLB  {itl^  fbrmique  de 

Palcool).  •    * 

Dans  une  cornue  tubuïée  bien  sèche ,  munie  d'mi  enton- 
noir plongeant  jusqu'au  fond^  on  introduit  7  parfît  de 
fôrmiate  de  soude  sec,  puis  6  parties  d'alcool  à  0^90 ,  et  ea- 
suite ,  par  parties ,  10  d'acide  sulfurique  concentré  \  la  masse 
s'échauffe  d'elle-même  considérablement,  et  une  partie  de 
réther  passe  dans  le  récipient ,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
chauffer. 

Lorsqu'on  veut  opérer  sur  une  quantité  un  peu  considé- 
rable ,  il  est  prudent  de  ne  mettre  d'abord  que  la  moitié  du 
mélange  dans  la  cornue,  et  de  n'ajouter  le  reste  que  lorsque 
la  réaction  s'est  opérée  sur  la  première  partie,  et  que  la 
matière  s'est  ensuite  refroidie.  Lorsque  la  seconde  moitié 
du  mélange  a  éprouvé  la  même  réaction ,  le  tout  doit  être 
chauffé  peu  à  peu  et  très-modérément  jusqu'à  la  fin  de 
l'opération. 

En  négligeant  ces  précautions,  on  s'expose  à  de  violentes 
projections.  Vers  la  fin  de  l'opération ,' la  masse  se  bour- 
soufle, il  se  produit  beaucoup  d'écume,  et  le  résidu  devient 
de  plus  CD  1.  Pour  dépouiller  l'éther  formique  ob- 

tenu de  1  uilraîné  avec  lui  pendant  la  distilla- 

tion ,  on  1  volume  de  lait  de  chaux ,  en  ayant 

soin  de  iv  ;vv  y^yXâvîs  Ôlîjiw^  le  lait  de  chaux; 


(  38i  ) 

car  le  mélange  pourrait  s'échauffer  beaucoup  et  projeter  la 
majeure  partie  de  l'éther,  si  Ton  en  versait  une  trop 
grande  quantité  à  la  fois;  il  est  prudent  de  maintenir  dans 
Teau  froide,  ou  dans  la  glace,  le  vase  dans  lequel  on  opère 
le  mélange.  On  ajoute  ensuite  du  chlorure  de  calcium 
desséché  en  morceaux,  et  on  laisse  digérer  jusqu'au  lende- 
main. Il  se  forme  trois  couches  :  la  couche  supérieure  est 
de  l'éther  presque  pur;  la  couche  inférieure  contient  l'excès 
de  chaux,  les  sels  de  chaux  et  l'alcool  combiné  avec  le  chlo- 
rure de  calcium;  la  couche  moyenne  est  un  mélange. 

On  décante  la  couche  supérieure  que  Ton  fait  digérer  de 
nouveau  sur  du  chlorure  de  calcium ,  et  l'on  continue  la 
même  série  d'opérations  jusqu'à  ce  que  le  liquide  ne  de- 
vienne plus  visqueux  ,  et  que  le  chlorure  de  calcium  ne  soit 
plus  mouillé  sensiblement. 

De  cette  manière  on  perd  beaucoup  de  produit;  il  m'a 
paru  beaucoup  plus  commode,  et  surtout  beaucoup  plus 
avantageux,  de  distiller  immédiatement  au  bain-marie,  à 
une  température  qui  ne  dépasse  pas  70  degrés  centigrades , 
le  liquide  obtenu  par  la  décantation  de  la  première  couche 
provenant  du  mélange  du  produit  brut  avec  le  lait  de  chaux 
et  le  chlorure  de  calcium.  L'éther  qui  passe  à  la  distillation 
est  presque  pur  ;  on  le  distille  de  nouveau  sur  du  chlorure 
de  calcium  desséché ,  mélangé  d'une  petite  quantité  de  ma- 
gnésie calcinée.  Enfin,  distillant  de  nouveau  l'éther  ob- 
tenu, et  fractionnant  les  produits,  on  a  trouvé,  pour  leur 
densité  à  o  degré,  les  résultats  suivants  : 

Premier  produit o, 93538 

Deuxième  produit o,935c)2 

Moyenne ....     0,93565 

On  a  obtenu,  de  cette  manière,  un  liquide  parfaitement 
neutre,  incolore,  d'une  odeur  éthérée,  aromatique  et  pé- 
nétrante, d'une  saveur  fraîche  et  épicée;  bouillant  à  62*^,9, 
sous  la  pression  deo™,752.  Un  abaissement  de  température 


de  —  ii°,4^  nû  lui  t'ait  rien  perdre  de  sa  limpidité  ni  de  sa 
Quidité. 

Il  a  été  enfermé,  immcdiatemeii t  après  sa  préparation, 
dans  des  tubes  fermés  à  la  lampe. 

t  Composition. 

I  0,7^  d''itctdB  carbonique  ;  aoU  49|i^ 
t      —Il  f  .  .        .  1  pour  100  de  carbone  ; 

I.  oB',44..5  de  malière  ont  donne  <      _  „  .,'^         ...  '      „ 

"  J  o,3l6d'i.-au;  soilS.aapour  loodli;- 

(  droGine. 

/    1 ,3775  d'acide  carbonique  j 
II.  .■.,,,,d.l.™.«,..b.,,nc.omdo,.é       ""f  M''".'!""'  ' 
1  0,5^75  deauj  BOIS», 40  p. 
[     roûd'hydruflène. 
Comparant  ces  résultats  avec  ceux  cpic  l'on  déduirait  de 
la  formule 

C'H'O', 
nous  trouvons  :  ^  ] 

Carbone 49,15  ^8,99  48,65         T^^ 

H^drogAne 8,ao  8,40  8,18 

OiïBine 4a,63  4a,6o  43,13 


(  383  ) 
Première  série.  —  Thermomètre  H. 


NUMlâROS 

d'ordre  des 

obser* 

Talions. 


I 

2 

3 

II 

4 

10 

5 
6 

7 

9 

8 


0. 


4%6 
5,7a 
5,85 
6,3a 

5,97 
6,71 

6,19 
6,95 
6,75 

6,88 
6,82 


X. 


o 

3,00 

10,79 
16,44 

ao,68 

21,58 

q3,8o 

25,85 

30,27 

3i,53 

32,28 

32,43 


VOLUME 

rapportée  V.=l. 


0,996 
0,985 

0,979 

0,974 
0,972 

0,970 

0,967 
0,962 

0,960 

0,960 

0,959 


VALEUR  DE  a. 


037  786  II 

949  799  »7 
ii3  716  3i 

020  208  48 

962  558  56 

193  458  67 

5L17  634  44 

363  798  27 

919  027  20 

095  092  81 

900  394  80 


0,001  320  738 
0,001  3o2  141 
0,001  270  455 
OyOOi  256  2;6 
0,001  25a  894 
0,001  252  376 
0,001  248  834 
o,oot  243  349 
0,001  239  485 

0,001   236  21! 

0,001  236  497 


Deuxième  série.  —  Thermomètre  n®  2g. 


1. 

-+-  8,i5 

-+-  11,16 

i,oi5  188  886  5i 

0,001  36i  on 

4. 

7,24 

i8,o5 

1,024  802  841  32 

0,001  375  643 

2. 

9,04 

»9,4^ 

1,026  847  o3i  56 

0,001  382  442 

3. 

10,89 

25,61 

I ,o35  986  683  63 

0,001  4o5  181 

5. 

12,22 

34,95 

I ,o5o  043  200  36 

0,001  431  85i 

6. 

i3,47 

39,45 

I ,057  o53  016  52 

0,001  446  211 

7- 

14,73 

42,93 

1 ,062  724  728  89 

0,001  461  093 

10. 

12,59 

45,35 

1,066  524  236  83 

0,001  466  907 

8. 

17,61 

5o,o5 

1 ,074  433  524  55 

0,001  487  i83 

9- 

»9,»9 

56,00 

1,084  295  702  90 

0,001  5o5  280 

11. 

16,73 

56,38 

1,084  S86  522  12 

0,001  5o5  6i4 

12. 

20,  lO 

61,64 

1,093  874  239  23 

0,001  522  943 

! 

• 

(  384  ) 
On  peut  représenter  avec  assez  d'exactitude  la  marche  de 
la  dilatation  de  ce  liquide  par  la  formule 

1-+- A*=  i-f-  0,001  325 20473681 107+0,000002862484 865 a:' 
-4-0,000  000 006  618  006  r', 

dont  les  constantes  ont  été  déterminées  au  moyen  des  ob- 
servations 1,9,11  (première  série),  et  i,  2,  4?  8,  11  et  12 
(deuxième  série). 

Ce  liquide  ne  parait  pas  avoir  de  maximum  de  densité  entre 
^j^  61°,  64  et —  32^,  43  5  et  comme  Téquation 

d{l-{'^x)  __ 

dx 

a  ses  deux  racines  imaginaires ,  il  est  extrêmement  probable 
que  le  formiaie  d'oxyde  d'éthyle  n'a  pas  non  plus  de  maxi- 
mum de  densité  au-dessous  de  —  32*^,  43. 

Xn.  —  Acétate  d^oxyde  de  méthyle  (éther  acétique  de 

resprit'cle-bois) . 

On  l'a  obtenu  en  traitant  à  un  feu  doux,  dans  une  cor- 
nue de  verre  tubulée,  2  parties  d'esprit-de-bois,  i  partie  d'a- 
cide acétique  hydraté,  et  1  partie  d'acide  sulfurique  concen- 
tré. On  a  fait  communiquer  la  cornue  avec  un  condenseur  en 
Y  dont  le  récipient  inférieur  contenait  du  chlorure  de  cal- 
cium concassé  ;  en  ménageant  le  feu ,  l'opération  se  fait  sans 
le  moindre  boursouflement ,  laissant  dans  la  cornue  un  ré- 
sidu poisseux  qu'il  est  difficile  d'en  détacher.  On  a  laissé 
digérer  le  produit  pendant  une  journée  sur  du  chlorure  de 
calcium  desséché  pour  faire  absorber  par  le  chlorure  l'eau 
et  l'excès  d'esprit-de-bois  passés  à  la  distillation.  On  a  dé- 
canté le  liquide  supérieur  et  fait  digérer  de  nouveau  sur  du 
chlorure  de  calcium  desséché  en  morceaux  mélangés  d'un 
peu  de  magnésie  caustique  5  on  a  décanté  de  nouveau  et  dis- 
tillé au  bain-mari e  à  70  degrés  sur  du  chlolure  de  calcium. 
En  distillant  de  nouveau  et  fractionnant  le  produit,   on  a 


(  385  ) 
trouvé  : 

Pour  la  densité  à  o  degré  du  premier  produit 0,86700 

Pour  celle  du  deuxième o  ,8566o 

Pour  celle  du  troisième 0,86691 

Moyenne. 0,86684 

On  a  obtenu  ainsi  un  liquide  incolore,  parfaitement  lim- 
pide ,  même  à  —  34**»  3o  5  son  odeur  étliérée  rappelle  faible- 
ment celle  de  l'esprit-de-bois  rectifié. 

Il  bout  à  59*^,5 ,  sous  la  pression  de  76i""*,2.  Il  seraitdi^ 
iicile  de  le  maintenir  en  ébullition  régulière  et  d'éviter  de 
violents  soubresauts,  si  Ton  n'avait  la  précaution  de  mettre 
au  fond  de  la  cornue  de  petits  fragments  de  verre  ;  avec  cette 
précaution  au  contraire,  l'ébullition  se  fait  sans  le  moindre 
«oubresaut. 

Composition. 

S    1,558  diacide  carbonique;  soit  48,32 
pour  100  de  carbone  j 
o,658d^eau;  soit  8,^9 p.  lood^hydrog. 

Comparant  ces  résultats  avec  ceux  que  l'on  déduirait  de 
la  formule 

on  trouve  : 

Expérience.  Calcul. 

Carbone 48 ,  22  48 ,65 

Hydrogène 8,2g  8,18 

Oiygène.. 4^>49  4^» '7 
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B. 

X. 

ÏOLIIIÏ 

, 

LEin    DE    0 

fitions. 

ripporW  *  V.  =  1. 

,. 

+   4%' 

-    7°" 

0,99.  C64  8Î8  i7 

0 

001  35G  5d3 

2. 

-t-  4, "4 

-    8,8g 

0.9888346918. 

D 

00.  355  fri-, 

3. 

-H    3,85 

-  ..,48 

0,98.'-.  598  aa4  35 

□ 

001  35}  5.0 

9' 

—  5,7a 

-33.00 

0,971  îoS  8i3  ;5 

0 

001  347  573 

8, 

-  5,7a 

-  :l5,55 

0,968  3^3  977  !>5 

0 

OQ.    239805 

4- 

-    5,3. 

-  38,33 

0,965  043  70G  99 

0 

00.  334  368 

-     5.74 

-  3o,a3 

0 ,9Gi  730  458  33 

0 

001  333  197 

5. 

—    6,10 

-33,39 

0,959  196  11697 

0 

001     233   O30 

G. 

-    5,61 

-34,3o 

o,958  168  603  Go 

" 

00.  3,9  5:4 

Deuxicm 

e  série.  — 

Thermomètre  n 

T.        1 

ao. 

+    7,10 

+    4.9- 

1 ,006  484  3o3  55 

001  3m  63a 

■9- 

8,35 

8,9^ 

.,01.  8i5  3oB38 

0 

001  3a4S86 

1. 

8,i3 

9,75 

.  ,0L3  959  657  33 

0 

«,.  336  464 

G, 

6.4' 

'0.79 

.  ,014  317  704  81 

0 

001  3a6  960 

8.5G 

ia,55 

.,0167.336835 

001  3îi  655 

3, 

9,73 

t8,3i 

.  ,034  648  535  .9 

0 

00.  346  .79 

7. 

8,!)7 

ao,4o 

1 ,037  63G  5o.  68 

0 

001  354  i^ 

■i- 

.0,54 

-.2,34 

. ,o3o  355  535  5o 

00.  358  797 

5. 

10,73 

^■78 

. ,q36  833  9.8  35 

0 

001  375  41G 

8. 

,,,40 

a8,io 

1, 038  683  .81  ag 

0 

001  376  6a5 

10. 

■  a. 65 

"9. 91 

1,041  440  730  39 

0 

001  385  o5i 

'4- 

.3,4. 

33,3û 

.,046  510  639  79 

0 

00.  3(^  7.6 

9- 

'4.9^ 

35,46 

. .049  739  395  7fi 

0 

001  403  68; 

ir. 

iG.oo 

38,78 

. ,054  894  834  .6 

0 

00.  4.5  545 

i5. 

.4,66 

¥.k-, 

. ,057  546  76.  34 

00.  431  96. 

n. 

■9,38 

44,83 

1,06447344306 

0 

00.  438  154 

i6. 

.9,3. 

49,30 

1  ,071    786  80g   0£ 

0 

00.  454  353 

.3. 

i3,3o 

56,45 

.  ,o83  38i  808  % 

0 

00.  475  3ao 

'?■ 

'7,69 

61,36 

.,<gi  409773  10 

0 

ooi  493  16. 

■  8. 

i8,63 

66,36 

" 

0»,  509544 

1 

(  38;) 
Oii  puui  ropreseiitet'  avec  assez  d'exaclitudc  la  maidic  de 
la  dilatation  de  ce  liquide  par  la  formule 

1  -t- A«  =  I  -1- 0,00139595431(260]  j-i- 0,000  ooagogeaoïîuj;' 
-+-0,000000004  356  gjii', 
calculée  au  moyen  des  oLservaiîonsi,  6, 9  (première  série), 
**  3)  75  9i  '  ^î  '8  ^l  ^'*  (deuxième  série.  }  L'équation 

rfx  ' 

qui  a  ses  deux  racines  imaginaires,  nous  apprend  que  l'a- 
cétate d'oxyde  de  méihyle,  qui  n'apas  de  maximum  de  dcn- 
Ûté  entre +66",  26  et — 34",  3o,  n'en  a  pas  non  plus  au-des- 
sous de  cette  dernière  température. 

L'inspection  des  tableaux  précédents  nous  apprend  qu'au- 
cun des  douze  liquides  qui  ont  fait  l'objet  de  ces  recherches 
u'a  son  cocllicient  de  dilatation  constant ,  et  qu'en  exceptant 
l'eau  qui  présente  une  anomalie  à  raison  de  son  maximum 
de  densité ,  tous  ces  liquides  ont  un  coeflicient  de  dilatation 
qui  croît  avec  la  température. 

Si  l'on  prenait  pour  point  de  départ  la  température  de 
1  maximum  de  densité ,  l'eau  suivrait  la  règle  générale 
pour  les  températures  plus  élevées  ;  mais  pour  les  lempéra- 
.ures  plus  basses  que  celle  du  maximum  de  densité,  le 
coefficient  de  dilatation  de  l'eau  croit  encore,  et  même  beau- 
coup plus  rapidement  que  pour  les  températures  supérieures; 
aîusi,  à  4"  —  a:,  le  coefficient  de  dilatation  est  plus  grand 
qu'à  4"+.^^;  par  exemple  à  —  i3",i4,  le  coeflicient  de  di- 
latation de  l'eau  est  le  même  qu'à  4-  45  degrés  ;  tandis  que , 
l  si  la  dilatation  s'opérait  symétriquement  au-dessus  et  au-des- 
\  sous  de  4  degrés,  ce  coefficient  à  —  i3°,i4  aurait  la  même 
I  valeur  qu'à  21  ou  22  degrés.  Quant  à  la  valeur  absolue  du 
Ivolume,  elle  est, à — i3'',i4î  la  même  qu'à-t-25'',a, 

Mes  résultats  dlifèrent  extrêmement    peu    de  ceux  de 

.  Despretz;  mais   ils  sont  constamment  plus  faibles  que 

K  de  M.  Mu ncke jusqu'à  environ  4o  degrés  centigrades: 

Insuite  ils  deviennent  constamment  plus  forts,  et  ladifTé- 

Ipnce  devient  de  plus  en  plus  considérable  à  mesure  cçj.«i 


(  Sgo  ) 
employés  comme  liqueurs  tltermométriques,  nous   aUfl 
donner  pour  chacun  d'eux  le  lableau  comparalif  de  let 
indications  rapportées  à  celle  du  thermomètre  à  mercure.  ' 

Pour  la  plupart  de  ces  liquides ,  il  serait  difficile  de  pren- 
dre pour  point  fixe  supérieur  de  l'échelle  thermo métrique 
la  température  de  loo  degrés,  parce  qu'à  nette  température 
la  quantité  de  liquide  réduite  en  vapeur  dans  la  tige  ne  serait 
pas  négligeable,  et  que  cette  vapeur  exercerait  une  pression 
capable  de  dilater  notablement  l'enveloppe  de  cristal.  Nous 
supposerons  ,  pour  fixer  les  idées ,  qu'on  ait  pris  pourpoints 
fixes,  dans  la  construction  de  ces  thermomètres,  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante,  et  la  température  la  plus  élevée 
à  laquelle  on  ait  observé  le  volume  du  liquide. 

On  comprendra  facilement  que  les  résultats  de  cette  com- 
paraison varieraient  notablement  sî  l'on  prenait  d'autres 
points  fixes  supérieurs  ;  les  différences  seront  d'autant  plus 
considérables,  que  les  points  fixes  supérieurs  seront  à  des 
températures  plus  élevées. 

Pour  faire  le  calcul  de  ces  températures  correspondantes, 
on  peut  remarquer  qu'en  admettant  comme  constant  le 
coefficient  de  dilatation  absolue  du  liquide  et  celui  de  l'en- 
veloppe (et  c'est  ce  qu'on  fait  dans  la  construction  des  ther- 
momètres ordinaires),  la  dilatation  apparente  du  liquide 
dans  cette  enveloppe  variera  dans  le  même  rapport  que  la 
dilatation  absolue,  c'est-à-dire  proportionnellement  à  la 
température,  en  partant  de  o  degré. 

Si  donc  nous  désignons  par  J^,  la  dilatation  de  JVnîté  de 
volume  depuis  o  degré  jusqu'à  la  température  X,  par  a^  le 
coellicient  de  la  dilatation  absolue  du  liquide  depuis  o  degré 
jusqu'à  la  température  t,  prise  pour  point  fixe  supérieur 
de  l'échelle  thermométrique,  on  aura,  pourdélerr 


(  389) 

Celui  de  racétaie  d'oxyde  de  mélhyle  varie  dans  le  rap- 
port de  122  à  i5i,  entre  —  34°, 3o  et  +66^,26. 

Celui  du  formiate  d'oxyde  d'éthyle  varie  dans  le  rapport 
de  124  à  i52,  entre  —  32*^,43  et  +  61*^,64. 

Celui  du  bromure  d'éthyle  varie  dans  le  rapport  de  126,6 
à  149,  entre— 3i%87et+  53^,66. 

Celui  du  bromure  de  méthyle  varie  dans  le  rapport  de 
i4i  à  i58,  entre  —  34^,64  et  +  27^,76. 

Celui  de  Téther  hydrique  (oxyde  d'éthyle)  varie  dans  le 
rapport  de  147  à  i63,  entre  —  i5",36  et  +  38'^,i4-  L'é- 
ther  dont  s'est  servi  M.  Munckc  avait  un  poids  spécifique 
supérieur  de  i,5  pour  100  à  celui  de  Téther  dont  je  me 
suis  servi.  Il  est  moins  dilatable,  ce  qui  peut  être  attribué 
à  la  présence  d'une  certaine  quantité  d'eau. 

Enfin  celui  du  chlorure  d'éthyle  varie  dans  le  rapport  de 
144  à  166,  entre  —  3i«,63  et+  26^4I  (*)• 

Le  sulfure  de  carbone,  que  l'on  a  proposé  à  diverses  épo- 
ques comme  liqueur  thermomélrique ,  présente  une  dilata- 
tion beaucoup  moins  régulière  que  les  deux  liquides  pré- 
cédents. 

De  ces  douze  liquides ,  F  eau  seule  possède  un  maximum 
de  densité.  Si  M»  Muncke  en  a  trouvé  un  pour  l'alcool  et 
pour  l'éther,  cela  tient  sans  doute  à  la  présence,  dans  ces 
liquides,  d'une  certaine  quantité  d'eau  dont  les  nôtres 
étaient  dépouillés.  Les  expériences  de  M.  Despretz,  qui  a 
trouvé  que  les  mélanges  d  eau  et  d'alcool  ont  un  maximuâi 
de  densité,  viennent  à  l'appui  de  cette  supposition. 

De  Vem.ploi  de  ces  liquides  comme  substances 

thermométriques . 

Pour  mettre  en  évidence  les  qualités  de  ces  divers  liquide» 

*-  .  .  .  Il  II  ■■■■—■-        I      II-—  ^M-1     ■-   1 ,^— — — ^— ^■^— ^^ 

(*;  Thomas  Young  avait  trouvé,  pour  la  dilatation  de  l'eau  de  o  à  100  de* 
grés,  le  nombre  0,0460  ; 

Pour  celle  de  Talcool ,  dans  les  mêmes  limites  de  température o^i  loo» 

Et  pour  celle  de  l'éther  ordinaire o,070ik 

Voir  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  tome  I,  page  i6. 
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employés  comme   liqueurs  thermomélriques,  nous  allons 
donner  pour  chacun  d'eux  le  tableau  comparatif  de  leurs 
indications  rapportées  à  celle  du  thermomètre  à  mercure. 

Pour  la  plupart  de  ces  liquides ,  il  serait  difficile  de  pren- 
dre pour  point  fixe  supérieur  de  réchelle  thenno  nié  trique 
la  température  de  loo  degrés,  parce  qu'à  cette  température 
la  quantité  de  liquide  réduite  en  vapeur  dans  la  tige  ne  serait 
pas  négligeable ,  et  que  cette  vapeur  exercerait  une  pression 
capable  de  dilater  notablement  l'enveloppe  de  cristal.  Nous 
supposerons,  pour  fixer  les  idées,  qu'on  aîl  pris  pourpoints 
fixes,  dans  la  construction  de  ces  thermomètres,  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante,  et  la  température  la  plus  élevée 
à  laquelle  on  ait  observé  le  volume  du  liquide. 

On  comprendra  facilement  que  les  résultats  de  cette  com- 
paraison varieraient  notablement  si  l'on  prenait  d'autres 
points  fixes  supérieurs  ;  les  différences  seront  d'autant  plus 
considérables ,  que  les  points  fixes  supérieurs  seront  à  des 
températures  plus  élevées. 

Pour  faire  le  calcul  de  ces  températures  correspoudantes, 
on  peut  remarquer  qu'en  admettant  comme  constant  le 
coefiicîent  de  dilatation  absolue  du  liquide  et  celui  de  l'en- 
veloppe (et  c'est  ce  qu'on  fait  dans  la  construction  des  ther- 
momètres ordinaires),  la  dilatation  apparente  du  liquide 
dans  cette  enveloppe  variera  dans  le  même  rapport  que  la 
dilatation  absolue,  c'est-à-dire  proportionnellement  à  la 
température,  en  partant  de  o  degré. 

Si  donc  nous  désignons  par  â^  la  dilatation  de  Tunité  de 
volume  depuis  o  degré  jusqu'à  la  température  x,  par  a^  le 
coefficient  de  la  dilatation  absolue  du  liquide  depuis  o  degré 
jusqu'à  la  température  t,  prise  pour  point  fixe  supérieur 
de  l'échelle  thermométrique ,  ou  aura ,  pour  déterminer  x,  ^ 

1^;      ■  Ji 

J  équation  x^=  ~~. 


Voici  ce  qu'on  trouve  alors  poui' 

riaraison  : 
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i •  De  la  eômparaiscm  qui  précède,  il  nSsidte  que,  Oe  tous 
\  les  thermomèires  Anrsj^GOBSTRuiTS,  le  thèniioaiètre  i  eau 
Mrait  le  plus  d^fisctoenz,  comparé  afi  thermomitie  i  mer- 
core^  vers  5a  cm  53  desgrés,  la  diffiSrence  s'âère  i  plus  de 
aa  degrés;  à  -r-  i3%i4»  îl  indiquerait  -f- 6^9869  c*e8l4-diie 
qpe  rerreur  serait  .enioore  de  oq  degrés. 

Le  thennomi&tre  i  alcxx>l  et  le  thermomètre  à  eq^t-de- 
JJKris  pourraient  être  rangés  snr  la  même  ligne,  sons  le  rap- 
port de  Texactitade  de  leurs'  indications;  vers  +  39  on 
4o  degféB,  leurs  indicaticms  penrent  différer  de  2^,5  au 
mdns  àe  celles  du  thennomètre  à  mercure. 

Au-dessous  de  o  degré,  les  écarts  sont  enoore  plus  aeur-. 
siMes,  puisqu'ils  peuvent  aUer  jusqu'à  5  ou  6  degréa,  lon»- 
qu'cm  dépasse  — *  3o  degrés  centigrades. 

Les  moins  défectueux. seraient  les  thermcmièures  oon- 
struits  avec  Téther  ordinaire,  le  chlorure  d'éthyle  et  le 
bromure  de  méthyle. 

Mais  ce  qu'il  est  surtout  important  de  remarquer,  c'est 
que  l'un  des  plus  défectueux ,  après  le  thermomètre  à  eau , 
serait  le  thermomètre  à  sulfure  de  carbone ,  tout  aussi  bien 
pour*  les  basses  températures  que  pour  les  températures 
supérieures  à  celle  de  la  glace  fondante. 

n  est  évident  que ,  si  la  loi  de  sa  dilatation  se  continue 
pour  des  températures  plus  élevées  que  celles  que  j'ai  ob- 
servées en  prenant  pour  points  fixes  de  son  échelle  thermo- 
métrique  la  température  de  la  glace  fondante  et  celle  de 
l'eau  bouillante ,  la  différence  de  ces  indications  avec  celles 
du  thermomètre  à  mercure  serait  encore  beaucoup  plus 
considérable  pour  les  températures  intermédiaires.  Mais, 
d'un  autre  côté,  elle  pourrait  être  beaucoup  moindre  si  l'on 
prenait  pour  points  fixes  supérieurs  des  températures  plus 
basses  que  celles  <^"^  ^  ^is  avons  choisies. 

Il  va  sans  d  ^Uatation  particulière  du  verre 

dont  chaque  tl  l  être  construit  doit  exercer 

une  influence  s  sultats  numériques. 

Rangés  dans  ^atÇaîv^  co\a^^xîl5a^\vfe  ^\vi^ 
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le  thermomètre  à  mercure,  les  thermomètres  construits  avec 
ces  divers  liquides ,  dans  les  conditions  de  graduation  que 
nous  nous  sommes  imposées,  se  succéderaient  dans  Tordre 
suivant  : 


Pour  les  températures  supëriewes 
à  0  degré: 

1 .  Thermomètre  à  chlorure  d^éthyle  ; 

2.  Thermomètre  à  bromure  de  mé- 

thyle; 
5.  Thermomètre  à  oxyde  d^étbyle; 

4.  Thermomètre  à  bromure  dVthylc  j 

5.  Thermomètre  à  iodure  de  mé- 

tbyle  ; 

6.  Thermomètre  à  iodure  d^éthyle; 

7.  Thermomètre  à  formiate  d^oxyde 

d^éthyle  ; 

8.  Thermomètre  à  acétate  d^oxyde 

de  méthyle  ; 

9.  Thermomètre  à  esprit-de-bois; 

]  o.  Thermomètre  à  alcool  ; 

1 1 .  Thermomètre  à  sulfure  de  car- 
bone; 
I a.  Thermomètre  à  eau. 


Pour  les  températures  inférieures 

à  o  deffré: 
I .  Thermomètre  à  bromure  de  mé- 
thyle ; 
1.  Thermomèlre  à  oxyde  d'éthyle  ; 

* 

3.  Thermomètre  à  chlorure  d^éthyle; 

4.  Thermomètre  à  iodure  d'éthyle; 

5.  Thermomètre  à  bromure d^étbyle; 

6.  Thermomètre  à   iodure  de  mé- 

thyle  ; 

7.  Thermomètre  à  esprit-de-bois  ; 

8.  Thermomètre  à  alcool  ; 

9.  Thermomètre  à  formiate  d'oxyde 

d'éthyle  ; 

10.  Thermomètre  à  acétate  d'oxyde 

de  mcthyle; 

1 1 .  Thermomètre  à  sulfure  de  car- 

bone; 

1 2.  Thermomètre  à  eau. 


On  peut  ajouter  que  les  résultats  seraient  encore  sen- 
siblement les  mêmes  si ,  au  lieu  du  thermomètre  à  mer- 
cure ,  on  prenait  le  thermomètre  à  air  pour  terme  de  com- 
paraison ,  puisque  Dulong  et  Petit ,  et  plus  récemment 
M.  Regnault ,  ont  montré  que  le  thermomètre  à  air  et  le 
thermomètre  à  mercure  s'accordent  assez  exactement,  de- 
puis 100  degrés  jusqu'à  —  36  degrés ,  pour  que  l'on  puisse, 
en  général ,  négliger  les  différences. 

La  variation  considérable  du  coeÉGcient  de  dilatation  de 
chacun  de  ces  liquides ,  même  entre  des  limites  de  tempéra- 
turcs  assez  rapprochées ,  laisse  peu  d'espoir  de  les  pouvoir 
employer  avantageusement  comme  substances  ihermomé- 
triques,  même  pour  les  basses  températures,  où  cette  va- 
riation parait  moins  rapide. 
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Ccpeiidanl  ou  a  proposé ,  à  diil'érentes  époques ,  d'em- 
ployer le  sulfure  de  carbone  comme  liqueur  thermométrique 
pour  les  basses  températures.  La  facilité  avec  laquelle  on 
peut  l'obtenir  à  l'état  de  pureté  et  sa  facile  conservation 
dans  des  vases  bien  secs  et  bien  fermés,  faisaient  désirer 
qu'on  pût  l'employer  à  un  pareil  usage. 

M.  Pleichl  a  publié  ,  dans  les  Annales  de  Poggendorff* 
(année  1844)9  ^^^  résultats  de  la  comparaison  qu'il  a  faite 
du  thermomètre  à  sulfure  de  carbone  avec  le  thermomètre 
à  mercure.  Voici  les  résultats  numériques  de  cette  compa- 
raison : 


Thermomètre 
h  salfare  de  carbone. 

Thermomètre 
à  mercore. 

Différence. 

0 
-h  40,00 

H-  40,0 

0 
0,00 

38, 60 

39,0 

-  0,40 

37,60 

38,0 

0,40 

35,60 

36,0 

-  0,40 

3i,a5 

3i,8 

—  0,55 

28,37 

28,7 

-  0,33 

25,00 

25,1 

—  0,10 

22,60 

22,8 

—  o,3o 

21,25 

21,1 

-h  0,14 

19,37 

19.8 

-  0,41 

18,75 

18,7 

-h  o,o5 

17,62 

17,9 

—  0,28 

16,60 

16,8 

—  0,20 

i5,oo 

i5,o 

0,00 

-h    9,00 

-+-    9,0 

0,00 

0,00 

0,0 

0,00 

—    2,5o 

-    2,7 

-h  0,20 

-  3,75 

-    3,8 

-+-  o,o5 

-  4,37 

-   4»6 

-h  0,23 

—  6,70 

-    6,5 

H-  0,20 

—  12,60 

—  12,5 

—  0,10 

—  i5,5o 

i5,3 

—  0,20 

19,00 

-  ï9,2 

H-  0,20 
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M.  Pleichl  conclut  de  ses  observations  que  le  sulfure  de 
carbone  peut  être  employé  avec  avantage  comme  substance 
ih  ermomëtrîque . 

Il  existait  entre  les  résultats  de  M.  Pleichl  et  ceux  cpie 
j'avais  déduits  de  la  considération  de  la  dilatation  du  sulfure 
de  carbone,  une  trop  grande  différence  pour  que  je  ne  cher- 
chasse pas ,  dans  de  nouvelles  expériences  directes ,  une  vé- 
rification positive  des  uns  ou  des  autres. 

La  première  condition  à  remplir  était  de  prendre  pour 
point  fixe  supérieur  une  température  très-rapprochée  de 
celle  qu'avait  prise  M.  Pleichl. 

Ce  physicien  avait  pris  pour  température  du  point  fixe 
supérieur  3 2  degrés  Réaumur  ou  4o  degrés  centigrades  ;  et, 
comme  de  4o  degrés  à  5 7°,  56  le  coefficient  de  dilatation  du 
sulfure  de  carbone  varie  d'environ  —  de  sa  valeur,  et  celui  du 
verre  d'environ  j^s  e^^tre  les  mêmes  limites,  et  qu'enfin  la  dif- 
férence de  coefficient  de  dilatation  du  verre ,  en  passant  d'un 
thermomètre  à  un  autre ,  peut  s'élever  à  j  de  la  valeur  de 
ce  coefficient  pour  des  thermomètres  soufflés  sur  tiges  (Tune 
même  espèce  de  verre  (voir  au  commencement  de  ce  Mé- 
moire), toutes  ces  circonstances  réunies  pouvaient  expliquer 
jusqu'à  un  certain  point  la  différence  de  nos  résultats ,  ou 
du  moins  rendaient  nécessaires  de  nouvelles  expériences 
comparatives. 

J'ai  donc  construit  avec  le  plus  grand  soin  un  thermo- 
mètre à  sulfure  de  carbone  très-sensible,  dont  il  fallait  12,9 
divisions  pour  faire  un  degré  centigrade,  et  j'ai  comparé  sa 
marche  avec  le  thermomètre  étalon  qui  m'avait  servi  dans 
toute  la  série  de  recherches  sur  les  dilatations  des  liquides , 
en  employant  toutes  les  précautions  indiquées  dans  ces 
mêmes  recherches.  On  a  pris  pour  points  fixes  de  l'échelle 
thermométrique  de  l'appareil  à  sulfure  de  carbone  la  tem- 
pérature de  la  glace  fondante  et  celle  de  4o°,i9.  Voici  quels 
ont  été  les  résultats  de  cette  comparaison  : 


'•:•=:: 

"•zzr 

..„„„. 

-^  4"" 19 

^  4''!'9 

o"0Q 

a8,6u 

■.,,64 

-0,96 

28,0< 

26,9! 

-     .,08 

.4,0, 

.3,81 

-0,86 

+    4.43 

-.-   4.<« 

-   0,4' 

-  14.71 

-  '4,t>7 

+    0.64 

-39.98 

-  28,24 

+    ',74 

-  35,06 

-  3i,o8 

-1-  |j9B 

0.00 

"•<"' 

O,D0 

Cctle  cotnparaisOQ ,  qui  m'a  coûté  un  de  mes  meilleurs 
thermomètres ,  cassé  à  la  fin  de  la  série  d'observations,  ne 
me  parait  pouvoir  laisser  aucun  doute  sur  la  ([uestion. 

Le  thermomètre  à  sulfure  de  carbone ,  même  en  prenant 
pour  points  fixes  de  sou  échelle  de  graduation  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante  et  une  température  de  40*^,13, 
n'est  donc  pas  comparable  avec  le  thermomètre  à  mer- 
cure; la  différence  peut  s'élever  à  plus  d'un  degré  même 
entre  les  deux  points  fixes;  elle  s'élève  à  2  degrés  vers 
—  35  degrés. 

Si  donc  on  voulait  absolument  s'en  servir  comme  ther- 
momètre ,  il  serait  nécessaire  de  constmire  une  Table  de 
correction  déduite  de  sa  comparaison  avec  un  thermo- 
mètre à  air  ou  avec  un  thermomètre  étalon  préalablement 
vérifié. 

Malgrélaconfianceque  j'ai  dans  les  résultats  que  je  viens 
d'exposer,  je  compte  reprendre  cette  comparaison  d'une 
manière  plus  complète,  et  chereher,  en  outre,  si  les  thermo- 
mètres à  sulfur  iioue  sont  comparables  entic  eux; 
et,  comme  la  le  j'ai  prise  pour  point  fixe 
supérieur  est  tt  lire,  et  qu'il  serait  difficile 
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de  la  reproduire,  je  compte  la  remplacer  par  la  température 
d'ébullîtîon  de  Téther  ordinaire  ,  qui  est  aussi  constante 
que  celle  de  rébuUition  de  Teau,  et  vérifier,  en  outre,  cette 
température  à  l'aide  d'un  thermomètre  à  mercure  étalon 
placé  à  côté  du  thermomètre  à  sulfure  de  carbone. 

Le  choix  de  ce  point  fixe  supérieur  aura  encore  l'avantage 
de  diminuer  notablement  les  diflérences  qui  peuvent  exister 
dans  les  indications  simultanées  des  deux  espèces  de  ther- 
momètres. 

Examen  particulier  de  la  marche  comparatisme  de  la  con- 
traction des  liquides  précédents  j  à  partir  de  leurs  tem- 
pératures d^ébullition  respectii^es. 

Nous  allons  maintenant  comparer  nos  résultats  sur  les 
dilatations  des  liquides  sous  un  autre  point  de  vue ,  et 
chercher  s'il  n'existe  pas  quelque  rapport  simple  dans  la 
marche  de  leurs  dilatations  respectives,  ou  s'il  ne  serait 
pas  possible  au  moins  de  les  partager  en  groupes  ayant  sen- 
siblement la  même  loi  de  dilatation  ou  de  contraction ,  en 
prenant  certaines  températures  comme  point  de  départ. 

Pour  faciliter,  sous  ce  point  de  vue,  la  discussion  des 
résultats  obtenus ,  il  ne  sera  pas  inutile  de  résumer  dans  un 
même  tableau  les  propriétés  principales  des  liquides  qui 
ont  servi  à  ces  déterminations. 
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Dans  la  Noie  de  M.  Gay-Lussac,  citée  au  commencement 
de  ce  Mémoire,  cet  illustre  physicien  avait  observé  qu'en 
prenant  des  volumes  égaux  d'alcool  et  de  sulfure  de  car- 
bone aux  températures  d'ébullition  respectives  de  ces  deux 
liquides,  cette  égalité  de  volume  se  maintenait  à  toutes  les 
températures  comptées  respectivement  à  égale  distance  des 
températures  d'ébidlitîon,  et  il  attribuait  les  petites  diffé- 
rences qu'il  avait  observées  à  ce*  qu'il  n'avait  pas  tenu 
compte  de  la  dilatation  du  verre. 

La  connaissance  des  volumes  absolus  de  ces  deux  liquides, 
entre  des  limites  de  températures  assez  étendues,  va  nous 
permettre  de  faire  cette  comparaison  avec  plus  de  préci- 
sion ,  et  de  l'étendre  à  d'autres  groupes  de  composés. 

Nous  avons  trouvé ,  pour  la  température  d'ébullition  de 
l'alcool,  78^,3  j  mais  nous  n'en  connaissons  le  volume  que 
jusqu'à  76°, 73.  En  admettant  que  son  coeflScient  de  dilata- 
tion ne  varie  pas  sensiblement  entre  ces  deux  limites,  nous 
serons  bien  près  de  la  vérité;  nous  trouverons  alors  que  le 
volume  à  78^,3  serait  i  ,09355i64735,  le  volume  à  o  de- 
gré étant  pris  pour  unité;  si  l'on  prend,  au  contraire,  pour 
unité  le  volume  de  l'alcool  à  78^  >  3 ,  le  volume  à  o  degré 
sera  ,,,33,J,e.,,35  =  0,9144525.  Nous  trouverons  de  la 
même  manière  qu'en  prenant  pour  unité  le  volume  à  o  de- 
gré, le  volume  du  sulfure  de  carbone  à  47^ï99  température 
de  son  ébullition,  sera  représenté  par  i  ,o5942565228;  en 
prenant,  au  contraire,  pour  unité  le  volume  à  47^>9>  le 
volume  à  —  3o*^,4>  c'est-à-dire  à  une  température  distante 
de  78^,3  de  la  température  d'ébullition ,  s'obtiendra  en  divi- 
sant 0,96736035758, volumeà — 3o®,4,pari,o5942565228, 
volume  à  -t-  47°>9  5  on  trouve  ainsi  pour  quotient 
0,9130994 ;  c'est-à-dire  presque  identiquement  le  même 
nombre  que  pour  l'alcool,  si  l'on  fait  entrer  en  ligne  de 
compte  la  différence  des  pressions  aux  températures  d'ébul- 
lition ,  et  la  difficulté  d'obtenir  ces  températures  avec  une 
rigoureuse  exactitude. 

Amn.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XV.  (Décembre  i8/^5. ,      ^6 
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Si  Vtta  i'onii}iii-c  lie  la  iiiC^mc  manière  l'alcoul  cl  l'fspiit 
de>^ms,  nous  irouvons  qu'en  prenant  pour  unité  !c  volume 
de  l'eapntpde-liois  h  66", 'A,  icmpéralure  de  son  ébullition, 
BODTdnmfcà — 13  degrés,  c'est-à-dire  à  78",3  de  la  prcraîèrp 
tempërature,  eM  épi  h  0,905819,  UndiB  «iàe  idiii  de  ]'d- 
ôooleate,9i44Ss-  ' 

Cette  diŒSrenee  de  Tohime ,  qui  eorreipOnd  à  une  &ÊB- 
lence  de  6  i  7  d^ràs  dsDS  l'évalnstion  dM  tisMfénEnm 
corresptmdautes  ainsi  consîdëréet,  sort  éndenoMBi  de* 
Uipitec  d'efreim  poulMes  duu  la  détemiinmtion  des  tsn- 
pdratores  d'âmUitîon  et  det  antre»  éUraenls  de  c 


CorapkronB  nuintentnt ,  sons  le  même  jtotot  et  nu,  In 
combioaisons  anak^es  d'^yle  et  de  mëthyle. 

Un  T^oine  d'iodnre  d'étbyle  ëgal  i  t'oinié,  en  JMawnt 
de  o  i  ye  degtét,  traapjntore  d'^oBStioa  do-UqÉldeT 
devient  1,088490073^;  prenant,  an  eoBb«3n,  pour 
nnitë  le  volume  k  70  degrés,  le  Tofaitne  A  o  dbgré  sera 
,,....,'..„.,  =  0,918704. 

Un  volume  d'iodure  de  niéthyle  égal  à  l'unité  à  o  degré, 
eu  passant  de  —  26degrésà43'',8,  température  de  son  ébul- 
lition, c'est-à-dire  parcourant  le  même  intervalle  de  tem- 
pérature, varie  dans  le  rapport  de  0,96992641151  à 
i,o58i 2855079;  donc,  en  prenant  pour  unité  le  volume  à  , 
43",8,  le  volume  à  —  26",2sera  rVi'vrrnrrrr  =  Oi9'6643. 

La  différence  de  volume  qui  s'élève  ici  à  o,ooa  environ 
équivaut  à  i",6  environ  de  différence  entre  les  tempéra- 
tures correspondantes  aux  volumes  égaux,  et  les  tempéra- 
tures équidîstantes  des  points  d'ébuUition  respectifs  des 
deux  liquides. 

Cette  différence  approche  beaucoup  des  erreurs  qu'il  est 
possible  de  commettre  dans  la  détermination  des  divers  élé- 
mentsde  ceit-  ison. 

Comparon;  ic  point  de  vue,  les  bromures 

d'élhyle  et  dt 
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En  prenant  pour  unité  le  volume  h  o  degré,  le  volume 
du  bromure  d'éthyle  à  4o°>75  température  de  son  ébullî- 
lîon ,   est  représenté  par  i,o5890i25o63  ^  donc,  en  pre- 
nant ce  dernier  pour  unité,   le  volume  à  o  degré  sera 

..05890125063  =  0,944375. 

De  même,  en  prenant  pour  unité  le  volume  à  o  degré  du 
bromure  de  méthyle,  son  volume  à  +  i3  degrés,  tempé- 
rature de  son  ébuUition ,  sera  i  ,01954868346  ;  et  à  —  27^,7, 
on  le  trouve  égal  à  0,96304082920. 

Prenant  pour  unité  le  volume  à  1 3  degrés ,  l'expression  du 

volume  à  -  27°,7  sera  .r.VAV.V.V;.  =»> 944575,  c'est-à- 
dire  qu'en  prenant  pour  unité  de  volume  le  volume  de  cha- 
cun de  ces  liquides,  à  la  température  de  son  ébuUition,  le 
bromure  d'éthyle  et  celui  de  métliyle  conserveront  presque 
exactement  le  même  volume  à  des  températures  équidîs- 
tantes  de  leurs  températures  d'ébuUition  respectives. 

Comparons  encore  sous  le  même  point  de  vue  le  formiate 
d'oxyde  d'éthyle  et  l'acétate  d'oxyde  de  méthyle. 

En  prenant  pour  unité  le  volume  à  o  degré  de  l'acétate 
d'oxyde  de  méthyle,  son  volume  à  59°, 5,  température 
de  son  ébuUition,  a  été  trouvé,  par  expérience,  égal  à 
1,08843571466;  en  prenant  pour  unité  ce  volume  à  59°,5, 
le  volume  à  o  degré  serait  ..0884357.466  =  0,918750. 

En  prenant  pour  unité  le  volume  à  o  degré  du  formiate 
d'oxyde  d'éthyle,  son  volume  à  59^,5  de  son  point  d'ébul- 
lition,  c'est-à-dire  à  —  6^y6^  sera  0,991375815255  à 
52°, 9,  température  d'ébuUition  du  liquide,  son  volume  est 
1,08915742510.  Donc,  en  prenant  pour  unité  le  volume  à 
52%9,  le  volume  à  -  6^,6  sera  ^ZlllVAV.o  =  0,910223. 

Comparant  ce  résultat  à  celui  que  nous  avons  obtenu 
pour  l'acétate  d'oxyde  de  méthyle ,  nous  trouvons  une  dif- 
férence de  plus  de  o,oo85,  équivalant  à  plus  de  6  degrés  de 
différence  dans  les  températures  correspondantes  5  il  est  très- 
probable  que  cette  différence  surpasse  de  plusieurs  degrés 
celle  qui  pout  résulter  des  erreurs  commises  dans  la  déter- 


miiiation  des  le mpt' ratures  d'i-bulliiioii  et  des  uuires  élé- 
ments de  comparaison. 

Il  est  doDC  irès-probablc  cjue  les  corps  isomères  ac  sui- 
vent pas  la  même  loi  de  dilatation.  M.  Regnault  avait  déjà 
reconnu  que  les  corps  isomères  dérivés  de  resscncc  de  téré- 
benthine n'ont  pas  la  même  chaleur  spécifique. 

Le  groupement  moléculaire  exerce  donc  une  influence 
nou-seulement  sur  les  propriétés  cbimiques,  mais  encore 
sur  les  propriétés  physiques  fondamentales,  chaleur  spéci- 
fique, densité,  température  d'ébuUition ,  coefîîcîent  de  dila- 
tation, etc. 

Nous  allous  récapituler  dans  un  tableau  les  principaux 
résultats  de  cette  comparaison  des  volumes  aux  tempéra- 
tures équidistantcs  des  températures  d'ébulliiion 
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IVoutt  voyous,  pai'  l'inspection  du  tableau  précédeiiL  : 

i".  Que  /es  corps  isomères  ne  suivent  fjrohah/enient  pas 
la  même  loi  de  contraction,  en  prenant  pour  unilc  leur 
volume  à  la  température  <ia  leur  èbuîlitionj 

a".  Que,  dans  les  mêmes  conditions,  les  iodiires  d'éthyle 
el  de  niélliyle  conseruent  sensiblement  le  même  volume 
aux  températures  èquidistantes  de  leurs  températures  d'é- 
bullitiott  respeclil>es;  il  en  esl  de  même  des  broinures  com- 
parés entre  eux; 

3°.  On  trouverait  tjue  les  étliers  clilor/iydrique,  hromhy- 
drique  et  todlijdriquc  de  l'alcool  ne  suivent  pas  la  même 
loi  de  contraction  à  partir  de  la  température  de  leur 
éhullition . 

Il  en  est  de  ménui  des  élhers  bromhjdritjue  et  iodhydri- 
que  de  l'esprit-de-bois. 

Ëafiii ,  nos  expériences  ont  coniirmé  la  curieuse  reinai'que, 
faite  par  M.  Gay-Lussac,  sovVidentité  presque  absolue  des 
lois  de  contraction  de  l'alcool  el  du  sulfure  de  carbone  à 
des  températures  èquidistantes  de  leurs  températures  d'é- 
bulUlion  respectives. 

On  serait  porté  à  croire,  d'après  ce  qui  précède,  qu'en 
prenant  des  volumes  égaux  de  composés  analogues  quel- 
conques d'éthyle  et  de  méthyle ,  à  leurs  températures  d'ébul- 
lition  respectives,  ces  composés  conservent  sensiblement 
leur  égalité  de  volume  à  des  températtu-es  èquidistantes  de 
leurs  températures  d'ébullition  ;  mais  il  n'en  est  rien,  car 
l'alcool  et  l'es  prit-de-bois  présentent  à  jS^jS  de  leurs  tent- 
pératures  d'ébullition ,  une  différence  qui  correspond  à  la 
dilatation  de  l'esprit-de-bois  dans  un  intervalle  d'environ 
7  degrés. 

Si  l'on  fait  attention  que  l'alcool  et  l'esprit-de-bois  sont 
oxygénés,  tandîsm^  '  l>i onnirus  et  iodures  d'étbyle  et  de 
méthyle  ir'  \i:  s^^^^^^ijei'-  hiaucoup  de  chimistes  consi- 
dèrent l'alcool  ^^^^^^^d>J  hydrate  du  carbure  d'hydro- 
gène C*C',  n  ^^^^^^^UiLtij  comme  un  bihydrate  de 
méthylène  C"  I^^^^^^^^^Oiaïaa.ndL^i&WeaM.^V-^^'cviVï.- 
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lion  de  ces  deux  corps  ne  poui  rail  pas  clro  la  cause  de  celle 
différence.  En  eflel,  si  celle  eau  se  dilale  dans  ces  combinai- 
sons comme  à  Tétat  de  liberlé,  et  constilue  ainsi  une  partie 
conslante  et  définie  de  la  dilatation  totale  ,  rintervalle  de 
78*^,3,  compté  sur  l'esprit-de-bois ,  depuis  —  12  degrés  jus- 
qu'à 66*^,3,  n'équivaudra  pas  à  ce  même  intervalle,  compté 
sur  l'alcool  de  o  degré  à  78^,3,  parce  que  l'eau  se  dilate 
plus  dans  le  second  intervalle  que  dans  le  premier.  En  tenant 
compte  de  la  différence,  nous  trouvons  environ  0,912 
pour  le  volume  à  — 12  degrés  de  l'esprit-de-bois  ^  ce  nombre 
dîflere  peu  de  0,914,  que  nous  avons  trouvé  pour  l'alcool. 
Si  nous  admettons,  au  contraire,  que  l'alcool  est  un  mono- 
hydrate d'oxyde  d'élhyle,  et  l'esprit-de-bois  un  monohy- 
dratc  d'oxyde  de  méthyle,  et  que  nous  introduisions,  comme 
précédemment,  une  correction  pour  la  dilatation  de  l'équi- 
valent d'eau  d'hydratation  ,  le  volume  de  l'esprit-de-bois  à 
78^,3  de  la  température  d'ébullition  serait  environ  0,909, 
qu'on   ne  peut  plus  considérer  comme  sensiblement  égal 

ào,9i4. 

S'il  était  démontré  que  toutes  les  combinaisons  corres- 
pondantes d'éthyle  et  de  méthyle  suivent  la  même  loi  de 
contraction  à  partir  de  leurs  températures  d'ébullition,  pour 
des  températures  équidistantes  de  ces  températures  d'ébul- 
lition ,  les  nombres  que  nous  venons  de  trouver  seraient 
plus  favorables  à  l'opinion  des  chimistes  qui  considèrent 
ralcool  et  l'esprit-de-bois  comme  des  bihydrates,  qu'à 
l'opinion  de  ceux  qui  les  considèrent  comme  des  mono- 
hydrates. 

Mais,  comme  ce  principe  n'est  appuyé,  jusqu'à  présent, 
que  sur  deux  couples  de  composés  analogues  d'éthyle  et  de 
méthyle,  et  que  l'accord  approximatif  qu'ils  nous  montrent 
pourrait  être  fortuit ,  nous  attendrons ,  pour  formuler  une 
conclusion  relativement  à  la  constitution  moléculaire  des 
alcools,  que  nous  possédions  des  données  plus  nombreu- 
ses sur  la  loi  de  la  dilatation  de  leurs  dérivés  analo^ueç»» 


Nous  verrons,  dans  un  prochain  Mémoire,  si  les  chlo- 
rures d'éthyle  ei  de  mélhylc,  et  les  éthers  que  l'on  cunsî" 
dèr«  comme  des  oxydes  d'iiihyle  ei  de  mélhyle ,  et  quelques 
autres  composés,  suivent  aussi  ]a  uièmc  loi  de  contraction 
aus  températures  équidislau tes  de  leurs  températures  d'ébul- 
lition ,  et  l'étude  de  la  dilatation  de  ces  liquides  nous  pei 
mettra  peut-être  de  jeter  quelque  jour  sur  l'imporlanie 
question  que  nous  venons  de  rappeler. 

RECUERCHES 

Sur  une  oduvellt  sfrie  lacides  fui'iiiés  J'oitjgtnp,  de  ifivXn,  d'hydro^Èm 

tt  il'aaiU'; 

Par   m.   E.   FaEMY. 


Ce  Mémoire  a  pour  but  de  faire  connaître  les  priiici' 
pales  propriétés  d'une  classe  nouvelle  de  composés  chi' 
iniques  que  je  désigne  sous  le  nom  de  corps  sulfazotés,  el 
qui  sont  formés  d'oxygène ,  de  soufre ,  d'hydrogène  et 
d'azote. 

Dans  un  Mémoire  précédent,  j'avais  déjà  donné  la  com- 
position de  quelques  sels  qui  prennent  naissance  dans  la 
réaction  des  acides  sulfureux  et  azoteux  sur  les  bases  ;  maïs 
alors  mes  recherches  sur  les  corps  sulfazotés  étaient,  en  quel- 
que sorte,  à  leur  défaut,  et  en  publiant  mes  premiers  résul- 
tats, je  m'étais  proposé  seidement  de  prendre  date  pour  un 
travail  d'ensemble  que  je  préparais  sur  ces  nouveaux  com- 
posés,  dont  l'étude  difficile  devait  exiger  un  temps  assez 
long. 

Depuis  cette  époque ,  mes  recherches  ont  pris  une  assez 
grande  extension,  et  le  travail  que  je  présente  aujourd'hui 
constitue  un  cn^  '  '  'le  faits  nouveaux  qui  me  parait 
digue  de  l'atlcD  Istes. 

On  sait  que  1  -;aniques  sont  formées  par  la 

combinaison  di  )is  autres  éléments  qui  sout 

l'oxygène,  I 'az.«  ^ .  ^\  ^^^'^^  ^'m*^  ^twA'ww»- 
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rèt  de  produire  une  série  de  corps,  semblables  aux  sub- 
stances organiques,  dans  lesquels  le  carbone  serait  rem- 
placé par  un  autre  élément . 

C'est  vers  ce  but  que  se  sont  dirigés  tous  mes  efforts,  et 
je  crois  l'avoir  atteint  complètement. 

Je  vais  démontrer,  en  effet ,  que  le  soufre  peut ,  comme 
le  carbone,  se  combiner,  dans  un  grand  nombre  de  propor- 
tions, avec  l'hydrogène ,  l'azote  et  l'oxygène,  pour  former 
de  nouveaux  composés  chimiques  que  je  nomme  corps  suif" 
azotés^  et  qui  présentent  une  certaine  analogie  avec  les 
substances  organiques. 

Les  corps  sulfazotés  peuvent  être  neutres  ou  acides  5  je 
n'examinerai  dans  ce  Mémoire  que  ceux  qui  se  combinent 
aux  bases  et  qui  jouissent,  par  conséquent,  des  propriétés 
acides. 

Voulant  réunir  dans  une  seule  molécule  les  éléments  des 
corps  sulfazotés ,  c'est-à-dire  le  soufre,  l'oxygène,  l'azote 
et  l'hydrogène,  j'ai  dû  penser  à  l'action  réciproque  des 
acides  de  soufre  sur  les  composés  oxygénés  de  l'azote. 

Cette  réaction  a  déjà  été  examinée  par  plusieurs  chi- 
mistes 5  elle  a  donné  lieu  à  des  travaux  nombreux  et  impor- 
tants', c'est  sur  elle,  en  effet,  qu'est  basé  le  mode  actuel  de 
fabrication  de  l'acide  sulfurîque  \  c'est  elle  aussi  qui  adonné 
naissance  aux  sels  que  M.  Pelouze  a  étudiés  avec  tant  de 
soin ,  et  qu'il  a  nommés  nitrosulfates. 

Parmi  les  différentes  circonstances  qui  déterminent  la 
production  des  corps  sulfazotés,  une  des  plus  curieuses,  sans 
aucun  doute,  est  celle  qui  résulte  de  l'action  de  l'acide  sul- 
fureux sur  les  azotites  alcalins  \  en  la  suivant  dans  tous  ses 
détails,  elle  m'a  fait  découvrir  un  grand  nombre  de  sels  sulf- 
azotés et  m'a  présenté  une  variété  de  réactions  dont  la 
chimie  minérale  offre  peu  d'exemples. 

Lorsqu'on  fait  arriver,  en  effet,  un  courant  d'acide  sul- 
fureux dans  une  dissolution  d'azotite  de  potasse ,  au  lieu  de 
produire  un  mélange  de  sulfite  et  d'azotite  de  potasse,  comme 
on  aurait  pu  s'y  attendre^  ou  voit  les  é\è\sviw\^  \^\^^iàsi. 


Eulful'oux,  de  l'acide  a/^otcux  ut  dt:  l'eau,  se  réunir,  en  pré- 
sence de  la  base,  pour  former  toute  une  série  d'acides 
f|uaternaire5  qui  sont  formés  d'oxygène ,  de  soufre,  d'hy- 
drogène et  d'aKOte,  et  dont  la  composition  varie  avec  les 
quantités  d'acides  sulfureux  et  azoteux  que  l'on  a  mises  en 
présence. 

Si  j'ajoute  ici  que  chaque  sel  qui  prend  naissance  dans 
cette  réaction  peut ,  à  la  manière  des  corps  organiques,  être 
modifie  par  les  agents  cliimiques  et  constituer  des  sels  suif- 
azotés  nouveaux ,  qui  sont  aussi  remarquables  par  la  réfîu- 
larilé  deleius  formes  cristallines  que  par  leurs  propriétés 
chimiques,  j'aurai,  je  pense,  appelé  suffisamment  l'attention 
des  cliimisles  sur  la  classe  des  corps  que  je  me  propose  de 
décrire. 

Les  règles  de  la  nomenclature  étaient  tout  à  fait  insuffi- 
santes pour  fixer  les  noms  des  acides  sulfazotés  ;  comme  j'ai 
trouvé  de  grands  inconvénients  à  créer,  quant  à  présent, 
pour  ces  acides,  une  uomenclature  basée  sur  leur  composi- 
tion ,  je  me  suis  contenté  de  leur  donner  des  noms  faciles  à 
prononcer  et  rappelant  toujours  la  présence  du  soufre  et  de 
l'azote  dans  leur  molécule;  ce  qui  me  parait  être  le  carac- 
tère essentiel  d'un  acide  sulfazoté. 

Généralités  sur  la  production  lies  sels  siilfazolès. 

En  examinant ,  dans  mes  recherches  sur  les  acides  métal- 
liques, les  principales  propriétés  d'uue  nouvelle  classe  de 
sels  que  j'ai  découverte  et  à  laquelle  j'ai  donné  le  nom 
à'osmites,  j'avais  reconnu  que  les  osmiies,  soumis  à  Vîn- 
fluencedel'acidesulfureuxou  des  sulfites  j  donnent  naissance 
à  un  acide  double  qui  contient  les  éléments  de  l'acide 
osraîcux  et  de  l'acide  sulfureux,  dans  lequel  les  propriétés 
fondamentales  de  ces  acides  se  trouvent  dissimulées. 

L'action  irritantedel'acîdeosmique  m'ayantforcéd'aban- 

donner   momentanément   mes    recherches  sur  l'osmium, 

j'ai  essayé  de  produire  des  acides  douldes,  semblables  au 

précédent,  en  remplaçant  l'acide  oam^ituxçiï  m-ù  siiAda  m^- 
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sentant  avec  lui  quelque  analogie^  et  j'ai  pensé  alors  à 
l'acide  azoteux  qui  est  formé ,  comme  Tacide  osmieux ,  de 
I  équivalent  de  radical  et  de  3  équivalents  d'oxygène. 

Lorsqu'on  mélange  deux  dissolutions  de  sulfite  etd'azotite 
de  potasse ,  la  liqueur  se  trouble  presque  immédiatement , 
laisse  déposer  un  sel  qui  cristallise  en  belles  aiguilles 
soyeuses  et  qui  sera  décrit,  dans  la  suite  de  ce  Mémoire, 
sous  le  nom  de  sulfammonate  de  potasse.  Un  examen  su- 
perficiel suffit  pour  caractériser  ce  sel  :  on  reconnaît,  en 
effet,  qu'il  ne  présente  aucune  des  propriétés  des  sulfates 
et  des  sulfites  5  mais ,  lorsqu'on  l'oxyde  par  le  chlore  ou  l'a- 
cide azotique ,  il  donne  immédiatement  naissance  à  du  sulfate 
de  potasse  \  il  ne  se  comporte  dans  aucun  cas  comme  un  azo- 
tate ou  comme  un  azotite,  et  cependant  il  contient  de  l'azote  ; 
car,  dans  quelques  circonstances,  il  dégage  des  vapeurs  ruti- 
lantes ou  produit  de  l'ammoniaque.  Lorsqu'on  Ta  desséché 
dans  le  vide  pendant  plusieurs  jours ,  l'analyse  y  constate  en- 
core la  présence  de  l'hydrogène  :  cet  élément  ne  s'y  trouve 
pas  à  l'état  d'eau ,  car  lorsqu'on  chauffe  le  sulfammonate 
de  potasse,  on  donne  naissance  à  de  l'ammoniaque. 

On  voit  donc  que  l'acide  contenu  dans  le  sel  en  aiguilles , 
que  je  viens  de  choisir  comme  exemple  d'un  sel  sulfazoté, 
contient  quatre  éléments  :  l'oxygène ,  le  soufre ,  Thydrogène 
et  l'azote.  Les  corps  qui  avaient  été  mis  en  présence ,  c'est- 
à-dire  l'eau,  l'acide  sulfureux  et  l'acide  azoteux ,  ont  perdu 
complètement  leurs  propriétés  fondamentales  et  se  sont  grou- 
pés pour  constituer  une  molécule  d'un  acide  quaternaire. 

Après  avoir  reconnu  que  les  acides  sulfureux  et  azoteux 
pouvaient  s'unir  en  présence  de  la  potasse ,  pour  former  le 
sulfammonate  de  potasse,  j'ai  pensé  que  ces  deux  acides  se 
combineraient  peut-être  entre  eux  dans  plusieurs  propor- 
tions, et  produiraient  différents  acides  semblables  au  pré- 
cédent. Mes  prévisions  se  sont  réalisées*,  car,  en  étudiant 
avec  soin  Faction  de  Tacide  sulfureux  sur  les  azotites,  j'ai 
été  assez  heureux  pour  découvrir  une  classe  nombreuse  de 
nouveaux  seh. 


Le  procédé  que  je  vais  déerire  m'a  permis  d'obtenir  avee 
facillLÛ  toute  la  série  des  sels  sulfazotés. 

Je  prépare  d'abord  an  anotice  de  potasse  eu  calcinant 
avec  précaution  de  l'azotate  de  potasse,  ou  miens,  en  fai- 
sant arriver  dans  une  dissolution  concentrée  de  polassc,  le 
gaz  qui  se  dégage  pendant  la  dissolution  de  l'amidou  dans 
l'acide  azotique  ;  lorsque  la  base  est  saturée ,  je  rends  le  sel 
alcalin  en  le  mélangeant  à  un  excès  de  potasse  ;  et  c'est  dans 
ce  mélange  d'azotite  et  dépotasse  que  je  fais  arriver  un  cou- 
rant d'acide  sulfureux. 

On  voit  que  dans  cette  expérience  une  quantité  constante 
d'azotite  de  potasse  se  trouve  eu  présence  de  proportions 
toujours  croissantes  de  sulfite.  Les  deux  acides  sulfureux  et 
azoteux  s'unissent  alors  pour  former  nnc  série  de  sels  suif- 
azotés  qui  diffèrent  entre  eus  par  leurs  propriétés ,  leurs 
formes  cristallines  et  leur  composition.  J'ai  essayé  souvent 
de  foi-mer  des  sels  sulfazotés  par  une  méthode  inverse ,  c'est- 
à-dire  en  traitant  un  sulfite  par  l'acide  azoteux  -,  j'ai  pu  ob- 
tenir ainsi  quelques  sels  suifazotés  ;  mais  ce  mode  de  pro- 
duction présente  des  inconvénients  qui  m'ont  fait  donner  la 
préférence  au  premier  ;  il  est  difficile ,  en  effet ,  de  modérer 
à  volonté  le  dégagement  de  l'acide  azotens  ;  cet  acide  est  en 
outre  accompagné  de  deutoxydc  d'azote  et  d'acide  azotique 
qui  peuvent  compliquer  la  réaction  ;  enfin  lui  léger  excès 
d'acide  azoteux  détruit  immédiatement  les  sels  sulfazotés  qui 
ont  pris  naissance. 

J'ai  toujours  eu  le  soin  de  laisser  dans  la  liqueur  au  sein 
de  laquelle  se  forment  les  sels  sulfazotés,  nu  grand  excès 
d'alcali  ;  car,  d'une  part,  un  excès  d'acide  décompose  tou- 
joursles3elssulfaïotés,ot,d'uneautre  part,  j'aireconuu  que 
la  base  qui  détermine  la  réunion  des  acides  sulfureux  et  azo- 
tcus  précipite  les  "'^  'Sulfazotés  lorsqu'ils  sont  produits. 

Après  avoir  r  ^'excès  de  base  facilitait  beau- 
coup la  forniali<  -.otés,  j'ai  recherché  si  la  ua- 
titre  des  bases  i  de  l'inllucucc  sur  la  pro- 
duction de  cesj 


(4i3) 

Il  résulte  de  mes  recherches  à  cet  égard  que  les  acides 
sulfazotés  ne  se  produisent  pas  en  présence  de  toutes  les 
bases;  quelques-unes,  comme  la  potasse,  déterminent  la 
réunion  de  Tacide  sulfureux  et  de  Tacide  azoteux  dans  un 
grand  nombre  de  proportions  différentes  5  d'autres ,  conmie 
Fammoniaque,  la  chaux,  etc.,  ne  forment  que  quelques 
groupements  ;  et  je  citerai  ici  la  soude  qui  ne  peut ,  dans 
aucun  cas,  donner  naissance  à  des  sels  sulfazotés.  Lorsqu'on 
mêle  des  dissolutions  de  sulfite  et  d'azotîte  de  soude,  ou 
lorsqu'on  fait  passer  de  l'acide  sulfureux  dans  un  azotite  de 
soude  alcalin,  on  n'obtient  jamais  que  des  mélanges  d'azo- 
tite  et  de  sulfite  de  soude. 

Les  difierents  sels  qui  seront  décrits  dans  ce  Mémoire 
ont  presque  toujours  pris  naissance  en  présence  de  la  po- 
tasse ]  car  cette  base  parait  avoir  une  grande  tendance  à 
produire  des  sels  sulfazotés,  et,  de  plus,  les  sels  qu'elle 
forme  avec  les  acides  sulfazotés  sont  en  général  assez  sta- 
bles ,  et  peuvent  être  facilement  purifiés  par  voie  de  cristal- 
lisation. 

Pour  rendre  l'exposition  des  faits  consignés  dans  ce  Mé- 
moire plus  facile  à  suivre,  je  crois  utile  de  donner  ici  par 
anticipation  quelques  généralités  sur  la  composition  des 
sels  sulfazotés. 

Quand  on  fait  arriver  un  courant  d'acide  sulfureux  dans 
de  l'azotite  de  potasse,  on  donne  naissance  à  une  série 
d'acides  que  je  représenterai  de  la  manière  suivante  : 

S0%  AzO%  H»0»  =  SAzH'O»; 
aSO»,  AzO»,  HW  =  S'AzH'O^»; 
3S0S  AzO»,  H«0»  =  S'AzH'O"; 
480%  AzCV,  H«0«  =  S*AzH«0'*; 
5S0«,  AzO",  H»0»  =  S*AzH«0»«; 
6S0S  AzO»,  H«0«  =  S«AzH"0*»;, 
780%  AzO%  H»0«  =  S'AzH«0"i 
8S0%  AzO»,  H»0»  =  S«AzH»0». 

J'ai  obtenu  en  combinaison  avec  la  potasse  quelques-uns 
des  acides  qui  composent  cette  série  5  l'existence  de  ceux  que 
je  ne  suis  pas  parvenu  à  isoler  me  parait  ^TQb%5c\fe\  ^\v.  ^^ 


devra  l'admeltre ,  toutefois,  que  lorsque  i'cxp^riei 
prononcé  déiiuitiveineni. 

Ces  acides  présentent ,  du  reste,  dans  leur  compositîdff 
une  grande  simplicité  ;  car  ils  sont  formés,  comme  on  le 
voit,  par  la  réunion  de  i  équivalent  d'acide  azoteux  et  de 
3  équivalents  d'eau,  auxquels  s'ajoute  un  nombre  variable 
d'équivalents  d'acide  sulfureux  qui  peut  aller  jusqu'à  huit. 

A  côté  des  acides  sulfazotés  dont  je  viens  d'indiquer  la 
production,  viennent  s'en  placer  d'autres,  qui  prennent 
naissance  lorsqu'on  modifie  les  premiers  acides  ou  leurs 
sels,  par  les  réaclîfs. 

Ainsi,  par  une  méthode  assez  simple,  je  suis  parvenu» 
produire  plusieurs  acides   quaternaires,    qui  contiennent 


del'o 


■ys" 


,  dus 


l'oxygène  et  de  l'azote. 
à  l'étude  particulière  des  sels   que 


J'arrive  n 
produisent  ces  acides. 

Le  premier  sel  quî  se  précipite  lorsque  l'azotite  de  po- 
tasse est  soumis  à  l'action  de  l'acide  sulfureux,  a  été  nommé 

suljazale  de  potasse. 


Pour  former  le  sulfazate  de  potasse,  je  fais  dissoudre, 
dans  une  petite  quantité  d'eau,  5oo  grammes  environ  de 
potasse  à  l'alcool,  que  je  soumets  à  l'action  de  l'acide  azo- 
teux qui  prend  naissance  en  dissolvant  de  l'amidon  dans 
l'acide  azotique. 

Lorsque  la  liqueur  est  presque  saturée,  j'y  ajoute  aoo 
grammes  dépotasse  à  l'alcool,  et  c'est  dans  ce  mélange  de 
potasse  et  d'azolite  de  potasse  que  je  fais  passer  l'acide  sul- 
fureux. La  liqueur  s'écUauffe  considérablement, et  pendant 
longtemps  ne  laisse  déposer  aucuns  cristaux. 

Mais  il  arrive  un  moment  où  la  dissolution  se  trouble, 
s'épaissit,  et  abandonne  de  nombreuses  aiguilles  soyeuses 
de  sulfazate  de  potasse.  Ce  sel  est  peu  soluble  dans  une  li- 
queur alcaline,  et  la  fait  prendre  en  masse.  Pour  sépa- 
rer le  suifaxate  de  potasse  de  l'eau-mèro,  il  est  impossible  de 
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mettre  la  liqueur  sur  une  feuille  de  papier,  car  Texcès  d'al- 
cali détruirait  la  substance  organique.  Il  faut  nécessaire- 
ment opérer  la  filtration  sur  un  linge  très-fin ,  et  compri- 
mer le  sel  au  moyen  d'une  forte  presse  :  lorsqu'il  a  été 
débarrassé  de  l'excès  d'alcali ,  on  peut  le  placer  entre  des 
doubles  de  papier  non  collé,  et  le  presser  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  mouille  plus  le  papier.  Le  sulfazate  ainsi  purifié  doit 
être  desséché  dans  le  vide. 

Les  eaux- mères,  traitées  de  nouveau  par  l'acide  sulfu- 
reux, donnent,  à  plusieurs  reprises,  du  sulfazate  de  po- 
tasse. Seulement,  il  est  indispensable  d'ajouter,  de  temps  à 
autre,  des  fragments  de  potasse  dans  la  liqueur.  Le  sulf- 
azate de  potasse  ne  peut  être  puiifié  par  une  autre  méthode 
que  celle  que  j'ai  indiquée,  ou,  du  moins,  toutes  celles 
que  j'ai  employées  le  décomposaient  en  partie. 

Le  sulfazate  de  potasse  est  blanc ,  soyeux ,  et  ressemble  à 
de  Tamiante^  il  est  très-soluble  dans  l'eau,  et  peut  y  cristal- 
liser ]  mais  l'eau ,  qui  le  dissout  d'abord ,  le  décompose  en- 
suite ,  et  donne  naissance  à  deux  nouveaux  sels  que  j'étudie- 
rai ,  dans  la  suite  de  ce  Mémoire,  sous  les  noms  de  sulfazite 
ei  suif  azotate  de  potasse.  Pour  faire  cristalliser  le  sulfazate 
de  potasse ,  on  doit  le  faire  dissoudre  dans  une  liqueur  for- 
tement alcaline  5  il  forme  alors  de  belles  aiguilles  trans- 
parentes, qui  ont  souvent  un  décimètre  de  longueur, 
et  qui  peuvent  être  comparées  à  celles  que  donne  le  sulfo- 
cyanure  de  potassium.  Mais  il  arrive  souvent  que,  même  en 
présence  d'un  grand  excès  d'alcali ,  il  est  difficile  d'éviter 
ime  décomposition  partielle  de  sulfazate  de  potasse. 

L'élher  et  l'alcool  ne  le  dissolvent  pas  :  sa  dissolution 
aqueuse  exerce  sur  les  réactifs  colorés  une  réaction  forte- 
ment alcaline;  sa  saveur  est  excessivement  caustique. 

Des  essais  préliminaires  m'ayant  appris  que  l'acide  sulf- 
azique  était  formé  d'oxygène ,  de  soufre ,  d'hydrogène  et 
d'azote ,  l'analyse  du  sulfazate  de  potasse  a  été  faite  par  la 
méthode  suivante  : 

J'ai  déterminé  la  potasse  en  calcinant  le  sel  avec  uix 


excès  d'acide  sulfuriquc,  el  en  pesant  le  snlfatc  iieulr 
potasse. 

Le  soufre  du  sulfazate  de  potasse  a  été  dosé  à  l'étal  de 
sulfate  de  baryte  ;  pour  transformer  le  soufre  en  acide  sul- 
furique,  j'ai  employé  alternativement  l'acide  azotique,  le 
chlore,  et  un  mélange  d'azotate  de  potasse  et  de  carbonate 
de  soude. 

Je  dois  dire  que  si  les  deux  premiers  procédés  donnent 
quelquefois  des  résultats  satisfaisants,  en  général,  ils  sont 
défectueux,  et  occasionnent  souvent  une  perte  de  soufre  qui 
peut  aller  jusqu'à  2  centièmes.  Dans  toutes  mes  analyses, 
j'ai  dotiué  toujours  la  préféreuce  au  dosage  du  soufre  par 
un  mélange  de  carbonate  de  soude  et  de  nitre. 

L'hydrogène  a  été  déterminé  en  brûlant  le  sel  avec  un 
excès  d'oxyde  de  cuivre ,  el  eu  faisant  passer  le  gaz  sur  une 
longue  colonne  de  cuivre,  réduit  et  desséché  avec  le  plus 
grand  soin  ;  je  ne  considérais  ce  dosage  comme  exact  que 
quand  l'eau  condensée  était  parfaitement  pure. 

L'azote  a  été  dosé  par  la  méthode  qui  est  suivie  dans  les 
analyses  de  substances  azotées. 

Mes  combustions  ont  toujours  été  faites  dans  des  tubes 
(le  I  mètre  environ. 


d'où  43,73  pour  loD  do  poliuBe. 


Sel o,5oi>  ^^1 

SiilfaM  de  potasse, . .     0 ,3i|4 

Potasse o,ai3 

d'où  /(i,6o  pour  100  de  potuio. 


IV, 


Sel.. 


d'où  41 ,4B  p.  100  do  polasE 


Sel 0,54s 

Sulfntede  polaEso 0,433 

Pousse o,aa8î 
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Détermination  du  soufre, 
I.  II. 

Sel 0,467  Sel 0,684 

Sulfate  de  baryte. . . .     0,648             Sulfate  de  baryte  ....     i  ,oi4 
Soufre 0,088  Soufre 0,189 

d'où  18,8  pour  100  de  soufre.  d'où  ao  ,3a  pour  100  de  soufre. 

Détermination  de  l'hydrogène. 

L  II. 

Sel o,5oo  Sel o,5oo 

Eau o,o35  Eau 0,042 

d'où  0,7  p.  100  d'hydrogène.  d'où  0,9  p.  100  d'hydrogène. 

III. 

Sel. o,5oo 

Eau o,o53 

d'où  1,17  p.  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  Vazole, 

I. 

Azote» i6'',ooo 

Sel 37*^^,8    corrigé  de  lu  pression ,  de   la   tempé- 
rature et  de  la  tension  de  la  vapeur 
d'eauu 
Azote  en  poids oSi',0479 

Ce  qui  donne  4^79  P>  100  d'azote. 

II. 

Sel iS^jOoo 

Azote 39*^S6  corrigé  do  la  pression,  de  la  tempé- 
rature et  de  la  tension  de  la  Tapeur 
d'eau. 

Azote  en  poids o6',o5oa 

Ce  qui  donne  5,oa  p.  100  d'azote. 

En  représentant  le  sulfazate  de  potasse  par  la  formule 

S*AzH»0»*,3K0, 

la  théorie  donne  les  résultats  suivants  : 

Soufre i9»^o 

Azote... 4>^^ 

Hydrogène 0,89, 

Potasse 4^»^^ 

Oxygène 33,^4 

100,00 
Ann,  de  Chim.  et  de  Ph/t.,  3«  série,  t.  X\  .  (BéaOTk\>t^  \^lv^.^       '^'^ 
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On  peut  grouper  les  éléments  de  l'acide  sulfazique  de 
bien  des  manières  dîfférenles^  mais  la  formule  suivante  fait 
comprendre  le  mode  de  production  du  sulfazate  de  potasse  : 

S*Azfl«0'*,3KO  =  4SO«,AzO»,H»0«,3KO. 

Il  devient  facile  de  se  rendre  compte  de  la  formation  de 
ce  sel*,  on  voit  en  effet  que,  sous  l'influence  de  la  potasse, 
I  équivalent  d'acide  azoteux  s'est  combiné  à  4  équivalents 
d'acide  sulfureux  et  3  équivalents  d'eau,  pour  produire 
un  acide  quaternaire  qui  contient  de  l'oxygène,  du  soufre, 
de  l'hydrogène  et  de  l'azote,  et  que  j'ai  nommé  acide  sulf- 
azique. 

Le  sulfazate  de  potasse  n'est  pas,  comme  je  m'en  suis 
assuré,  le  premier  sel  qui  prend  naissance  dans  la  réaction 
de  l'acide  sulfureux  sur  l'azotite  de  potasse;  mais  les  sels 
qui  précèdent  le  sulfazate  de  potasse,  qui  seraient  repré- 
sentés par 

SO»,  AzO»,  3H0,  3K0} 

2SO',  AzO»,  3H0,  3K0; 

3S0%  AzO»,  3 HO.  3K0, 

sont  très-solubles  dans  l'eau  et  restent  en  dissolution.  J'ai 
pu  cependant,  comme  je  le  dirai  plus  loin,  obtenir  par 
une  méthode  détournée  le  sel  qui  a  pour  composition 
3S0%  AzO%3HO,3KO. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  une  dissolution  de  sulfazate  de  po- 
tasse, elle  éprouve  une  série  de  modifications  sur  lesquelles 
j'insisterai  dans  la  suite  de  ce  Mémoire.  Je  ne  parlerai  ici 
que  du  dernier  terme  de  décomposition. 

Après  un  certain  temps  d'ébullition ,  la  liqueur,  qui  était 
d'abord  très-fortement  alcaline,  devient  neutre,  et  même 
légèrement  acide.  Le  sulfazate  de  potasse  est  alors  complète- 
ment décomposé,  et  on  ne  retrouve  dans  la  liqueur  que  des 
sulfates  de  potasse  et  d'ammoniaque.  Pendant  l'ébullition, 
il  se  dégage  de  l'oxygène. 

Cette  décomposition  peut  être  représentée  de  la  manière 
suivante  : 
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S«AzH»0'*,3K0-+  H0  =  3(S0',K0)  f-SO',AzH«,HO-t-0*. 
Snlfaiate  de  potasse. 

La  transformation  d'un  sel  sulfazoté  en  sulfate  de  potasse 
et  en  sulfate  ammoniacal,  sous  Tinfluence  de  l'eau,  est  en 
quelque  sorte  la  propriété  fondamentale  de  cette  classe  de 
sel.  Je  la  considère  comme  une  des  plus  remarquables.  En 
prenant  en  effet  pour  exemple  la  décomposition  du  sulf- 
azate  de  potasse  dans  l'eau ,  celte  réaction  démontre ,  jus- 
qu'à un  certain  point,  que  l'azote  n'est  pas  resté  dans  l'a- 
cide sulfazique  à  l'état  d'acide  azoteux,  puisqu'il  produit  de 
l'ammoniaque ,  quand  on  modifie  le  sulfazate  de  potasse  en 
le  soumettant  à  une  influence  de  décomposition  aussi  faible 
que  celle  qui  résulte  de  l'action  de  l'eau  bouillante. 

Lorsqu'on  chauffe  le  sulfazate  de  potasse  cristallisé,  il  se 
décompose  brusquement ,  laisse  un  résidu  de  sulfate  de  po- 
tasse ,  et  dégage  de  l'acîde  sulfureux ,  de  l'ammoniaque  et 
des  vapeurs  rutilantes. 

Le  sulfazate  de  potasse ,  traité  par  des  acides  étendus ,  ne 
parait  pas  se  décomposer  immédiatement  •,  mais ,  soumis  à 
l'action  des  acides  concentrés ,  il  dégage  des  vapeurs  ruti- 
lantes et  se  transforme  en  sulfate  de  potasse  et  en  sulfate 
d'ammoniaque. 

On  voit  donc  que,  selon  les  influences  de  décomposition 
qui  agissent  sur  le  sulfazate  de  potasse,  l'azote  contenu  dans 
ce  sel  donne  de  l'ammoniaque  ou  du  deutoxyde  d'azote. 

Les  phénomènes  que  présente  le  sulfazate  de  potasse, 
lorsqu'on  le  met  en  présence  des  sels  métalliques ,  démon- 
trent clairement  que  le  groupement  qui  constitue  l'acide 
sulfazique  ne  parait  exister  qu'en  présence  de  la  potasse  en 
excès  ;  car,  lorsqu'on  verse  une  dissolution  de  sulfazate  de 
potasse  dans  un  sel  de  baryte,  de  strontiane  ou  de  tout  autre 
sel  métallique,  il  se  forme  des  dépôts  d'oxydes  métalliques, 
et  la  liqueur  contient  les  produits  de  la  décomposition  du 
sulfazate  de  potasse.  J'ai  donc  dû  renoncer  à  produire  par 


duublc  decunij)u.siliuii  tirs  sels  currf^spondant  au  sulfazaLc  dt; 
potasse. 

Il  m'a  ëlé  impossible  de  retirer  l'acide  sialfazique  du  sulf- 
azate  de  potasse.  Lorsqu'on  iraite,  eu  elïel,  ce  sel  par  de  l'a- 
cide tartrîque  ou  de  l'acide  hjilrofluosilicique,  les  ëlémeuts 
del'aeide  sulfaziqiic  se  séparejU  immédiatement,  et  donnent 
de  l'acide  sulfurique,  de  l'ammoniaque  ou  du  deuto^ydc 
d'azote. 

J'ai  essayé  inulilomcnl  de  combiner  l'aeîde  sulfaitique 
avec  d'au  Ires  bases  que  la  potasse,  en  faisant  arriver  de  l'a- 
cide sulfureux  dans  des  azoliles  solubles.  J'ai  obtenu  ainsi 
des  sels  sulfazotés,  mais  qui  ne  correspoudaicnl  pas  par  leur 
composition  au  sulfaxate  de  pelasse. 

L'acide  sulfaziquc  oilre  donc  l'exemple  singulier  d'un 
acide  qui ,  d'une  part,  ne  peut  Étie  obtenu  à  l'état  isolé,  et 
«pii,  d'une  autre  part,  n'existe  qu'en  présence  d'uu  grand 
excès  d'une  base  énergique,  comme  la  potasse. 

Celte  piopriété,  que  nous  retrouverons  presque  dans  tous 
les  acidessuifazotcs,  se  comprend  facilement.  11  faut,  en  eQ'et, 
toute  l'énergie  de  la  potasse  pour  maintenir  en  une  seule 
molécule  quatre  éléments,  i'oxj-gène,  le  soufre,  l'hydrogène 
et  l'azote,  qui  ]*uvent  se  grouper  de  difl'érenies  manières 
pour  constituer  des  composés  plus  simples  et  d'une  grande 
stabilité,  tels  que  l'acide  sulfureux,  l'acide  sulfurique,  le 
deutosjde  d'asote,  l'aeîde  liypoazotique,  l'acide  azotique  et 
l'ammoniaque. 

Aussi  verra-t-on  toujours ,  dans  la  suite  de  ce  travail ,  les 
acides  sulfazotés  ou  leurs  sels  se  décomposer  complètement 
ou  en  partie  seulement,  lorsqu'on  les  soumettra  à  des  in- 
fluences qui  peuvent  déterminer  la  production  de  queltpies 
composés  plus  stables. 

Cette  mobilité  des  corps  sulfazotés  donne,  du  reste,  à  leur 
étude  un  puissant  intérêt. 

En  considérant  le  sulfazate  de  potasse  comme  un  sel  neu- 
tre, Taeidc  sulfaziquc  devient  /rilmsir/ue. 
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action  de  Veau  froide  sur  le  sidfazale  de  potasse. 

L'action  que  Teau  exerce  sur  les  sels  sulfazotés  est  pres- 
que toujours  une  des  parties  les  plus  intéressantes  de  leur 
histoire.  C'est,  en  effet,  dans  cette  circonstance  que  les 
molécules  des  acides  sulfazotés  peuvent  être  modifiées,  en 
quelque  sorte,  d'une  manière  lente  et  successive  et  donner 
naissance  à  de  nouveaux  groupements. 

Tous  les  sels  sulfazotés,  soumis  à  l'action  de  leau  bouil- 
lante, éprouvent  une  décomposition  que  l'on  peut  exprimer 
d'une  manière  générale-,  ils  se  changent,  dans  ce  cas,  en 
sulfates  métalliques  et  en  sulfates  d'ammoniaque ,  et  déga- 
gent de  l'oxygène  lorsque  leur  molécule  contient  plus  d'oxy- 
gène que  n'en  demande  le  soufx'e  pour  produire  de  l'acide 
sulfurique. 

Maïs  lorsqu'on  traite  un  sel  sulfazoté  par  Teau  froide, 
il  donne  de  nouveaux  sels  sulfazotés,  soit  en  éprouvant  un 
simple  dédoublement,  ou  en  perdant  une  certaine  quantité 
de  soufre  qui  passe  à  l'état  d'acide  sulfureux  ou  d'acide  sul- 
furique. 

J'ai  déjà  dit  précédemment  que  le  sulfazate  de  potasse  est 
décomposé  dans  l'eau  bouillante  en  sulfates  de  potasse  et 
d'ammoniaque ,  et  qu'il  dégage  de  l'oxygène  •,  mais  lorsqu'on 
le  dissout  dans  de  l'eau  froide  et  qu'on  laisse  évaporer  spon- 
tanément la  liqueur,  il  se  décompose  autrement  et  produit 
deux  nouveaux  sels  :  Tun  cristallise  en  gros  cristaux  rhom- 
boédriques,  et  sera  étudié  plus  loin  sous  le  nom  de  sulfazo- 
tate  de  potasse  basique ^  et  l'autre  reste  en  dissolution^  j'ai 
nommé  ce  dernier  sel  sulfazite  de  potasse.  Cette  décom- 
position est  représentée  par  la  formule  suivante  : 

a(S*AzH•0'^3KO)  =  S•A^H»0'^3KO^-S»AzH»0'^3KO. 

Sulfazate  de  potasse.  Salfazilo  de  potasse.  Salfazotate  de  potasse. 

J'examinerai  successivement  ces  deux  sels  qui  contien- 
nent, comme  on  le  voit,  des  acides  sulfazotés  novvv^^>x^. 


» 
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SULFAZITE    DE    POTASSE. 

Le  sulfazite  de  potasse  prend  naissance  dans  la  décompo- 
sition du  sulfazate  de  potasse  sous  Tinfluence  de  Peau. 

Il  est,  dans  ce  cas,  mélangé  à  du  sulfazotate  de  potasse 
basique;  mais  ce  sel  est  assez  peu  soluble  dans  Teau  froide. 
Lorsqu'on  soumet  à  l'évaporation  spontanée ,  en  présence 
d'un  excès  d'alcali ,  un  mélange  de  sulfazite  et  de  sulfazotate 
de  potasse  basique ,  ce  dernier  sel  se  dépose  en  premier  lieu 
et  le  sulfazite  de  potasse  reste  dans  les  eaux-mères  5  en  les 
évaporant  convenablement ,  elles  finissent  par  laisser  cris- 
talliser du  sulfazite  de  potasse. 

Le  sulfazite  de  potasse  est  blanc  ^  sa  réaction  est  fortement 
alcaline;  il  est  insoluble  dans  l'alcool  et  l'élher,  et  très- 
soluble  dans  l'eau.  Il  peut  cristalliser,  mais  la  forme  de  ses 
cristaux  n'est  pas  facile  à  déterminer  et  présente  l'aspect  de 
mamelons. 

Ce  sel ,  soumis  à  l'analyse,  a  donné  les  résultats  suivants  : 

Détermination  de  la  potasse. 

Sel 0,335 

Sulfate  de  potasse 0,286 

Potasse 0,154 

d''où  4^,97  pour  100  de  potasse. 

Détermination  du  soufre. 

Sel 0,349 

Sulfate  de  baryte 0,412 

Soufre o  ,o568 

d'où  16,27  P<*"^  100  de  soufre. 

Détermination  de  V hydrogène. 

Sel o,5oo 

Eau o,o5o 

d'où  1,11  pour  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  l'azote. 

Sel ogr,932 

Azote  corrigé 38cc  ^(^ 

En  poids oS»"  ,0487 

d'où  5,22  pour  100  d'azoïc. 


# 
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En  représenlant  le  sel  par  la  formule 

S»AzH'0'%3K0, 

la  théorie  donne  les  nombres  suivants  : 

Soufre 1 5  ,{)i 

Azote 4 ,67 

Hydrogène o  ,99 

Potasse 'fitl^ 

Oxygfène 3i  ,68 

100,00 

Lesulfazite  de  potasse,  qui  présente  une  grande  analogie 
avec  le siUfazate  de  potasse,  peut  facilement  en  être  distin- 
gué par  un  caractère  bien  tranché.  J'ai  dit,  en  cflet,  que  le 
sulfazotate  de  potasse  n'est  pas  décomposé  par  l'action  des 
acides  étendus,  ou  du  moins  très-lentement.  Le  sulfazitede 
potasse,  au  contraire,  traité  par  un  acide  faible,  est  immé- 
diatement détruit,  forme  du  sulfate  de  potasse  et  du  deut- 
oxyde  d'azote  qui  se  dégage. 

Le  sulfazite  de  potasse  est,  de  tous  les  sels  sulfazotés,  celui 
qui  résiste  le  plus  longtemps  à  l'action  de  l'eau.  Cependant, 
lorsqu'on  fait  bouillir  sa  dissolution ,  elle  se  transforme  com- 
plètement en  sulfate  de  potasse  et  en  ammoniaque,  et  dé- 
gage de  l'oxygène,  comme  l'indique  la  formule  suivante  : 

S»AzH»0'S3KO=i:3(SO%KO)H-A2H»H-0». 

Si  l'on  chauffe  le  sulfazite  de  potasse  cristallisé,  il  dé- 
gage des  vapeurs  rutilantes  et  de  l'ammoniaque  en  propor- 
tion assez  faible. 

Les  réactions  qui  précèdent  démontrent  que ,  lorsqu'on 
décompose  le  sulfazite  de  potasse  par  la  chaleur  ou  par  l'ac- 
tion d'un  acide,  l'azote  paraît  avoir  une  certaine  tendance  à 
se  dégager  à  l'état  de  deutoxyde  d'azote  ou  d'acide  hypoazo* 
tique;  dans  le  groupement  qui  constitue  l'acide  sulfazeux, 
l'acide  azoteux  n'est  donc  pas  encore  détruit;  il  peut,  du 
moins,  reparaître  lorsqu'on  décompose  le  sulfazite  de  po- 
tasse; tandis  que,  dans  les  autres  sels  sulfazotés,  on  verra 
qu'à  mesure  que  la  proportion  de  soufre  av^ç^mauV^  ^  ç.^  \v^%\. 
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plus  à  l'étal  (le  du utoxy de  d'à ïotc  f]U(!  l'aboie  se  dégage  lors- 
qu'on décompose  ces  derniers  sels  sulfazotés ,  mais  toujours  à 
l'état  d'ammonîacpe. 

Le  sulfazite  de  polassc,  semblable  au  siilfazale  de  potasse, 
est  décompose  lorsqu'on  le  met  en  présence  des  sels  métal- 
liques. Il  m'a  été  impossible  de  retirer  l'acide  sulfazcux  du 
sulfazite  de  potasse.  J'ai  dit,  en  effet,  que  ce  sel  était  dé- 
truit par  les  acides  les  plus  faibles,  et  que  l'acide  sulfazeux, 
à  l'état  de  liberté ,  se  décomposait  immédiatement  en  acide 
Bulfurique  et  en  deutoxyde  d'azote. 

Le  groupement  S'AzH'O"  =  3S0',  AzO%  H'O',  au- 
quel je  donne  le  nom  d'acitia  siilfazenx,  ne  peut  donc  exis- 
ter qu'en  présence  de  3  équi  vaients  de  potasse  ;  il  se  détruit 
lorsqu'on  enlève  au  sel  nne  certaine  quantité  de  base,  ou 
qu'on  essaye  de  remplacer  la  potasse  par  une  base  moins 
énergique. 

Je  n'ai  pu  me  procurer  jusqu'à  présent  qu'une  petite 
quantité  de  sulfazîle  de  potasse  ■■,  elle  ne  m'a  pas  permîsd'exa- 
mîner  avec  détail  l'action  que  l'eau  froide  exerce  à  la  lon- 
gue sur  lui. 

Je  me  suis  assuré  cependant  que  l'eau  le  décompose  et 
parait  produire  un  nouveau  sel  sulfazoté.  Tout  me  porte  à 
croire  que  le  sulfazite  de  potasse  se  dédouble  dans  l'eau  de  la 
manière  suivante  ; 

a(,S'AïH'0",3K.O)  =  S'Aza'0'%3KO-(-S'AiH"0".  3  KO; 
il  se  formerait,  comme  on  le  voit  dans  ce  cas,  du  sulf- 
azate  de  potasse  S'Az  H^O",  3 KO,  et  un  nouveau  sel, 
S' Az  H'  0'",  3KO,  qui  pourrait  être  représenté  par 
aSO',  AzO',  3H0,  3K0,  qui  contiendrait  donc  un  acide 
sulfazoté  formé  par  la  combinaison  de  2  équivalents  d'a- 
cide sulfureux,  i  équivalent  d'acide  azoteux  et  3  équi- 
valents d'eau.  Cet  acide  serait  le  second  acide  de  la  série 
que  j'ai  établie  au  commencement  de  ce  Mémoire. 
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MÉTÀSLLFAZOTÀTB    DE    POTASSE. 

J'ai  donné  le  nom  me  tas  iilf azotate  de  potasse  à  un  sel 
que  l'on  produit  souvent  en  faisant  passer  de  Tacide  sulfu- 
reux dans  une  dissolution  d'azotite  de  potasse  moyenne- 
ment concentrée.  Il  arrive  un  moment  où  la  liqueur  se 
prend  en  une  gelée  transparente  entièrement  semblable  à 
de  Tempois  ou  bien  à  du  pectate  de  potasse. 

On  peut  aussi  former  du  métasulfazotate  de  potasse  en 
soumettant  à  Tébullition  une  dissolution  de  sulfazate  de  po- 
tasse 5  la  liqueur  se  prend  en  gelée  par  le  refroidissement 
et  laisse  déposer  du  métasulfazotate  de  potasse. 

Lorsqu'on  mélange  des  dissolutions  de  sulfazate  et  de 
sulfazite  de  potasse ,  on  donne  souvent  naissance  à  du  mé- 
tasulfazotate de  potasse. 

Ce  sel  diflere  beaucoup,  par  ses  propriétés  physiques, 
des  sels  qui  ont  été  examinés  précédemment  ;  il  n'est  pas 
cristaUisable  et  jouit  de  la  propriété  de  faire  prendre  en 
masse  une  grande  quantité  d'eau;  il  est  insoluble  dans  l'al-^ 
cool  etl'éther.  Lorsqu'on  le  comprime  fortement,  il  forme 
une  masse  transparente  qui  ressemble  tout  à  fait  à  de  la 
cire. 

Ce  sel  a  été  analysé  par  les  procédés  ordinaires;  il  a 
donné  les  résultats  suivants  : 

Détermination  de  la  potasse, 
I.                                                            IL 
Sel , I  yOoo  Sel o  ,565 

S(V,KO 0,773  SO»,KO o,5a2 

KO 0,4179  KO 0,28:^ 

d'où 4 1)79 p.  100  de  potasse.  d^où4^}4op*  100  do  potasse. 

III.                                                    IV. 
Sel o,5oo  Sel 0,193 

SO»,KO 0,396  SO",KO....: o,i53 

KO 0,214  KO 0,0827 

d^où42,8op.  100  de  potasse.  d'où  4^>84  p*  100  de  potasse. 

Détermination  du  soufre, 
I.                                                                 II. 
Sel 0,387  Sel 0,387 

SO»,BaO 0,470  SO»,BaO ♦0,471 

Soufre o  ,0648  d'où  i6,74  P-  loo  de  soufro. 

d'où  i^,y4  p.  loodc  soufre. 
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Détermination  de  l'hydrogène. 

Sel o  ,5uo 

Eau 0,045 

Hydrogène o,oo5 

d^où  1,00  p.  100  d^hydrogèno. 

Détermination  de  l'azote. 

Sel iS"^  ,000 

Azote  corrige ^S^^  ,00 

En  poids o8r,o48i 

d^où  4,81  pour  100  d^azote. 

Il  résulte  des  analyses  précédentes  que  le  métasulfazo- 
tate  de  potasse  peut  être  représenté  par  la  formule 

S'Az«H«0",6K0, 

quî ,  elle-même ,  peut  être  décomposée  en 

S^AzH'0'%3KO-hS»AzH»0'«,3KO-+-2HO. 

Le  métasulfazotate  peut  donc  être  considéré  comme  un  sel 

double  qui  résulte  de  la  combinaison  d'équivalents  égaux  de 

sulfazite  et  de  sulfazate  de  potasse.  Ces  deux  sels  ont  pris , 

en  se  combinant ,  deux  équivalents  d'eau.  En  admettant  la 

■formule  précédente ,  la  théorie  donne  les  nombres  suivants  : 

Soufre ....    17,16 

Azote 4}^^ 

Hydrogène 1,21 

Oxygène ^4, 17 

Potasse 4^  )  i5 

100,00 

Quelques  expériences  semblent  indiquer  que  le  méta- 
sulfazotate de  potasse  est  un  sel  double  formé  par  la  combi- 
naison du  sulfazite  et  du  sulfazate  de  potasse.  En  effet ,  le 
métasulfazotate  de  potasse  se  produit,  comme  je  Tai  dit,  en 
mélangeant  deux  dissolutions  de  sulfazate  et  de  sulfazite  de 
potasse.  Il  présente,  en  outre ,  toutes  les  propriétés  des  sels 
qui  l'ont  engendré. 

Lorsqu'on  le  traite  par  des  acides  faibles,  il  dégage  du 
deutoxyde  d'azote  comme  le  sulfazite  de  potasse. 

Quand  on  le  met  en  contact  avec  l'eau  et  qu'on  élève  la 
température  du  liquide ,  il  se  décompose  en  sulfazite  et  en 
siûfazotatc  de  potasse. 
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Le  mëtasulfazotate  de  potasse  éprouve  une  décomposition 
assez  curieuse  lorsqu'on  le  chauife.  Si  l'on  met  dans  une  étuve 
des  plaques  transparentes  de  ce  sel,  à  la  température  de  5o 
ou  60 degrés,  on  voit  le  métasulfazotate  se  transformer  en 
une  infinité  de  cristaux  parfaitement  définis  de  sulfazotate 
de  potasse  basique ,  et  il  s'écoule  un  liquide  qui  contient  du 
sulfazite  de  potasse. 

Aussi  le  métasulfazotate  de  potasse  n'a-t-il  jamais  pu  être 
desséché  que  dans  le  vide. 

Ce  sel  est  décomposé  complètement  par  une  température 
de  25o  degrés;  il  se  transforme  eu  sulfate  de  potasse,  dé- 
gage de  l'ammoniaque  et  de  l'acide  sulfureux. 

Les  sels  métalliques  détruisent  le  métasulfazotate  de  po- 
tasse. 

n  m'a  été  impossible  d'isoler  l'acide  métasulfazotique  ; 
cet  acide  se  décompose  immédiatement  en  acide  sulfurique 
et  en  deutoxyde  d'azote. 

Telles  sont  les  principales  propriétés  du  métasulfazotate 
de   potasse,  que  l'on  peut  considérer  soit  comme  un  sel  ■ 
sulfazoté  particulier,  soit  comme  un  sel  double. 

Je  prouverai ,  dans  la  suite  de  ce  Mémoire ,  que  d'autres 
sels  sulfazotés  peuvent  aussi  s'unir  entre  eux  et  former 
des  sels  doubles  semblables  au  métasulfazotate  de  potasse , 
et  qui,  lorsqu'on  les  fait  dissoudre  dans  l'eau,  régénèrent 
les  sels  qui  les  ont  produits. 

Les  composés  qui  précèdent  ont  été  placés  en  tête  de  ce 
travail  pour  conserver  aux  faits  leur  ordre  naturel.  Je  devais, 
en  effet ,  parler  d'abord  des  sels  sulfazotés  qui  se  forment  en 
premier  lieu,  lorsqu'un  azotite  est  soumis  à  l'action  de  l'acide 
sulfureux,  et  dont,  par  conséquent,  les  molécules  sont  les  plus 
simples.  Mais  si  j'avais  dû  étudier  les  sels  sulfazotés  d'après 
leur  importance  chimique ,  et  faire  connaître  immédiate- 
ment les  corps  qui ,  par  l'ensemble  de  leurs  propriétés , 
donnent  l'idée  la  plus  nette  d'un  sel  sulfazoté,  je  n'aurais 
certainement  pas  mis  en  première  ligne  le  sulfazite  et  le 
sulfazate  de  potasse,  dont  la  préparation  est  dit^cUc  ^  ^5^  t^^ 
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peuvent  èlie  puiifiés  qu'incomplélcment,  parce  que  l'eau 
les  décompose.  Les  léaclions  de  ces  seb  se  trouvent  eu  ou- 
tre fort  limitées,  par  la  présence  d'un  excès  d'alcali  qui  est 
indispensableàleur  existence,  et  qui  empêche  d'examiner  les 
phcnomènesde  double  décomposition  que  produisent  ces  sels 
lorsqu'on  les  met  en  contact  avec  les  autres  sels  métallicpies. 

Les  composés  qu'il  me  reste  à  faire  connaître  maintenant 
jouissent,  au  contraire,  de  propriétés  qui  rendent  leur  étude 
plus  facile. 

Ils  se  déposen  t  de  leur  dissolution  en  cristaux  volumineux 
qui,  par  la  régularité  de  leurs  formes,  rappellent  les  plus 
beaux  sels  de  la  cbiniic;  on  peut  les  faire  dissoudre  à  plu- 
sieurs reprises  dans  l'eau  sans  les  décomposer. 

Le  sel  que  je  vais  décrire  ici,  sous  le  nom  de  sulfazotale 
de  potasse  basique ,  est  peut-être  un  des  plus  importants  de 
tonte  la  série  des  sels  sulfazotés ,  à  cause  de  sa  production 
facile,  et  surtout  par  le  nombre  de  nouveaux  sels  qu'il  peut 
former  lorsqu'on  le  soumet  à  l'aetion  des  réactifs.  J'exa- 
miaerai  donc  ses  piopriétés  avec  détail. 

sulfazotAte  de  potasse  basiqde. 

Le  sulfazotate  de  potasse  basique  preud  naissance  dans 
un  grand  nombre  de  circonstances.  Nous  avons  déjà  vu  qu'il 
se  forme  lorsqu'on  met  dani  l'eau  les  deux  sels  précédents , 
c'est-à-dire  le  sulfazate  et  le  sulfasoiate  de  potasse  ;  ces  sels 
se  dédoublent  en  sulfazite,  qui  reste  dans  la  dissolution,  et 
en  sulfazotate  basique,  qui  se  dépose  en  cristallisant.  Comme 
la  décomposition  de  ces  sels  se  fait  lentement ,  c'est  ordinai- 
rement dans  celte  circonstance  que  se  forment  les  plus  beaux 
cristaux  de  sulfazotate  de  potasse  basique. 

Mais  lorst[u'on  veut  obtenir  une  grande  quantité  de  suif- 
azotate  de  potasse  basique  ,  il  faut  produire  ce  sel  par  l'ao 
liou  directe  de  l'acide  sulfureux  sur  un  azotitc  ;  le  procédé 
que  je  vais  donner  m'a  permis  souvent  de  préparer  eu  peu 
de  temps  plus  de  i  kilogramme  de  sulfazotate  de  potasse 
basique. 


3e  commcucc  par  former  un  azotitc  de  potasse  par  la  mé- 
thode que  j'ai  indiquée  précédemment;  je  fais  passer  en- 
suite dans  sa  dissolution ,  concentrée  et  rendue  fortement 
alcaline,  assez  d'acide  sulfureux  pour  que  la  liqueur  laisse 
déposer  du  sulfasate  de  potasse,  bien  rcconnaîssable  A  sa 
grande  solubilité  dans  l'eau  pure ,  à  son  insolubilité  dans  une 
liqueur  alcaline ,  et  à  sou  aspect  soyeux. 

A  ce  moment,  j'ajoute  dans  la  liqueur  la  quantité  d'eau 
strictement  nécessaire  pour  dissoudre  le  sulfazale  de  potasse, 
et  je  continue  à  faire  passer  de  l'acide  sulfureux,  en  ayant 
le  soin  de  maintenir  la  liqueur  fortemeut  alcaline  ;  la  dis- 
solution s'échauffe  considérablement;  elle  se  trouble  bîen- 
tàt,  et  laisse  déposer  des  cristaux  durs  et  brillants  de 
sulfazotate  de  potasse  basique ,  et  qui  sont  souvent  assez 
abondants  pour  faire  prendre  la  liqueur  en  masse.  Pour 
purifier  le  sulfazotale  de  potasse  basique  ainsi  obtenu,  je 
le  fais  cristalliser  à  plusieurs  reprises  dans  une  liqueur  qui 
contient  de  la  potasse  ;  sans  cette  précaution ,  le  sulfazotate 
de  potasse  se  décomposerait  en  partie. 

Le  sulfaxotate  de  potasse  basique  est  blanc,  solnble  dans 
l'eau  ,  insoluble  dans  Talcool  et  l'éther  ;  sa  saveur  est  légè- 
rement caustique.  Il  exerce  sur  les  réactifs  colorés  une  réac- 
tion très-sensiblement  alcaline.  Il  cristallise  en  prismes 
rhomboïdaux,  qui  sont  souvent  volumineux:. 

Il  est  beaucoup  plus  stable  que  les  sels  précédents  ;  il  peut 
supporter  une  température  de  i^o  degrés  sans  se  décom- 
poser. L'eau  n'agit  que  lentement  sur  lui,  comme  je  le 
prouverai  plus  loin. 

Il  a  présenté  la  composition  suivante  : 


Déterniinalion  de  U 


U. 

SO*,  itO o'j5o 

Potasse o,^oS 
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m.  IV. 

Sel 0,490  Sel 0,340 

SO«,KO 0,347  SO»,KO 0,242 

Potasse 0,187  KO o,i3o 

d^où  38,17  p.  100  de  potasse.  d''où  38,23  p.  100  de  potasse. 

Détermination  du  soufre, 

I.  II. 

Sel 0,916  Sel 0,855 

SO»,BaO ;...     1,473  SO»,BaO 1,374 

Soufre o,2o3  Soufre 0,189 

d^où  22,18  p.  100  de  soufre.  d^où  22,10  p.  100  de  soufre. 

III.  IV. 

Sel 0,905  Sel 0,914 

SO%BaO 1,453  SO«,BaO 1,462 

Soufre 0,200  Soufre o  ,2n  i 

(Poù  23,09  p.  100  de  soufre .  d''où  2 1,99  p.  100  de  soufre. 

V.  VI. 

Sel 1,000  Sel 1,640 

S0%  BaO 1,625  SO»,BaO 2,652 

Soufre 0,224  Soufre 0,366 

d^où  22,4 (  p*  100 de  soufre.  d^où  22,32  p.  100  de  soufre. 

VU.  VIII. 

Sel o,5oo  Sel o,5oo 

SO%BaO 0,799  SO%BaO 0,809 

Soufre 0,110  Soufre 0,111 

d^où  22,00  p.  100  de  soufre.  d'où  22,22  p.  100  de  soufre. 

IX. 

Sel o,5oo 

S0%  BaO 0,812 

d^oû  22, 3o  p.  100  de  soufre. 

Détermination  de  Vhjdrogène, 

I.  II. 

Sel 1,223  Sel 0,970 

Eau 0,074  ^^^ 0,072 

Hydrogène o  ,00822  Hydrogène o  ,008 

d'où  0,67  p.  100  d'hydrogène.  d'où  0,82  p.  100  d'hydrogène. 

m.  IV. 

Sel 0,811  Sel 0,897 

Eau 0,060    >  Eau 0,060 

Hydrogène 0,006  d'où  0,79  p.  100  d'hydrogène. 

d''oû  0,82p.  100  d'hydrogène. 
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V.  VI. 

Sel o,5oû  Sel o,5oo 

Eau 0,040  £au 0,044 

<roùo,88p.  100  d'hydrogène.  d'où 0,97  p.  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  l'azote. 

I.  II. 

Sel iS',000  Sel iS>^,ooo 

Azole  corrigé 37^^,00  Azote  corrigé 33<^*^,70 

d'où  4>69  P-  100  d'azote.  d'où  4>^7  P-  100  d'asote. 

III. 

Sol iSf,6o4 

Azote  corrige 56^^,09 

d'où  4>49  P*  10^  d'azote. 

En  calculant ,  d'après  les  nombres  précédents ,  la  formule 
de  sulfazotate  de  potasse  basique ,  on  reconnaît  que  ce  sel 
peut  être  représenté  par  S*AzH^  O*^,  3K0. 

La  théorie  donne  les  nombres  suivants  : 

Soufre 21 ,89 

Azote 3,85 

Hydrogène o  ,81 

Oxygène 34 ,91 

Potasse 38,54 

100,00 

Si  l'on  rapproche  la  formule  du  sulfazotate  de  potasse 
de  celle  qui  représente  le  sulfazate  S*AzH*0**,3K0,  on 
voit  que  ces  deux  sels  ne  diffèrent  que  par  i  équivalent  d'a- 
cide sulfureux.  Ce  rapport  de  composition  se  trouve  confirmé 
par  l'expérience  •,  car  on  a  vu  précédemment  le  sulfazate 
de  potasse  se  transformer  en  sulfazotate  de  potasse,  sous 
l'influence  de  l'acide  sulfureux. 

Le  sulfazotate  de  potasse  basique  contient  un  acide  que 
je  nomme  acîde  sulfazotique,  et  qui  peut  être  représenté 
par  5  équivalents  d'acîde  sulfureux,  i  équivalent  d'acide 
azoteux  et  3  équivalents  d'eau.  En  effet , 

S»  Àz  H»  O' S  3  KO  =  5  SOS  AzO»,  3  HO,  3  KO. 

J'examinerai  maintenant  les  propriétés  du  sulfazotate  de 
potasse  basique.  Mais  comme  les  réactions  de  ce  sel  S!Q»TL\.Vt^%- 
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nombreuses,  et  que  chacune,  prise  en  particulier,  donne 
naissance  en  quelque  sorte  à  une  nouvelle  classe  de  sels; 
l'élude  de  ce  corps  demande  à  être  faite  avec  beaucoup  d'or- 
dre, et  je  consacrerai  un  cbapïtre  particulier  à  l'examen 
de  chaque  réaction  du  sulfazotaie  de  potasse  basique. 

Action  (te  la  chaleur  sur  le  suîjazotate  de  potasse  ^^| 

basique.  ^^| 

Lorsqu'on  chauffe  le  sulfazoïate  de  potasse  basique  dans 
une  éluve,  on  voit  que,  jusqu'à  \^o  degrés,  les  cristans 
conservent  leur  transparence  et  ne  perdent  pas  de  leur 
poids;  mais  entre  i4o  et  i6o  degrés,  ils  se  ternissent  et 
commencent  à  se  décomposer.  Le  sel,  chauQ'é  à  la  tempéra- 
tiu'e  de  200  degrés  environ ,  dégage  des  vapeurs  rutilantes 
de  l'acide  sulfureux  et  du  sulfite  d'ammoniaque,  et  laisse 
toujours  uu  résidu  de  sulfate  acide  de  potasse.  Cette  décom- 
position du  sulfazoïate  par  la  chaleur,  se  fait  d'une  manière 
brusque;  elle  rappelle,  jusqu'à  un  certain  point,  celle  des 
carbazotates  ou  des  indigotaies. 

Action  des  acides  sur  le  suif  azotate  dépotasse  basiqtte. 

Tous  les  acides  décomposent  le  sulfazoïate  de  potasse  ba- 
sique; mais  les  produits  de  cette  réaction  varient  avec  la 
concentration  et  l'énergie  des  acides  que  l'on  emploie. 

Lorsqu'on  verse,  dans  une  dissolution  chaude  de  sulfazo- 
ïate de  potasse  basique,  des  acides  concentrés,  les  éléments 
de  l'acide  sulfazotiquc  se  dissocient  ;  il  se  dégage  alors  da 
deutoxyde  d'azote. 

Mais  les  phénomènes  sont  différents  lorsqu'on  fait  réa- 
gir sur  des  dissolutions  de  sulfazotale  de  potasse  basique 
des  acides  énergiques  très-dilués ,  ou  bien  des  acides 
faibles. 

Dans  ce  cas  ,  les  acides  prennent  une  partie  de  la  base 
et  transforment  le  sidfazotate  de  potasse  basique  en  un  nou- 
veau sel  (juc  je  nomme  suif  azotate  neutre  de  potasse. 
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J'ai  exaDÛné  successivement  Taction  des  différents  acides 
sur  le  sulfazotate  de  potasse  basique,  et  j'indiquerai  les  ré- 
sultats que  m'a  présentés  cette  réaction. 

Lorsqu'on  fait  passer  dans  une  dissolution  de  sulfazotate 
de  potasse  basique  de  l'acide  carbonique ,  l'acide  est  absorbé 
lentement  ;  la  liqueur ,  au  bout  d'un  certain  temps ,  laisse 
déposer  de  beaux  cristaux  de  sulfazotate  de  potasse  neutre. 
Cette  décomposition  est  assez  lente ,  car  il  faut  environ  deux 
ou  trois  heures  pour  transformer  complètement  en  sulfazo- 
late  neutre  de  potasse  3o  grammes  de  sulfazotate  de  potasse 
basique. 

L'acide  sulfhydrique  agit  comme  l'acide  carbonique, 
peut-être  avec  un  peu  plus  de  rapidité,  et  transforme  le 
sulfazotate  basique  en  sulfazotate  neutre.  J'avais  pensé  que 
cet  acide  pourrait  peut-être  produire  un  sel  particulier,  en 
entrant  lui-même  dans  la  molécule  de  l'acide  sulfazoté. 
Mais  l'acide  sulfhydrique  se  comporte  conmie  un  autre 
acide,  donne  naissance  à  du  solfazotate  neutre,  et  forme 
du  sulfure  de  potassium,  avec  une  partie  de  la  base  contenue 
dans  le  sulfazotate  de  potasse  basique. 

Les  acides  sulfureux  et  chlorhydrique,  employés  en  pro- 
portion convenable ,  produisent  aussi  du  sulfazotate  de  po- 
tasse neutre ,  en  réagissant  sur  le  sulfazotate  basique  ;  mais 
un  excès  de  ces  acides  décompose  le  sel  neutre  :  il  en  est  de 
même  de  l'acide  sulfurique  qui,  à  l'état  concentré,  dégage 
dudeutoxyde  d'azote,  mais  qui,  en  dissolution  très-étendue, 
forme  du  sulfazotate  neutre  de  potasse. 

L'acide  azotique  décompose  immédiatement  le  sulfazo- 
tate de  potasse  basique,  ne  produit  pas  de  sulfazotate  neu- 
tre, et  transforme  complètement  le  soufre  du  sulfazotate  en 
acide  sulfurique  5  Fazole  du  sel  se  dégage  en  grande  partie  à 
Tétat  de  gaz  rutilant. 

Mais  de  tous  les  acides ,  celui  que  j'ai  employé  avec  le 
plus  d'avantage  pour  préparer  le  sulfazotate  de  potasse 
neutre,  est  l'acide  acétique. 

Ann.  4e  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XV.  (Dccem\itft  \^\^>i       OÎ^ 
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Une  dissolution  de  sulfazotatc  de  potasse  basique,  traitée 
par  un  léger  excès  d'acide  acétique,  laisse  presque  immédia- 
tement déposer  une  abondante  cristallisation  de  sulfazotatc 
de  potasse  neutre. 

Il  est  cependant  une  précaution  importante  à  prendre 
dans  cette  préparation  :  si  la  dissolution  du  suifazotate  de 
potasse  basique  a  été  faite  h  chaud ,  on  doit  laisser  refroidir 
la  liqueur  et  ne  verser  Tacide  acétique  que  lorsqu'elle  com- 
mence à  cristalliser;  car  si  l'on  ajoutait  de  l'acide  acétîqur 
dans  une  dissolution  bouillante  de  suifazotate  de  potasse 
basique,  il  se  ferait  une  vive  effervescence  de  deutoxyde 
d'azote,  que  rien  ne  pourrait  arrêter,  et  le  sel  serait  com- 
plètement décomposé  en  sulfate  de  potasse  et  sulfate  d'am- 
moniaque. 

SULFAZOTATE  DE  POTASSE  NEUTRE. 

Ce  sel  prend  naissance  dans  plusieurs  circonstances  que 
j'ai  fait  connaître  en  partie  dans  le  chapitre  précédent  5  jr 
résumerai  ici  les  principales  : 

i*^.  On  obtient  le  suifazotate  neutre  de  potasse  en  trai- 
tant le  suifazotate  de  potasse  basique  par  un  acide  faible  ou 
par  un  acide  énergique  convenablement  étendu. 

2^.  Lorsqu'on  soumet  le  suifazotate  de  potasse  basique  h 
l'action  de  quelques  sels,  et  principalement  de  Tacétate  de 
plomb  ou  du  chlorure  de  barium  ,  il  se  précipite  des  sels 
doubles  de  potasse  et  de  plomb,  de  potasse  et  de  baiyte,  dont 
je  donnerai  plus  loin  la  composition  ;  et  il  reste  dans  la  li- 
queur du  suifazotate  de  potasse  neutre. 

3°.  Ce  sel  s'obtient  encore  en  faisant  arriver  de  l'acide 
sulfureux  dans  de  l'azotite  de  potasse;  si  la  liqueur  est  con- 
centrée et  très-alcaline,  c'est  du  suifazotate  de  potasse  basi- 
que qui  se  forme,  lorsque  la  liqueur  est  étendue,  c'est  le  sel 
neutre  qui  se  précipite. 

4°.  On  peut  enfin  transformer  le  suifazotate  de  potasse 
basique  en  sel  neutre,  en  faisant  bouillir  une  dissolution  dé 
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sel  basique  et  arrêtant  rébullilion  au  moment  où  le  sel  de- 
vient acide. 

Le  sulfazotate  neutre  de  potasse  est  blanc,  moins  soluble 
dans  Teau  que  le  sel  basique  *,  il  est  insoluble  dans  Falcool  ; 
il  cristallise  avec  une  régularité  remarquable  ^  on  l'obtient 
en  octaèdres  allongés  ;  il  diffère  des  sels  sulfazotés  qui  ont 
été  examinés  précédemment,  en  ce  qu'il  n'exerce  aucune 
action  sur  les  réactifs  colorés  -,  sa  saveur  est  à  peine  appré- 
ciable. Soumis  à  l'analyse,  il  a  présenté  la  composition  sui- 
vante : 

Détermination  de  la  potasse. 

I.  II. 

Sel 0,4^1  Sel o,3oo 

SO»,KO o,23i  SO",KO 0,160 

KO 0,12.5  KO 0,086 

d''oii  39,00  p.  100  de  potasse.  d^où  28,08  p.  100  do  potasse. 

m. 

Sel o,5o8 

SO%KO 0,271 

KO 0,146 

d'où  28,73  pour  4O0  de  potasse. 
Détermination  du  soitfre. 

Sel o  ,5oo 

SO%BaO 0,880 

KO 0,121 

d'où  24)2  pour  100  de  soufre. 

Détermination  de  l'hydrogène, 

I.  1. 

Sel o,5oo  Sel o,5oo 

Eau 0,080  Eau 0,088 

Hydrogène 0,0088  Hydrogène 0,0097 

d'où  1,76  p.  100  d'hydrogène.  d'où  1 ,94  p.  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  Vazotc, 

I.  II. 

Sel iSif  ,000  Sel iS'^,000 

Azote  corrigé 35",7  Azote 36",  i 

d'où  4,526  p.  100  d'azote.  d'où  4,577?.  100  d'azote. 
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m.  IV. 

Scl iSr^ooo  Sel iS',000 

Azote  corrige 36**^,  1  Azote  corrigé 35^^  fi 

d'où  4>577  P-  '00  d'azote.  d'où  4>5i3  p.  100  d'azote. 

Il  résulte  des  analyses  précédentes,  que  le  sulfazotate 
neutre  de  potasse  peut  être  représenté  par  cette  formule  : 

S*AzH»0'«,2K0,2H0. 
La  théorie  donne  : 

Soufre 23,81 

Azote 4)^9 

Hydrogène i  ,4? 

Potasse ^7  »9o 

Oxygène 4^»^^ 

100,00 

On  voit  donc  que  ce  sel  ne  diflere  du  sulfazotate  de  potasse 
basique  que  par  i  équivalent  de  base  qui  se  trouve  remplacé 
par  2  équivalents  d'eau.  Il  est  très-probable  que  un  de  ces 
équivalents  d'eau  joue  le  rôle  de  base ,  et  que  l'autre  équiva- 
lent doit  être  considéré  comme  de  l'eau  de  cristallisation. 

Il  est ,  du  reste ,  très-facile  de  transformer  le  sulfazotate 
neutre  de  potasse  en  sulfazotate  basique  :  lorsqu'on  met  ce 
sel  en  contact  avec  un  excès  d'alcali ,  il  s'échauiTe  forte- 
ment, perd  sa  transparence  et  se  transforme  immédiate- 
ment en  siJfazotate  de  potasse  basique. 

Le  sel  obtenu  en  traitant  le  sulfazotate  neutre  de  potasse 
par  un  excès  d'alcali ,  a  toutes  les  propriétés  du  sulfazotate  de 
potasse  basique,  et  présente  exactement  la  même  forme  cris- 
talline^ j'ai  voulu  cependant  constater  celle  identité  par  l'ana- 
lyse ,  et  j'ai  déterminé  la  potasse  et  le  soufre  d'un  sel  basique 
préparé  en  traitant  le  sulfazotate  de  potasse  neutre  par  un 
excès  de  potasse.  Je  citerai  ici  les  résultats  de  celle  analyse  : 

Détermination  de  la  potasse. 

Sel 0,345 

SO",KO o,a4i 

KO o,i3o 

d'où  37,6  powT  \oo  àQipo\.'aL%%«j. 
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Détermination  du  soufre. 

Sel o,36"> 

S<)%Ka() o,r)(>8 

Soulre o  ,078 

d'où  21 ,8  pour  100  de  soufre. 

La  composition  théorique  du  sulfazotate  de  potasse  basi- 
<{ue  donne  21,8  pour  100  de  soufre  et  38,54  pour  100  de 
potasse. 

Ainsi  Tacide  siJfazotique  peut  se  combiner  avec  la  po- 
tasse en  deux  proportions ,  pour  former  un  sel  basique  qui 
contient  i  équivalent  de  potasse^  et  un  sel  neutre  qui  esi 
formé  de  i  équivalent  d'acide ,  2  équivalents  de  potasse  el 
2  équivalents  d'eau. 

La  composition  des  deux  sulfazotates  de  potasse  est  éta- 
blie par  l'analyse  et  confirmée  par  rexpérieuce,  puisque 
le  sulfazotate  de  potasse  basique  se  transforme  en  sulfazo- 
tate neutre  lorsqu'on  le  traite  par  un  acide  faible,  et  que 
le  sulfazotate  de  potasse  neutre  revient  a  l'état  de  sel  basi- 
que sous  l'influence  d'un  excès  de  potasse.  Cette  exj>érienc4? 
m'a  paru  importante,  car  il  existe  de  si  faibles  différences 
entre  les  nombres  qui  représentent  la  composition  en  cen  - 
tièmes  des  sels  sulfazotés,  que  j'ai  toujours  été  heureux  de? 
confirmer  mes  analyses  par  des  réactions. 

Je  dois  faire  remaixjuer  ici  que  les  mots  de  sels  nciilres  et 
selsbasiques  ne  sont  employés  que  pour  indiquer  la  réaction 
des  deux  sulfazotates  de  potasse  :  on  pourrait  soutenir,  avec 
tout  autant  de  raison,  ([ue  le  sel  que  je  nomme  basique  est 
le  sel  neutre,  et  que  le  sel  neutre  est  un  sel  acide.  J'ai  nomme 
sel  neutre  celui  qui  n'exerce  aucune  action  sur  les  réactifs 
colorés,  et  sel  basique  celui  qui  présente  une  réaction  alca- 
line. 

Les  considérations  si  intéressantes  que  Ton  doit  à  M.Che- 
vreul  sur  la  neutralité  des  sels,  trouvent  ici  leur  application. 

Le  sulfazotate  neutre  de  potasse,  chaufl'c  à  200  degrés,  se 
décompose  comme  tous  les  sels  sulfazolés ,  en  donnant  nais- 
sance i)  du  sulfate  de  potasse,  à  de  1  acide  sulfureux  cl  à  d<* 
l'ammoniafjHc. 
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Lorsqu'on  fait  bouillir  sa  dissolution ,  on  le  décompose 
beaucoup  plus  rapidcmcjii  que  le  siilfazoïate  basique.  Il  de- 
vient, dans  ce  cas  ,  imuiédiatemeni  acide,  et  se  transforme 
en  bisulfate  de  potasse  et  en  un  nouveau  sel  sulfazoté. 

Les  cristaux  de  sulfazotate  neutre  de  potasse  ne  se  con- 
serventpas,  même  dans  un  flacon  hermétiquement  bouché; 
ils  deviennent,  au  bout  de  quelques  jours,  opaques,  et 
éprouvent  une  décomposition  fort  curieuse ,  qui  sera  exa- 
minée avec  détail  plus  loin. 

Le  aolfazolate  neutre  de  potasse  ne  précipite  pas  les  sels 
neutres  de  plomb,  les  sels  de  baryte,  les  sels  d'argent;  il 
difïière  sous  ce  rapport  du  sulfazotate  de  potasse  basique,  qui 
dans  ces  différentes  circonstances  forme  des  sels  doubles  peu 
solubles  dans  Feau. 

Lorsqu'on  mélange  du  sulfazotatc  neutre  de  potasse  avec 
une  des  dissolutions  métalliques  que  je  viens  de  citer,  et  que 
l'on  évapore  la  liqueur,  les  deux  sels  cristallisent  séparément. 

Les  acides  faibles  ou  les  acides  énergiques  étendus  n'exer- 
cent à  froid  aucune  action  sur  le  sulfazotate  neutre  de  po- 
tasse; mais,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  ils  décomposent 
complètement  ce  sel  et  dégagent  du  deutoxyde  d'azote. 

L'acide  azotique,  même  étendu,  réagît  sur  le  sulfazotate 
neutre  de  potasse,  et  transforme  le  soufre  qu'il  contient  en 
acide  sulfurique. 

Le  chlore  exerce  la  même  action  oxydante. 

Telles  sont  les  principales  propriétés  du  sel  qui  prend 
naissance  lorsqu'on  décompose  le  sulfazotate  de  potasse  ba- 
sique par  un  acide  étendu.  J'examinerai  maintenant  les 
autres  sels  qui  sojU  produits  par  le  sulfazotate  de  potasse- 
basique. 

Action  des  sel.i  ntètalliqucs  sur  Je  suljazolate  t/e  potassi; 

Presque  tous  les  sels  métalliques  forment  d'aboudauls 
précipités  daus  la  dissolution  de  sulfazotate  de  potasse  ba- 
*'î''^'  ^'si essajé de  purilier  ces  seVs  çn  ixffétcal^œétto- 
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des^  je  les  ai  ensuite  souuiis  à  des  analyses  nombreuses.  Mes 
résultats  n'ont  présenté  entre  eux  aucune  concordance.  Cela 
démontre  que  ces  sels  éprouvent  une  décomposition  par- 
tielle, pendant  les  lavages  qui  sont  nécessaires  pour  les 
purifier. 

Ces  précipités  sont,  en  général ,  solubles  dans  un  excès  de 
sel  sulfazoté  ou  de  sel  métallique,  et  correspondent  par  leur 
composition  au  sulfazotate  de  potasse  basique,  comme  j<î 
m'en  suis  assuré  par  des  expériences  approximatives.  En 
étudiant  cependant  avec  soin  les  dillérentes  circonstances 
de  production  des  sulfazotates  insolubles,  j'ai  pu  en  pré- 
parer quelques-uns  qui  m'ont  présenté  des  caractères  cer- 
tains de  pureté  et  me  permettaient  d'en  faire  l'analyse  avec 
assurance. 

Lorsqu'on  verse  en  effet,  dans  une  dissolution  concen- 
trée et  chaude  de  sulfazotate  de  potasse  basique,  de  l'acétate 
neutre  de  plomb,  il  se  forme  un  précipité  floconneux  qui  se 
redissout  dans  un  excès  de  sulfazotate.  En  ajoutant  ainsi  le 
sel  de  plomb  goutte  à  goutte,  la  liqueur  se  trouble  tout  à 
coup,  et  laisse  déposer  un  sel  de  plomb  cristallisé  dont  je  vais 
décrire  les  principales  propriétés. 

Sulfazotate  de  potasse  et  de  plomb  cristallin. 

Ce  sel  se  prépare,  comme  je  l'ai  dit  précédemment,  en 
traitant  une  dissolution  chaude  de  sulfazotate  de  potasse  ba- 
sique par  de  l'acétate  neutre  de  plomb.  L'acétate  de  plomb 
tribasique,  versé  avec  précaution  dans  du  sulfazotate  de  po- 
tasse basique,  peut  aussi  donner  naissance  au  même  sel.  Il 
est  blanc,  cristallin,  presque  insoluble  dans  l'eau,  insoluble 
dans  l'alcool.  Une  ébullition  dans  l'eau  le  décompose.  11  se 
détruit  brusquement  par  la  chaleur,  comme  tous  les  sels 
sulfazotés,  dégage  des  vapeurs  rutilantes  et  de  l'acide  sulfu- 
reux, et  laisse  un  résidu  de  sulfates  de  plomb  et  de  potasse. 
Le  chlore  transforme  rapidement  le  sulfazotate  de  plomb  et 
de  potasse  en  sulfates  de  plomb  et  de  potasse.  L'analyse  de  ce 
sel  a  donné  les  résultats  suivaiUs  •. 
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Détermination  de  la  potasse. 


I. 


II. 


Sel o  ,4o5 

SO',KO 0,194 

KO 0,104 

d'où  a5,9i  p.  100  de  potasse. 


Sel o,563 

SO»,KO o,a70 

KO 0,145 

d'où  ^5,75  p.  100  de  potasse 


DêteiTninatîon  de  V oxyde  de  plomb. 


I. 

Sel • 0,4^ 

SO%PbO 0,19a 

PbO 0,140 

d'où  30j6  p.  100  d'oxyde  de  plomb. 


II. 


Sel o»7ï7 

SO»,PbO o,3oo 

PbO 0,220 

d'où  3o^  p.  100  d'oxyde  de  plomir. 


Détermination  du  soufre. 


I. 


II. 


Sel,.., 0,660 

SO%PbO 0,963 

Soufre.. 0,102 

d'où  1 5,9  pour  100  de  soufre. 

III. 

Sel 0,647 

SO«,PbO 0,965 

.  d'où  1 5, 7  p.  100  de  soufre. 


Sel 0,647 

SO«,PbO 0,964 

Soufre .............     o  ,102 

d'où  i5,7  pour  100 de  soufre. 

IV. 

Sel 0,44^ 

SO%PbO 0,640 

Soufre 0,0678 

d'où  i5,3  p.  100  de  soufre. 


Détermination  de  Vhjrdrogène, 

I.  H. 

Sel i,5oo  Sel i,5oe 

Eau 0,0.57  Eau o,o52 

Hydrogène. ..........  o,oo63  Hydrogène o  ,oo65 

d'où  0;4^  P'  îoo  d'hydrogène.  d'où  o,43  p.  100  d'hydrogène. 


Détermination  de   V azote. 


I. 


IL 


Sel iS'^jOoo 

Azote  corrigé 28*^*^,  1 

En  poids o§>',o356 

d'où  3,56  pour  100  d'azote. 


Sel 18^,500 

Azote  corrigé 4o">5 

En  poids  . oS<',o5i3 

d'où  3,4  pour  100  d'azote. 


En  représentant  ce  sel  par  la  formule 

2(S»AzH»0'«)6KO,3PbO, 


la  théorie  donne  les  nombres  suivants  ; 
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Soufre i4}3i 

Azote 'J  ,5!i 

Hydrogène o,53 

Potasse a5,i6 

Oxyde  do  plomb '^Ofii 

Oxygène 27 ,44 

100,00 

On  voit  par  l'analyse  précédente  que  le  sel  de  plomb  dont 
j'ai  donné  la  composition  est  un  sel  double  qui  doit  ôlre  con- 
sidéré comme  un  sel  plus  basique  que  le  sulfazotate  do 
potasse  qui  lui  a  donné  naissance,  puisque  2  équivalents 
d'acide  sulfazotique  se  trouvent  combinés  à  9  équivalents 
de  base;  tandis  que,  dans  le  sulfazotate  de  potasse  basique, 
la  même  quantité  d'acide  est  saturée  par  6  équivalents  de 
potasse. 

Si  la  formule  du  sulfazotate  double  de  plomb  et  de  po- 
tasse, telle  que  je  viens  de  la  donner,  est  exacte,  il  est  évi- 
dent que  ce  sel ,  en  se  précipitant ,  doit  produire  de  l'acide 
acétique  libre;  et  comme  cet  acide  se  trouve  en  présence 
d'un  excès  de  sulfazotate  de  potasse  basique ,  il  doit  for- 
mer du  sulfazotate  de  potasse  neutre.  Ce  fait  s'est  trouvé 
confirmé  de  la  manière  la  plus  nette  par  l'expérience.  Si , 
en  effet,  on  verse  dans  un  excès  de  sulfazotate  de  potasse 
basique  de  l'acétate  de  plomb,  le  sulfazotate  double  de 
plomb  et  de  potasse  se  précipite,  et  il  reste  dans  la  li- 
queur du  sulfazotate  neutre  de  potasse ,  que  l'on  peut  obte- 
nir en  beaux  cristaux.  Je  donne  même  ce  procédé  comme 
assez  avantageux  pour  préparer  du  sulfazotate  neutre  de  po- 
tasse. La  réaction  de  l'acétate  neutre  de  plomb  sur  le  sulf- 
azotate de  potasse  basique  peut  être  représentée  par  la  for- 
mule suivante  : 

5(S»AzH»0»«.3KO)H-3(r/H'0',PbO)-4-2HO  =  :î(C*H"0»,KO) 

Sulfazotate  de  potasse.  Acétate  de  plomb.  Acétate  de  potasse. 

H-a(S»AzH»0")6KO,3Fb0  4-3(S*AzH»0'%v>KO,aHO). 

Sulfazotate  do  potasse  et  de  plomb.         Sulfazotate  neutre  de  potasse. 

Un  excès  d'acétate  neutre  de  plomb  ne  Vv:o\3!ù\çi  ^^^\^\v- 
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ijueur,  parce  que  le  sulfazotatc  de  potasse  neutre,  comme  je 
l'ai  dit  précédemment ,  n'est  pas  précipité  par  ce  réactif. 

Suif  azotate  de  potasse  et  de  baryte. 

Le  sulfazotate  de  potasse  basique,  traité  par  un  sel  de  ba- 
ryte soluble ,  donne  naissance  à  un  sel  blanc ,  gélatineux  au 
moment  de  sa  production,  et  qui  devient  cristallin  quand  on 
chauflc  légèrement  la  liqueur  dans  laquelle  il  s'est  préci- 
pité 5  en  filtrant  l'eau-mère  et  en  la  faisant  évaporer  conve- 
nablement, on  obtient,  comme  dans  le  cas  précédent,  une 
abondante  cristallisation  de  sulfazotate  neutre  de  potasse. 
Cette  expérience  démontre  déjà  que  les  sels  de  baryte,  en 
réagissant  sur  le  sulfazotate  de  potasse  basique,  donnent  nais- 
sance à  un  sel  comparable  au  sel  de  plomb  qui  a  été  examiné 
dans  le  chapitre  précédent. . 

Le  sel  de  baryte  insoluble  doit  être  lavé  et  desséché  ra- 
pidement, parce  que  l'eau  le  décompose. 

Je  me  suis  contenté  de  déterminer  les  trois  éléments  qui 
devaient  fixer  la  composition  de  ce  sel ,  c'est-à-dire  le  soufre, 
la  potasse  et  la  baryte.  Je  citerai  les  détails  de  cette  analyse. 

Détermination  de  la  potasse. 

Sel o»544 

SO%KO o,i4o 

Potasse 0,0757 

iToix  13,91  pour  100  de  potasse. 

Détermination  de  la  baryte, 
l.  II. 

Sel o ,  538  Sel o  ,489 

S0%  BaO o,363  S0%  Pa  O o,335 

HaO 0,238  BaO o,2ao 

d'où  44>2^  P^"""  '00  ^^  baryte.  d'où  44>9  PO""*  'oo  de  baryte. 

Détermination  du  soufre. 

L  11. 

Sel o,5oo  Sel o,5oo 

S()%  BaO 0,576  SO%BaO 0,577 

'Soufre 0 ,07c)  j^^^  i5,8pour  loodesoufre. 

f/Wj  i  5,8  jiourioo  de  soufre. 


i 
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Uï. 

Sel 0,487 

SO',  OaO o,5(>2 

Soufre o  ,077 

<Voù  i5,8  pour  100  de  soufre. 

En  représentant  ce  sel  par  la  formule 

a(S»AzH»0'«)6BaO,3KO, 
la  théorie  donne  les  nombres  suivants  : 

Soufre *  -^  >'^S) 

Azote •!  fy 

Hydrogène o  ,57 

Potasse i3 ,4^ 

Baryte 43,65 

Oxygène ^4  j^^ 

100,00 

On  voit  que  ce  sel  correspond  exactement  au  sulfazotatc  de 
plomb  et  de  potasse  cristallin^  le  rapport  entre  Toxygènc 
de  Tacide  et  l'oxygène  des  bases  est  le  même  dans  les  deux 
sels. 

L'eau  de  baryte  forme  dans  le  sulfazotate  de  potasse  ba* 
sique  un  précipité;  j'espérais  obtenir  ainsi  un  sulfazotate 
de  baryte  sans  potasse;  mais  le  sel,  soumis  à  l'analyse,  a 
présenté  la  même  composition  que  celui  qui  se  produit 
avec  le  sel  de  baryte. 

Action  du  sulfazotate  de  potasse  basique  sur  les  sels  de 
strontiane  et  les  autres  sels  métalliques. 

Par  une  particularité  assez  remarquable,  l'eau  de  stron- 
tiane ou  les  sels  de  strontiane  ne  forment  aucun  précipité 
dans  le  sulfazotate  de  potasse  basique.  Je  proposerai  donc 
ce  sel  comme  un  réactif  pouvant  servir  à  distinguer  les  sels 
de  strontiane  des  sels  de  baryte;  il  me  paraît  plus  sensible 
que  l'acide  liydrofluosilicique. 

Les  sels  de  chaux  ne  précipitent  pas  le  sulfazotatc  de  po- 
tasse basique. 

Les  autres  sels  métalliijucs,  tels  que  les  sels  de  manganèse^ 
de  fer,  de  cuivre,  e(c#,  forment  des  çréc\^\Vt?»  Xo^'^ôt^'s»'a^sr 
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lalliques,  et  le  sulf^zolalc  de  polassc  basii|uc  se 
mené  à  Téiat  de  sulfazotatc  neutre. 

Quant  à  razotatc  d'argeat,  i)  exerce  sur  le  sulfazotatc 
de  potasse  une  réaction  toute  partîculièie  qui  sera  exami - 
née  plus  loi,,. 

Le  sous-acétate  de  plomb  précipite  le  sulla^.otale  neutre 
de  potasse,  et  l'orme  un  sel  blanc  iusoIulJe,  ijui  se  décom- 
pose lenliirueiit  par  l'eau  et  dont  la  puriCcatiou  est  par  cela 
môme  fort  diflîcile. 

Cepeudaiit,  dans  plusieurs  analyses,  ce  sel  a  présenté 
une  coniposîlîon  qui  permet  de  le  ropréseuler  par  la  for- 
mule 

S'AiH"0",5t'bO,KO, 

Eu  eomparaut  ce  sel  aus  autres  sulfazotatcs ,  ou  doit  In 
considérer  comme  un  sel  basique.  Lorsqu'on  verse  dans  une 
dissolution  de  aulfazolate  de  potasse  basique  dn  sous-acé- 
tate de  plomb,  on  obtient  un  mélange  de  sulfaïoiate  double 
de  potasse  et  de  plomb  cristallin,  dont  la  composition  a  élé 
donnée  précédemment,  et  de  sel  basique  dont  je  viens  de 
parler  ea  dernier  lieu. 

Telles  sont  les  principales  propriétés  des  sels  qui  pren- 
nent naissance  lorsqu'on  met  du  sulfazotate  de  potasse  en 
présence  des  dissolutions  métalliques. 

J'anive  maintenant  à  un  des  points  les  plus  intéressants 
de  ce  travail  ;  je  veus  parler  de  la  décomposittoD  que  l'eau 
fait  éprouver  aux  deux  sulfazouties  de  potasse. 

Décomposition  spontanée  des  deux  sulfazotales 
dépotasse;  action  de  l'eau  sur  ces  sels. 

Lorsque  le  sulfazotate  de  potasse  basique  est  parfaitement 
sec,  il  peut  se  conscj  ■  -  iicudaut  deux  ou  trois  mois  sans 
altération;  mais,  ^^^^^Je  c  temps,  les  cristaux  perdent 
peu  à  peu  liiii  u^^^^^^^-t  dctiinneiit  friables  el  fari- 
iieux.  Si  ou  1rs  ^^^^^^^kclli'  époque,  on  reconnaît 
qu'ils  SOfit  '([cM'hi^^^^^^^^Ki:^>\^"^  V  Aâ  <)nV  ^lâw^  i£^t^ta.\« 
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une  décomposition,  car  leur  réaction  était  primitivement 
alcaline. 

Cette  modification,  qui  est  lente,  comme  je  l'ai  dit,  lors- 
qu'on opère  avec  du  sulfazotate  de  potasse  basique,  est  beau- 
coup plus  rapide  avec  le  sulfazotate  de  potasse  neutre. 
En  quelques  jours  seulement  ce  sel  est  complètement  dé- 
composé. 

Je  dois  faire  ressortir  d'abord  cette  métamorphose  singu- 
lière du  sulfazotate  de  potasse  : 

Il  est  bien  curieux,  en  effet,  de  voir  un  corps  dont  les 
éléments  sont  pendant  deux  ou  trois  mois  dans  un  état 
d'équilibre  stable ,  se  décomposer  spontanément  sans  causes 
apparentes,  pour  constituer  de  nouveaux  groupements.  Ce 
fait  n'est  pas  cependant  sans  analogie. 

On  cite  dans  la  chimie  organique  quelques  corps  qui  se 
décomposent  de  la  même  manière  :  ainsi ,  Téther  azoteux 
jKîutètre  souvent  conservé  pendant  longtemps  sans  s'altérer 
dans  des  flacons  bouchés  ;  mais  souvent  aussi  l'on  voit  cet 
éthcr  se  décomposer  brusquement  au  bout  de  quelques 
jours  et  dégager  abondamment  du  deutoxyde  d'azote. 

J'ai  vu  se  détruire  ainsi ,  dans  le  cours  de  mon  travail,  les 
plus  beaux  cristaux  de  sulfazotate  de  potasse,  que  je  voulais 
conserver  comme  échantillons. 

L'eau  chaude  peut  aussi  décomposer  les  sulfazotates  de 
potasse.  Lorsqu'on  fait  bouillir,  en  effet,  une  dissolution  de 
sulfazotate  de  potasse  basique ,  ce  sel  se  transforme  d'abord 
en  sel  neutre  qui  devient  lui-même  immédiatement  acide. 

Cette  métamorphose  est  lente  ,  lorsqu'on  opère  avec  du 
sulfazotate  de  potasse  basique  ^  elle  est  en  quelque  sorte  in- 
stantanée lorsque  c'est  une  dissolution  de  sel  neutre  que 
l'on  fait  bouillir.  Je  dirai  même  qu'il  faut  employer  des 
précautions  toutes  particulières  pour  dissoudre  le  sulfazo- 
tate neutre  de  potasse  dans  l'eau  chaude,  sans  le  décomposer 
en  partie. 

Comme  les  produits  de  la  décomposition  des  deux  suif- 
azotates  de  potasse  par  l'eau  sont  de  même  uaUwre  .^  ex  ^s^^ 


le  Mil  neutre  se  modifie  plus  facilement  quù  le  sel  basique  , 
je  me  conicnterai  d'examiner  ici  l'action  de  l'eau  sur  le 
sulfazotate  neutre  de  potasse. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  une  dissolution  de  sulfaKOtatc 
neutre  de  potasse ,  j"aî  dit  qu'en  très-peu  de  temps  elle  de- 
venait fortement  acide.  Si ,  à  ce  moment,  on  examine  la 
liqueur,  on  reconnaît  qu'elle  contient  du  sulfate  acide  de 
potasse  et,  de  plus,  un  sel  sulfazoté  nouveau. 

Il  m'était  impossible  de  séparer  ces  deux  sels  par  voie  de 
cristallisation,  car  ils  sont  également  solublcs;  j'ai  dû  cber- 
cher  à  faire  passer  leurs  acides  sur  d'autres  bases. 

Après  bien  des  tentatives  iufmciueuses,  je  suis  parvenu 
enfin  à  isoler  non-seulement  le  sel  sulfazoté  nouveau  qui 
s'est  produit  dans  l'action  de  l'eau  sur  les  sulfazotates,  mais 
encore  l'acide  qu'il  contient:  cette  partie  de  mou  travail 
m'a  présenté  de  grandes  dlfRcultésj  mais  j'en  ai  été  am- 
plement dédommagé  par  la  variété  de  réactions  de  la  nou- 
velle classe  de  sels  que  j'ai  découverte. 

Lorsque  le  sulfazotatc  de  potasse  neutre  a  été  rendu  for- 
tement acide  par  une  ébuUitiùn  de  quelques  minutes ,  on 
que  ses  cristaux  sont  devenus  opaques  et  friables  par  une 
décomposiliou  spontanée,  je  traite  la  dissolution  acide  par 
de  l'ammoniaque,  de  manière  à  saturer  la  liqueur,  et  je 
précipite  l'acide  sidfurique  au  moyen  d'un  excès  de  chlo- 
rure de  barium,  qui  n'agit  pas  sur  le  nouveau  sel  sulfazoté. 

Si  alors  on  ajoute  dans  la  Hqueur  de  l'eau  de  baryte,  on 
voit  immédiatement  se  précipiter  un  sel  blanc  cristallisé, 
formé  par  la  combinaison  de  la  baryte  avec  un  nouvel  acide 
sulfazoté,  que  je  nomme  acide  sulfazifîique. 

Ce  sel  debaiyte  est  insolid)le  dans  l'eau  froide,  et  pent 
être  lavé  à  ptusieur-s  reprises.  En  le  décomposant  par  l'acide 
sulfurique,  on  obtient  de  l'acide  snifazidique  qui  se  com- 
bine ensuite  avec  les  dîll'érentes  bases. 
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ACIDE    SLLFAZIDIQUE    ET    SULFAZIDÀTES. 

L'acîde  sulfazîdique  s'obtient  en  décomposant  le  sulfazi- 
date  de  baryte  par  une  quantité  convenable  d'acide  sulfu- 
rique.  Cet  acide  a  une  saveur  franchement  acide  5  il  rougit 
fortement  la  teinture  de  tournesol ,  à  la  manière  des  acides 
énergiques  :  il  est  soluble  dans  l'eau  en  toutes  proportions , 
et  ne  cristallise  pas.  Il  m'a  été  impossible,  jusqu'à  présent, 
de  l'analyser  à  l'état  isolé;  mais  j'ai  déterminé  sa  composi- 
tion dans  les  sulfazidates  de  potasse  et  de  baryte.  Or,  il 
résulte  de  mes  analyses  que  cet  acide ,  à  l'état  anhydre  , 
peut  être  représenté  par  la  formule  suivante  : 

S«AzH«0\ 

Cette  composition  va  permettre  d'expliquer  quelques- 
unes  des  réactions  caractéristiques  de  cet  acide. 

Lorsqu'on  le  fait  bouillir  dans  l'eau,  il  se  décompose  en 
dégageant  de  l'oxygène,  et  se  transforme  en  bisulfate  d'am- 
moniaque. Or,  si  nous  supposons  que  dans  cette  expé- 
rience I  équivalent  d'eau  réagit  sur  l'acide  sulfazidique , 
il  devient  facile  d'expliquer  sa  transformation  en  bisulfate 
d'ammoniaque,  qui  est  accompagnée  d'un  dégagement 
d'oxygène.  En  effet, 

S*AzH»0'H-HO  =  aSO',AzH»,HOH-0. 

Lorsque  cette  décomposition  se  fait  lentement,  l'oxygène 
ne  se  dégage  pas ,  et  se  combine  avec  l'eau  pour  constituer 
de  l'eau  oxygénée. 

La  réaction  la  plus  remarquable  de  l'acide  sulfazidiqucî 
est  la  suivante  : 

Quand  on  jette  du  peroxyde  de  manganèse  en  poudre  dans 
de  l'acide  sulfazidique  même  très -faible,  cet  oxyde  se 
dissout  immédiatement  dans  l'acide  en  produisant  une  vivo 
eflTervescence  d'oxygène,  et  la  liqueur  contient  un  sel  do 
manganèse  au  minimum. 

Cette  propriété  est,  comme  on  le  voit ,  bien  caractéris- 
tique ,  car  les  acides  les  plus  énergiques  ne  déç^ac^ç-wv  ^^wè» 
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aucun  cas ,  à  froid ,  Toxygène  du  peroxyde  de  manganèse. 
Je  ne  connais  que  l'eau  oxygénée  acide  qui ,  d'après  les  belles 
expériences  de  M.  Thenard,  agisse  sur  le  peroxyde  de  man- 
ganèse comme  Tacide  sulfazidique. 

J'examinerai  maintenant  les  propriétés  de  quelques 
sulfazidates. 

Sulfazidate  de  potasse. 

Ce  sel  se  prépare  en  saturant  exactement  de  l'acide  sulf- 
azidique par  de  la  potasse. 

Il  cristallise  en  belles  lames  hexagonales  d'une  grande 
régularité. 

Il  est  soluble  dans  l'eau  et  insoluble  dans  l'alcool;  il 
n'exerce  aucune  action  sur  les  réactifs  colorés.  Les  cristaux 
de  ce  sel  chaulTés  dans  un  tube  se  décomposent  en  laissant 
un  résidu  de  bisulfate  de  potasse  \  il  se  dégage  en  outre  des 
vapeurs  ammoniacales  et  de  l'oxygène.  Soumis  à  l'analyse, 
il  a  présenté  la  composition  suivante: 

Détermination  du  soufre. 

Sel 0,320 

SO%BaO o,5io 

Soufre 0,070 

d''où  21,75  pour  100  de  soufre. 

Détermination  de  la  potasse. 

Sel o,io5 

SOSKO 0,061 

KO 0,0329 

d^où  3i,33  pour  100  de  potasse. 

Détermination  de  l'hydrogène. 

Sol 0,672 

Eau 0,097 

Hydrogène 0,0107 

d'où  1,5  pour  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  l'azote. 

Seî o8«',2oo 

Azote i5"  corrige  de  la  température,   de   la  pression  et  de  la 

tension  de  la  vapeur  d'eau. 

En  poids oS»',oi9 

d'où  9,5  pour  100  d'azote. 
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En  représentant  le  sulfazidate  de  potasse  par  la  formule 

S'AzH'O',  KO, 
la  théorie  donne  : 

Soufre 21, lo 

Azote 9,3i 

Hydrogène 1,96 

Potasse 30,9} 

Oxygène 36,69 

100,00 

Le  sulfazidate  de  potasse  réduit  immédiatement  les  sels 
d'argent,  de  cuivre  et  d'or. 

Lorsqu'on  le  fait  chauffer  avec  un  excès  d'alcali ,  il  dégage 
de  l'ammoniaque  et  de  l'oxygène  dont  j'ai  constaté,  par 
l'analyse,  la  pureté  absolue. 

Semblable  à  l'eau  oxygénée ,  le  sulfazidate  de  potasse  peut 
être  décomposé  sous  l'influence  des  corps  divisés  qui  n'agis* 
sent  évidemment  que  par  leur  présence.  Lorsqu'on  prend 
des  cristaux  de  sulfazidate  de  potasse ,  qu'on  les  fait  dis- 
soudre dans  de  Teau  froide ,  ou  mieux  dans  de  l'eau  tiède, 
et  qu'on  met  cette  dissolution  en  contact  avec  du  peroxyde 
de  manganèse,  il  se  produit  une  vive  effervescence  d'oxy- 
gène. 

L'acide  sulfazidîquc  et  les  sulfazidates  doivent  donc  être 
placés  à  côté  de  l'eau  oxygénée,  du  polysulfure  d'hydrogène, 
des  nitrosulfates  de  M.  Pelouze ,  etc..  C'est  ainsi  que  s'aug- 
mente chaque  jour  cette  classe  de  corps  dont  l'eau  oxygénée 
est  le  type  ,  et  dont  M.  Thenard  avait  prédit  l'importance. 

La  composition  du  sulfazidate  de  potasse  telle  que  je 
viens  de  la  donner,  permet  de  comprendre  parfaitement  la 
décomposition  que  le  sulfazotale  neutre  de  potasse  éprouve 
dans  l'eau,  et  de  l'interpréter  par  une  formule  : 

S»  Az  H» G" ,  2KO,  2H0  =  3S0* ,  KO,  2HO  -hS*  Az  H»0' ,  KO. 

On  voit  que,  dans  cette  réaction  remarquable,  le  sulfazo- 
tate  neutre  de  potasse  peut ,  sans  l'intervention  d'un  autre 
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corps,  en  réagissant  sur  ses  propi-es  élémrnis,  se  tronsibniier 
en  sulfalc  acide  de  potasse  et  en  sulfaxidaie  de  potasse. 

Aussi  cette  modiltcation  peut-elle,  comme  je  l'ai  dit, 
s'opcrcr  dans  des  flacons  bourhés- 

II  serait  peut-être  difficile  de  trouver  en  cliimic  une  mé- 
taniorpliose  plus  curieuse  que  celle  du  sulfazotate  de  po- 
tasse. 

Je  ferai  remarquer  aussi  que  la  formule  de  l'acide  sulfazi- 
dîque  est  intéressante  au  point  de  vue  théorique.  Elle  peut 
t^tie  représentée  par 

S'O'-hAïH-, 
c'est-à-dire  par  une  combinaison  d'ammoniaijue  anhydre  et 
d'un  acide  plus  oxygéné  que  Tacide  sulfurîquc.  Or,  je  viens 
de  prouver  que  l'acide  sulfa^idique  se  décompose  dans  toutes 
Icscicconslances,  en  oxygène,  en  acide  sulfurîquc  et  en  am- 
moniaque -,  ce  qui  semblerait  confinner  la  formule 

S'O'.  Ai  H", 
si  des  réactions  pouvaient  faire  connaitrc  le  groupement 
moléculaire  des  corps  composés;  ce  que  je   n'ai   jamais 
{idmis. 

J'ai  formé  les  snlfazidates  de  soude  et  d'ammoniaque  en 
saturant  l'acide  sulfa^idique  parées  deux  bases;  mais  je  n'ai 
pas  réussi  à  les  faire  cristalliser. 

Lessulfa/idates  solubles  ne  forment  pas,  en  général,  de 
précipité  dans  les  sels  métalliques;  mais,  lorsqu'on  traite 
leur  dissolution  par  de  l'eau  de  baryte,  on  obtient  le  sel  de 
baryte  cristallin  qui  a  servi  à  la  préparation  des  autres  sulf- 
azidates. 

Sulfazidate  tic  baryte. 


Ce  sel  est  blanc,  cristallin,  à  peine  soluble  dans  l'c 
placé  sur  un  papier  de  tournesol  rouge  et  humide,  il  exerce 
une  réaction  alcaline.  Lorsqu'on  le  clianiTc  dans  un  tube, 
it  fuse  vivement,  laisse  un  résidu  de  sulfate  de  baryte,  et 
dégage  de  l'oxygène  et  des  vapeurs  ammoniacales.  Ce  sel 
est  formé  par  la  combinaison  de  t  éc\uivalent  d'acide  suif- 
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azidique  et  2  équivalents  de  baryte-,  il  a  pour  formule 

S'AzH'O^aBaO. 

Je  le  considère  donc  comme  un  sel  bibasique. 

Telles  sont  les  propriétés  des  nouveaux  sels  qui  prennent 
naissance  lorsqu'on  laisse  décomposer  spontanément  ou 
qu'on  traite  par  Peau  les  sulfazotates  de  potasse. 

Les  sulfazidates  diffèrent  essentiellement  des  sels  qui 
avaient  été  examinés  précédemment,  en  ce  que  leur  acide 
a  pu  être  isolé,  et  combiné  alors  avec  d'autres  bases;  ce 
qu'il  avait  été  impossible  de  faire  jusqu'alors  avec  les 
autres  acides  solfazotés.  Cette  stabilité  de  l'acide  sulfazi- 
Jique  tient  probablement  à  la  simplicité  de  sa  constitution  ; 
on  a  vu ,  en  effet ,  que  son  équivalent  est  beaucoup  plus  lé- 
ger que  ceux  des  autres  acides  suif  azotés. 

Action  des  corps  oxydants  sur  les  sulfazotates  de 

potasse. 

L'analogie  que  présentent  les  sels  sulfazotés  avec  les  corps 
organiques  m'avait  fait  penser  que  les  agents  d'oxydation 
pourraient  peut-être  modifier  les  sels  sulfazotés  ,  et  donner 
naissance  à  de  nouveaux  composés.  C'est  dans  ce  but  que 
j'ai  fait  agir  sur  eux  l'acide  azotique  et  le  chlore.  J'ai  re- 
<;onnu  que ,  dans  ce  cas ,  la  réaction  était  en  quelque  sorte 
trop  énergique ,  car  elle  déterminait  toujours  une  décom- 
position complète  de  l'acide  sulfazoté,  et  le  transformait  en 
ammoniaque,  en  deutoxyde  d'azote  et  en  acide  sulfurique. 

Mais  les  phénomènes  sont  différents  lorsqu'on  traite 
un  sel  sulfazoté  par  un  corps  qui  cède  lentement  son  oxy- 
gène ,  comme  un  oxyde  métallique  d'une  réduction  facile. 
Alors  la  réaction  est  lente,  ses  produits  sont  successifs,  et 
peuvent  être  facilement  isolés. 

Je  parlerai  ici  de  l'action  de  l'acide  plombique  (oxyde 
puce),  ou  de  l'oxyde  d'argent  sur  les  deux  sulfazotates  de 
potasse. 

Lorsqu'on  traite  une  dissolution  de  sulfazotate  basique 
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OU  Je  sel  neutre  par  de  l'oxyde  d'argent,  la  liqueur  s'c- 
cliauH'c  Icgêfcmeut ,  et  ro;]tydc  métallique  se  trouve  immc- 
diatcnicut  réduit. 

La  dissolution,  d'incolore  qu'elle  était  d'abord  ,  prend 
une  couleur  d'un  bleu  violet  magnifique,  qui  rappelle  les 
nuances  les  plus  liclies  de  certaines  matières  colorantes 
violettes ,  ou  celles  du  permanganate  de  potasse. 

La  réaction  est  exactement  la  môme  loi-squ'on  verse  une 
dissolution  de  sulfazDtatc  de  potasse  sur  de  l'acide  plom- 
bique  ;  dans  ce  cas  seidement ,  elle  est  un  peu  plus  lente. 

J'ai  vu  souvent  des  dissolutions  concentrées  de  sulfa^otaie 
de  potasse  basique,  que  l'on  soumettait  à  l'influence  d'une 
faible  proportion  de  cblore,  prendre  aussi  une  coloration 
violette. 

J'ai  cru,  pendant  longtemps,  qu'il  me  serait  impossible 
d'isoler  le  corps  qui  colorait  les  liqueurs  en  violet,  parce 
que  la  plus  faible  élévation  de  température,  la  présence 
des  acides,  des  substances  organiques,  détenninaient  im- 
médiatement sa  décomposition. 

Je  suis  parvenu  cependant  à  reconnaître  que  c'était  un 
sel  sulfazoté  qui,  dans  les  expériences  précédentes,  donnait 
aux  liqueurs  leur  coloration  violette  ;  j'ai  pu  l'isoler  et  étu- 
dier ses  principales  propriétés. 

J'ai  donné  à  ce  nouveau  sel  sulfazoté  le  nom  de  sulf- 
azilate  dépotasse. 

S«I.FiZILATE   D£    POTASSE. 

I>orsqu'on  verse  à  froid  sur  de  l'oxjde  d'argent  une  disso- 
lution de  sulfazotate  de  potasse  neutre,  on  obtient ,  comme 
je  l'ai  dît  précédemment,  une  liqueur  d'une  coloration 
violette  Irés-intense ;  si  l'on  décante  alors  ,  atio  de  séparer 
l'argent  réduit,  on  ne  tarde  pas  à  voir  la  liqueor  abandon- 
ner, en  se  déc>  uie  cristallisation  abondante  d'un 
sel  jaune  qui  p  l'éclat  de  l'iodure  de  plomb  ; 
c'est  te  sulfazil 


(453) 

Ce  nouveau  sel  préseutc  des  propriélés  fort  remarquables  •, 
il  difl^re ,  sous  tous  les  rapports,  des  autres  sels  sulfazotés. 

Le  sulfazîlate  de  potasse  est  jaune,  il  cristallise  en  belles 
aiguilles  brillantes  ;  il  est  à  peine  soluble  dans  l'eau  froide, 
mais  se  dissout  facilement  dans  Teau  tiède  ;  sa  dissolution 
jest  d'une  belle  teinte  violette ,  et  laisse  déposer,  par  le  re- 
froidissement,  des  aiguilles  jaunes^  il  est  insoluble  dans 
l'alcool.  Avant  d'examiner  les  autres  propriétés  de  ce  sel , 
je  donnerai  inunédiatement  sa  composition. 

Détermination  du  sotifre. 

Sel 0,293 

SO',  BaO o,5oo 

Soufre 0,069 

d''oii  ti3,5  pour  100  de  soufre. 

Détermination  de  la  potasse. 

I.  II. 

Sel 0,181  Sel 0,162 

SO*,KO 0,114  SO»,  KO 0,102 

KO 0,061  KO o,o55 

d\>à  33,7  pour  1 00  de  potasse.  d\)ù  33,9  Pour  1 00  de  potasse. 

Détermination  de  Vhydro^ne, 

I.  II. 

Sel o,5oo  Sel o,5oo 

Eau o,o3o  Eau 0,026 

Hydrogène....     o,oo33  Hydrogène....     0,00289 
d'où  0,66  pour  loo  d^hydrogène.      d'où  0,57  pour  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  Vazote. 

Sel iSi',000 

Azote  corrige. .  • 4o">oo 

d'où  5,07  pour  10a  d'azote. 

Les  nombres  précédents  conduisent  à  la  formule 

S*AzHO",  2K0î 

en  calculant,  d'après  cette  formule,  la  composition  en  cen- 
tièmes du  sulfazîlate  de  potasse ,  on  a  : 


PoLUBC  .  . 


Je  ne  chercherai  pas  ici  ù  expliquer  déCuitivement  In 
production  du  sulfazilatc  de  potasse,  car  ce  sel  n'est  pas  le 
seul  qui  se  produise  lorsque  le  sulfazotate  de  potasse  est  sou- 
mis à  l'action  de  l'oxyde  d'argent  :  je  ferai  cependant  re- 
marquer qu'il  existe  une  relation  assez  simple  enti-e  le  suif- 
azotate  de  potasse  et  le  sulfazilale. 

En  effet,  le  sulfazotate  neutre  de  potasse  est  représenté^ 
1  le  sait,  par  la  formule  ^^^Ê 


Or,  on  peut  admettre  que,  sous  l'inllueneede  i  équivalent 
d'oxygène  donné  par  l'oxyde  d'ai'gcnt ,  le  sulfazotate  de  po- 
tasse perd  1  équivalent  d'acide  sulfurtquc  et  3  équivalents 
d'eau  pour  former  du  sulfazilate  de  potasse;  ce  qu'indique 
la  formule  suivante  : 

S'AiH'O",  aKO,  aHO-h  A|iO=  Ag  +  SO',  4HO -t- S'AiHO",  3K0. 

J'ai  souvent  constaté  la  présence  de  l'acide  sulfurique  dans 
la  liqueur  qui  laisse  déposer  le  sulfazilate  de  potasse. 

Le  sulfazilate  de  potasse  est  un  sel  fort  peu  stable  et  qnt 
peut  être  en  quelque  sorte  comparé,  sons  ce  rapport,  au 
manganute  de  potasse,  au  ferrate  de  potasse,  etc. 

Lorsqu'on  cliaulfe  du  sulfazilate  de  potasse  dans  un  tube 
de  verre ,  à  une  température  assez  basse,  il  fait  entendre 
une  sorte  d'explosion  et  se  transforme  eu  bisulfate  de  po- 
tasse eu  dégageant  des  vapeurs  ammouiacales. 

Si  l'on  fait  bouillir  sa  dissolution ,  elle  se  décolore  immé- 
diatement, devient  fortement  acide,  se  change  en  sulfate 
de  potasse ,  en  sulfate  d'ammoniaque ,  et  dégage  de  l'oxv- 
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gène^  une  partie  de  eel  oxygène  est  sonveiil  releiiue  par 
l'eau  et  produit  de  Teau  oxygénée. 

La  présenee  des  alcalis  donne  de  la  stabilité  au  sulfazilato 
de  potasse. 

Les  substances  organiques  le  décomposent  rapidement  et 
le  décolorent. 

Lorsqu'on  met  une  dissolution  de  sulfazilate  de  potasse 
en  contact  avec  la  peau ,  elle  produit  immédiatement  cette 
odeur  désagréable  et  caractéristique  que  donnent,  dans  la 
même  circonstance,  le  ferrate  et  le  mauganate  de  po- 
tasse. 

La  sulfazilate  de  potasse  se  décompose  spontanément  dans 
des  flacons  bouchés,  il  dégage  du  deutoxyde  d'azote^  exposé 
à  Tair,  il  devient  rapidement  acide  en  perdant  sa  couleur 
jaune. 

L^acide  sulfazilique  n'a  pu  être  isolé,  car  tous  les  acides 
décomposent  immédiatement  le  sulfazilate  de  potasse  en 
donnant  naissance  à  des  vapeurs  rutilantes  et  de  Toxygène. 

Le  sulfazilate  dépotasse  ne  produit  pas,  par  double  dé- 
composition, des  sels  insolubles  qui  correspondent  à  l'acide 
sulfazilique;  les  précipités  qui  se  forment,  dans  ce  cas,  ne 
sont  pas  colorés  et  se  trouvent  décomposés  par  les  lavages. 

Le  sulfazilate  de  potasse  n'est  pas,  comme  je  Tai  déjii 
dit ,  le  seul  sel  qui  se  forme  dans  la  réaction  des  oxydes 
d'argent  et  de  plomb  sur  les  sulfazotates  de  potasse.  Lors- 
qu'on fait  réagir,  en  effet,  sur  ces  sels  un  excès  d'oxyde  mé- 
tallique, et  qu'on  facilite  la  réaction  en  portant  la  liqueur 
à  l'ébullition ,  le  sulfazilate  de  potasse  qui  prend  d'abord 
naissance  est  complètement  détruit,  la  liqueur  se  décolore, 
et,  lorsqu'on  l'amène  à  un  état  de  concentration  conve- 
nable, elle  abandonne  des  cristaux  parfaitement  blancs, 
remarquables  par  leur  belle  cristallisation.  Le  sel  qui  prend 
naissance  dans  ce  cas  est  nouveau.  Je  lui  ai  donné  le  nom 
de  métasulfazilate  de  potasse. 
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MÉTASULFAZILATE    DE    POTASSE. 

Ce  sel  est  le  produit  de  raclîon  finale  de  l'oxyde  d'argent 
ou  de  l'acide  plombiquc  sur  le  sulfazotate  neutre  ou  le  suif- 
azotate  basique  de  potasse. 

Il  est  blanc,  très-soluble  dans  l'eau,  et  cristallise  en 
beaux  prismes  rhomboïdaux  de  la  phis  grande  régularité. 
Je  considère  ce  sel  comme  le  plus  beau  de  tous  les  sels  suif- 
azotés.  Sa  saveur  est  presque  nulle;  il  n'exerce  aucune 
action  sur  les  réactifs  colorés.  Soumis  à  l'analyse,  il  a  pré- 
senté la  composition  suivante  : 

Détermination  de  la  fwtasse, 

I.  U. 

Sol 0,48.)  Sel 0,362 

SO%KO 0,307  SO»,  KO 0,226 

KO 0,166  KO 0,122 

4?oà.  33,9  P^"'^  ^^^  ^^  potasse.        d^où  ^3,6  pour  100  do  potasse*. 

Jïétcrmination  du  soufre. 

I.  H. 

Sel 0,462  Seî 0,522 

SO%BaO 0,79a  SO%BaO o,885 

Soufre o,  iO()  Soufre 0,122 

d''où  23,5  pour  100  de  soufre.       d^où  23,3  pour  100  de  soufre^ 


l. 


Détermination  de  Vhjdrogène^. 

IL 


Sel o,5oo 

Eau o,o5o 


Sel o,5oo 

Eau o,o56 

Hydrogène ....     0,00625 
d'oà  1,2  pour  100  d'hydrogène.        d'où  1,11  ponr  100  d'hydrogène-. 


Détermination  de  l'azote. 


I. 


Se> igi'jOoo- 

Azoto  corrigé.  27*^*^,00. 
d'où  3,42  pour  100  d'azote. 


II. 

Sel i£*^,ooo 

Azote  corrigé.  28*^*^,00. 

d'où  3,549  pour  100  d'azote. 


On  peut,  d'après  ces  analyses,  représenter  le  métasulfazi- 
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late  de  potasse  par  la  formule 

S»AzH«0",  3  KO. 

En  calculant,  d'après  cette  formule,  la  composition  en  cen- 
tièmes du  métasulfazilate  de  potasse ,  on  a  les  nombres  sui- 
vants: 

Soufre a3 ,24 

Azote 3,41 

Hydrogène 0,72. 

Potasse 34 ,09 

Oxygène 38,54 

100,00 

Après  avoir  établi  la  composition  des  deux  sels  qui  pren- 
nent naissance  dans  la  réaction  de  Toxyde  d'argent  sur  le 
sulfazotate  de  potasse,  il  devient  facile  d'interpréter  cette 
réaction  par  une  formule  : 

a(S»AzH«0'%  3  KO)  -+-  2AgO  =  S«AzH»0",  3  KO 

Sulfazotate  de  potasse  basique.  Métasalfazilate  de  potasse. 

-+-S*  Az  HO",  a  KO-+-KO,  2  HO-h  2  Ag. 

Salfazilate  de  potasse. 

On  voit  q'ue  l'oxyde  d'argent  a  cédé  2  équivalents  d'oxy- 
gène au  sulfazotate  de  potasse  basiqite,  pour  former  le  sulf- 
azilate  et  le  métasulfazilate  de  potasse • 

Le  métasulfazilate  de  potasse  est  d'une  grande  fixité  ;  l'eau 
bouillante  ne  le  décompose  que  lentement  5  semblable  aux 
autres  sels  sulfazotés,  il  se  transforme,  lorsqu'on  le  chauffe, 
en  sulfate  acide  de  potasse  et  dégage  des  vapeurs  ammonia- 
cales. Il  est  isomorphe  avec  le  sulfazotate  de  potasse  basique  -, 
aussi ,  dans  sa  préparation ,  éprouve-t-on  souvent  les  plus 
grandes  difficultés  à  le  séparer  de  ce  sel  5  on  est  obligé  de  faire 
bouillir  ses  cristaux  pendant  longtemps,  avec  un  excès  d'a- 
cide plomb] que,  pour  décomposer  tout  le  sulfazotate. 

Les  acides  ne  paraissent  exercer  aucune  action  sur  le  mé- 
tasulfazilate de  potasse  •,  lorsqu'on  le  traite  par  l'acide  hy- 
drofluosilicique ,  on  isole  l'acide  métasulfaziliquc,  qui  peut 
exister  à  l'état  libre  pendant  quelques  instants  i,  mais  qui 
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se  décompose  bicDlôl,    à  la  tiianiéitt  des  acidi-s   siill'aioU's 
précédents,  en  f'ormaul  de  l'acide  siilfurique,  du  sullaU' 
d'ammoniat^iie  el  de  l'oxygène. 

L'acide  aeoticjtie  ne  réagit  pas  sur  le  métasulfazilatc  de 
potasse  :  ce  eorps  est  le  premier  des  sels  sulfazotés  qui  ne 
soil  pas  décompose  par  l'acide  azotique  ;  on  retrouvera  ce 
caractère  dans  quelques  sels  qui  seront  examinés  pins  loin. 

Les  sels  métalliques  ne  forment  pas,  eu  général ,  de  pré- 
cipités dans  une  dissolution  de  métasulfazotatede  potasse^  le 
sous-acétate  de  plomb  est  le  seul  sel  qui  le  précipite  aboD- 
damnient  pour  produire  un  sel  double  basique,  qui  so  dé- 
compose dans  l'eau. 

Pour  tcriuiner  l'étnde  des  dilférents  sels  qui  dérivent  du 
sulfazotate  de  potasse,  il  me  reste  à  parler  d'un  dernier 
sel  qui  peut  être  considéré  comme  une  combinaison  do  sulf- 
azite  de  potasse  et  de  sulfazotate  de  potasse  basique,  et  que 
j 'ai  nommé  métasulfazotate  de  potasse. 


MÉTASU. 


:  basi- 


Lorgqu'on  veut  préparer  du  sulfazotate  de  pota 
que,  en  faisant  passer  de  l'acide  sulfureux  dans  de  l'azolalr 
de  potasse,  il  arrive  souvent  que  la  liqueur  laisse  déposer 
un  sel  en  paillettes  peu  résistantes  ;  i^e  sel  est  du  métasulf- 
azotate: il  se  produit  encore  par  le  mélange  de  deux  disso- 
lutions de  sulfazotate  et  de  sulfa7.ite  de  potasse. 

Le  métasulfazotate  de  potasse  est  très-soluble  dans  l'eau; 
sa  réaction  est  fortement  alcaline,  il  n'est  stable  que  dans 
une  liqueur  alcaline  ;  il  donne  dans  l'eau  pui-e  du  sulfazite  el 
du  sulfazotate  de  potasse  basique  :  ces  deux  sels  se  décom- 
posent ensuite,  comme  il  a  été  dit  précédemment. 

Les  acides  exercent  sur  le  métasulfazotate  de  potasse  um' 
action  qui  permet  — -r  ce  sel  du  sulfazotate  de  po- 

tasse basique  avec  mit  leconfondre. 
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que ,  daus  les  mêmes  circonstances ,  le  sulfazotate  de  potasse 
n'est, pas  décomposé. 

Je  ne  parlerai  pas  ici  de  Taction  des  différents  réactifs 
sur  le  métasulfazotate  de  potasse ,  car  ce  sel  se  comporte , 
dans  tous  les  cas,  comme  une  combinaison  de  sulfazite  et  de 
sulfazotate  de  potasse;  et  les  propriétés  de  ces  deux  sels  ont 
été  données  avec  détail  précédemment* 

Le  métasulfazotate  de  potasse  a  présenté  la  composition 
suivante  : 

Détermination  de  la  potasse. 

Sel o>5oo 

Sulfate  de  potasse 0,375 

Potasse 0,101 

d'où  40,4  pour  100  de  potasse. 

Détermination  du  soufre. 

Sel o,5oo 

SO%BaO 0,375 

Soufre. 0,093 

d^où  18,6  pour  100  de  soufVc. 
Détermination  de  Vhjrdrogènc, 

Sel o,5oo 

Eau 0,057 

d'où  1,2  pour  100  d^hydrogènc. 

Détermination  de  V azote. 

Sel oKr,5oo 

Azote  corrigé i4'^*',oo 

En  poids oS«',oi775. 

d^où  3,5  pour  100  d^azotc. 

Ces  nombres  conduisent  à  la  formule 

S'Az'H'O",  6K0,  2 HO; 

La  théorie  donne  alors  : 

Soufre iSy94 

Azote 4»'' 

lïydrogèue 1,16 

Potasse 4  '  >  I  ^ 

Oxygène 34,64 

100,00 


On  voit  donc  que  ce  sel  peut  être  considéré  comme  uuc 
combinaison  de  sulfazite  et  de  snlfazotate  de  potasse  basique  ; 
en  s'unissant,  ces  deux  sels  se  sont  cond>inés  en  outre  à 
2  équivalents  d'eau. 

Je  rappellerai  ici  que  j'ai,  dans  un  chapitre  précédent, 
parlé  d'un  sel  double,  le  niétasulfazaie de  potasse,  qui  pré- 
sente la  plus  grande  analogie  avec  celui  dont  il  est  question 
Oci  ■  Ce  sel ,  en  effet ,  a  pour  formule  ^^^ 


On  peutdooc  <MMf«e  le><i^£uiteW%)tt!k«e,  c'eairi-flire 
le  prenuier  sel  criiMWsal^â  qui  têgsÙtéHéXi  rèacûon  de  !'«- 

cide  sulfureux  sur  un  azotîte,  peut  se  combiner  à  d'autres 
sels  suif  azotés  pour  constituer  de  véritables  sels  doubles  qui 
n'existent  que  dans  une  liqueur  alcaline  et  qui  se  désunissent  ' 
dans  l'eau  pure. 

Telles  sont  les  principales  propriétés  des  diSërents  corps 
auxquels  le  sulfazotate  de  potasse  basique  peut  donner 


four  résumer  ici  les  propriétés  du  sulfazotate  de  potasse , 
je  rappellerai  que  c'est  lui  qui  produit  d'abord ,  dans  son 
contact  avec  les  acides,  le  sulfaxotate  de  potasse  neutre  ;  qui  se 
décompose  ensuite  dans  l'eau  en  abandonnant  du  bisulfate 
de  potasse  pour  donner  naissance  au  sulfazidate  de  potasse; 
qui  sous  rinfluencc  des  corps  oxydants  se  transforme  en  deux 
nouveaux  sels,  le  sulfazilate  et  le  sulfazidate  de  potasse^  et 
qui,  en  secombîn  au  sulfazitedc  potasse,  constitue 

le  métasulfazutal 

Eu  voyant  uni  e,  sous  l'influence  dcquel- 

i/i/es réactifs,  un  ■.cmv'jwsésmjisont  rcniar- 
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quables  par  la  nettelc  de  leurs  formes  cristallhics ,  par  leurs 
réactions  variées,  souvent  même  par  leur  coloration  inat- 
tendue, on  est  tenté  de  rapprocher,  comme  je  l'ai  fait, 
le  corps  qui  éprouve  toutes  ces  modifications,  de  ces  com- 
posés azotés  d'origine  organique,  qui,  semblables  à  l'acide 
urique,  se  prêtent  à  des  transformations  si  variées;  et  un 
acide  sulfazolé  peut  être  alors  comparé  à  un  véritable  acide 
organique  dans  lequel  le  soufre  remplace  le  carbone. 

Le  sulfazotate  de  potasse  n'est  pas  le  dernier  sel  qui 
prenne  naissance  dans  la  réaction  de  l'acide  sulfureux  sur 
l'azotite  de  potasse  ;  il  en  existe  un  autre  que  j'ai  déjà  eu 
l'occasion  de  citer  dans  ce  Mémoire  et  que  l'on  peut  produire 
avec  la  plus  grande  facilité,  c'est  le  sulfammonate  de 
potasse.  Ce  sel,  qui  vient  se  placer,  par  sa  composition,  à 
la  fin  de  la  série  des  sels  sulfazotés ,  est  cependant  le  premier 
que  j'aie  découvert. 

En  examinant  les  propriétés  de  ce  sel ,  en  consultant  sa 
composition,  j'ai  pensé  qu'il  n'avait  pu  se  produire  immé- 
diatement, et  qu'il  devait  appartenirà  une  série  de  composés 
dont  la  production  précédait  celle  du  sulfammonate  de  po- 
tasse ;  je  fus  alors  assez  heureux  pour  trouver  les  sels  suif- 
azotés  que  j'ai  décrits  précédemment. 

SULFAMMONATE    DE    POTASSE. 

Je  commencerai  par  donner  la  composition  du  sulfam- 
monate de  potasse,  et  j'examinerai  ensuite  les  propriétés 
de  ce  sel. 

Détermination  de  la  potasse. 

I.  IL 

Sel 0,682  Sel 0,577 

SO',  KO 0,438  80%  KO 0,^67 

KO o,si35  KO 0,199 

d^où  34)4  V^^^  100  de  potasse.  d^où  34*5  pour  100  de  potasse. 

II.  IV. 

Sel 0,826  Sel 0,9^8 

SO%KO o,52i  SOS  KO 0,595 

KO 0,281  KO o,3q2 

d"'où  34,0  pour  100  de  potasse.        d'où  34,o  pour  100  de  potasse. 


lo  de  potaBsn. 


Ù3Î.5 


VII. 


Sol 0,735 

SO',  KO o^Hi 

KO 0,34g 

ifoii  34?^   piiiir  ipo  de  poUKi 

11. 


OH 


Sel i,ol4 

SO',  BaO .,ji2 

Soufre o,ti36 

d'oA  33,S  poDT  roo  dn  lonrrr. 


IV. 


Sd o,5do 

SO',BaO o.81<i 

.Soiir™ 0,118 

ifoi'i  -33,6  pniir  100  de 


o,5oo 


SO',  BaO.. . 
d'où  3^,8  pour  luo  ds  aoutrc. 
Oitenainalion  Je  It^ydrogine. 


o,n5  Eau 0,070 

e.,..     0,01^7  Hydn^ène  • . . .     0,0077 

fi  pour  100  d'hydro^ne.       d'oi^  1,08  pour  100  dliydn^ne. 
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Le  suirauimonate  de  potasse  peut,  d'après  les  analyses 
précédentes,  être  représenté  par  la  formule 

S'AzH'O",  4  KO  4-3  HO. 

En  calculant  d'après  cette  formule  la  composition  en  cen- 
tièmes du  sel ,  on  trouve  : 

Soufre ^3,94 

Azote a,63 

Hydrogène i ,  1 1 

Potasse 35,  lo 

Oxygène 37,22 

100,00 

Pai  mis,  dans  la  formule  qui  représente  le  sulfammonat^ 
de  potasse ,  3  équivalents  d'eau  en  dehors  du  sel ,  parce  que 
ce  composé  doit  être  considéré  comme  contenant  de  l'eau 
de  cristallisation.  Lorsqu'on  chauffe  en  effet ,  à  i4o  degrés, 
le  sulfammonate  de  potasse  desséché  dans  le  vide ,  il 
éprouve  une  perte  de  poids. 

06^^,937  de  sulfammonate  de  potasse  ont  perdu  0,047 
d'eau;  ce  qui  correspond  à  5  pour  100.  Or,  en  admettant 
que  le  sel  cristallisé  perd  3  équivalents  d'eau ,  la  théorie 
donne  exactement  5  pour  100.  Ainsi,  le  sulfammonate  de 
potasse  anhydre  a  pour  formule 

S'AzH'O",  4 KO. 

En  rapprochant  cette  composition  de  celle  des  corps 
précédents,  on  reconnaît  immédiatement  que  le  sulfammo- 
nate de  potasse  ne  diffère  des  autres  sels  sulfazotés  que  par 
de  l'acide  sulfureux  et  de  la  potasse. 

Il  deviendra  facile  alors  de  comprendre  les  différents 
modes  de  production  du  sulfammonate  de  potasse. 

Je  dirai  d'abord  que  ce  sel  prend  naissance  lorsqu'on 
met  en  contact  des  dissolutions  d'azotite  et  de  sulfite  de 
potasse-,  il  se  précipite  immédiatement  en  belles  aiguilles 
soyeuses.  Ce  mode  de  reproduction  du  sulfammonate  de 
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potasse  rae  parait  présenter  de  rinlérèt  au  point  de  vue  de 
la  statique cliiiniiiuc. 

Il  dcmoulrc ,  en  ellet ,  que,  dans  le  mélange  do  deux  qui 
sels  peuvent  exercer  une  actioi)  l'un  sur  l'autre,  outre  les 
phénomènes  qui  ont  été  examinés  avec  tant  de  soin  par  Bcr- 
thollet,  et  ([ui  résultent  de  l'échange  réciproque  des  acides 
et  des  bases,  il  peut  s'en  présenter  d'autres  d'un  ordre  en- 
lièrementdi fièrent,  et  qui  proviennent  de  l'action  des  acides 
les  uns  sur  les  autres. 

Il  faut  admettre  que,  lorsqu'on  mélange  deux  sels  dîûe- 
ronts.  Ils  acides  de  ces  sels  peuvent  se  réunii'  pour  con- 
stituer un  acide  double,  qui  produit  avec  les  hases,  des 
phénomènes  de  précipitation  j  c'est  ce  qui  est  arrivé  dans 
le  mélange  de  l'azotite  et  du  sulfite  de  potasse.  On  aurait 
cru  certainement,  à  priori,  que  ces  deux  sels  seraient 
restés  sans  action  l'un  sur  l'autre,  puisque  la  base  est  la 
même. 

Je  proposerai  donc  d'ajouter  à  la  loi  de  Berthollet  la 
considération  suivante  :  c'est  que  les  précipités  qui  se  for- 
ment dans  le  mél.inge  de  deux  sels  ne  résultent  pas  seule- 
ment de  l'échange  des  acides  et  des  hases,  niais  encore  de 
la  production  d'acides  nouveaux  formes  par  l'union  des 
acides  des  deux  sels,  et  pou  v-int  donner  naissance  à  des  sels 
peu  solubles,  eu  réagissant  sur  les  bases  des  sels. 

Le  sulfauimonate  de  potasse  peut  aussi  prendre  naissance 
lorsqu'on  mêle  du  sulfite  de  potasse  avec  les  sels  sulfazotés 
qui  ont  été  examinés  précédemment  ;  cela  se  comprend 
puisque  ces  sels  ne  diflèrent  du  snlfammonate  de  potasse 
que  par  de  Tacide  sulfureux  et  de  la  potasse. 

Le  métasulfazilatede  potasse  est  le  seul  qui  n'ait  pas  pro- 
duit do  snlfammonate  de  potasse  dans  son  mélange  avec  le 
sulfite  de  potasse;  on  voit  aussi  que  ce  sel  ne  peut  être  repré- 
senté dans  sa  composition  par  du  snlfammonate  de  potasse 
dont  on  aurait  retranché  deTacide  sulfureux  et  delà  potasse. 

Lorsque  j'ai  voulu  préparer  de  grandes  quantités  de  suif- 
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ammonatede  potasse,  j'ai  toujours  suivi  le  procédé  suivant  : 

Je  forme  d'abord  de  Tazotite  de  potasse  que  j'étends 
d'une  quantité  d'eau  suffisante  pour  que  le  sulfazate  et  le 
sulfazotatc  de  potasse  basique  restent  en  dissolution  ^  et  je 
fais  alors  passer  avec  rapidité  un  courant  d'acide  sulfureux 
dans  lazotite  de  potasse  ]  la  liqueur  se  prend  bientôt  en 
masse  et  laisse  déposer  une  abondante  cristallisation  de 
sulfammonate  de  potasse  -,  ce  sel  peut  être  lavé  à  l'eau  froide 
à  plusieurs  reprises,  car  il  est,  comme  je  l'ai  dit,  à  peine 
soluble.  On  doit  le  comprimer  fortement  et  le  dessécher 
pendant  plusieurs  jours  sous  le  vide  de  la  machine  pneuma- 
tique. 

Ce  sel  présente  alors  les  propriétés  suivantes  :  il  est 
blanc  ;  sa  cristallisation ,  en  aiguilles  dues  et  brillantes,  rap- 
pelle complètement  celle  du  sulfate  de  chaux  dans  l'acide 
sulfurique. 

Il  est  fort  peu  soluble  dans  l'eau  froide:  une  partie  de 
sulfammonate  de  potasse  exige  5o  parties  d'eau  à  23  degrés 
pour  «e  dissoudre  ;  sa  solubilité  augmente  rapidement  avec 
la  température.  Sa  dissolution  est  insipide  et  n'exerce  au- 
cune action  sur  les  réactifs  colorés. 

Chauffé  dans  un  tube ,  il  se  décompose  comme  tous  les 
sels  sulfazotés,  mais  ne  dégage  pas  de  vapeurs  rutilantes, 
donne  naissance  à  du  sulfate  acide  de  potasse ,  à  de  l'acide 
sulfureux  et  de  l'ammoniaque. 

L'eau  exerce  sur  le  sulfammonate  de  potasse  une  réaction 
qui  rappelle,  jusqu'à  un  certain  point,  la  décomposition 
du  sulfazotatc  de  potasse  dans  l'eau. 

Lorsqu'on  met  du  sulfammonate  de  potasse  en  contact 
avec  de  l'eau  à  4o  ou  5o  degrés,  il  se  dissout ,  et  la  liqueur 
laisse  déposer,  par  le  refroidissement,  des  aiguilles  nacrées 
de  sulfammonate  de  potasse. 

Mais,  au  lieu  de  faire  la  dissolution  du  sel  avec  les  pré- 
cautions que  je  viens  d'indiquer,  c'est-à-dire  en  ne  dépas- 
sant pas  4o  ou  5o  degrés,  si  l'on  élève  la  température  de 

Ann.  de  Chim,  et  de  Pï^/s.,  3®  série,  t.  XV.  (Déceiabre  iSj^^»^        ^O 
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l'eau  (;!  cjii'oiila  portu  à  r«bullitîon,  ta  liqueur,  qui  éiait 
restée  neuLrcpendanL  un  certain  temps, devieut  tout  à  coup 
fortement  aeitle  ;  le  sulfammonate  de  potasse  est  alore  dé- 
composé. 

En  refroidissant  la  liqueur  au  moment  où  elle  est  deve- 
nue acide,  on  reconnaît  que  le  sulfammonate  de  potasse 
s'est  transformé  eu  bisulfate  de  potasse  que  l'on  reiiouve 
dans  les  eaux-mères,  et  qu'il  a  formé  de  nouveaux  sels  azo- 
tés que  j'examinerai  plus  loin. 

Si,  au  lieu  d'arrêter  l'action  de  l'eau  au  moment  oii  le  sel 
devient  acide,  on  fait  liouillir  la  liqueur  pendant  quelques 
instants,  le  sulfammonate  de  potasse  se  transforme  complè- 
tement en  sulfate  acide  de  potasse  ou  eu  sulfate  d'ammonia- 
que, et  dégage,  en  outre,  de  l'acide  sulfureux. 

Le  sulfammonate  peut,  comme  les  snlfazotates  de  potasse, 
se  décomposer  spontanémeut  ;  en  cflcl,  ce  sel  ne  se  conserve 
pas  dans  des  llacons  fermés  au  delà  d'un  mois;  on  trouve 
toujours  après  ce  temps  tes  cristaux  de  sulfammonate  for- 
lement  acides;  ils  ont  perdu  leur  transparence  et  sont  com- 
]>létenient  transformés  en  bisulfate  ou  en  un  nouveau  se) 
que  j'ai  nommé  sulfainulale  de  potasse;  j'ai  dit  que  le  sulf- 
ammonate de  potasse  était  un  sel  hydraté,  et  qu'il  contenait 
,1  équivalents  d'eau;  c'est  évidemment  cette  eau  qui  déter- 
niine  sa  décomposition  spontanée. 

Le  seul  moyen  de  conserver  le  sulfammonate  de  potasse 
est  de  le  laisser  en  contact  avec  une  liqueur  alcaline  ;  dans 
ce  cas,  il  peut  se  conserver  fort  longtemps  sans  s'altérer. 
Un  excès  d'alcali  donne  une  telle  iixilé  au  sulfammonate  de 
potasse,  qu'on  peut  faire  bouillir  ce  sel  dans  une  dissolution 
de  potasse  sans  le  décomposer. 

Les  acides  exercent  peu  d'action  sur  le  sulfammonate  de 

potasse;  l'acide  bydrotlnosilicique,  en  réagissant  sur  lui, 

isolecependanll'acidesulfammoniqueetprécipite  la  potasse. 

Mais  il  m'a  été  impossible  d'examiner  l'acide  sulfammo- 

nique,  même  superficiellement,  caril  se  décompose  presque 
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immédiatemenl  en  acide  sulfurique,  en  acide  sulfureux  et 
en  ammoniaque. 

L'acide  azotique  ne  cède  pas  d'oxygène  au  sulfammonatc 
dépotasse,  mais  détermine  seulement  la  reaction  de  Feau 
sur  le  sel  et  le  transforme  en  sulfates  de  potasse  et  d'ammo- 
niaque. 

Action  du  sulfammonatc  de  potasse  sur  les  sels 

métalliques. 

Il  est  assez  difficile  de  préparer  des  sulfammonates  inso- 
lubles en  précipitant  du  sulfammonatc  de  potasse  par  des 
sels  métalliques. 

En  effet ,  on  se  rappelle  que  le  sulfammonatc  de  potasse 
est  à  peine  soluble  à  Feau  froide  ^  lorsqu'on  traite  une  dis- 
solution de  ce  sel  par  un  sel  de  plomb  ou  de  baryte,  on 
n'obtient  pas  de  précipité ,  parce  que  les  dissolutions  sont 
trop  étendues;  il  faut  donc  employer  nécessairement  des 
dissolutions   chaudes  de   sulfammonatc  de  potasse;  mais 
cette  préparation  présente  encore  des  difficultés  ;  car,  si  l'on 
veut  dissoudre  quelques  grammes  seulement  de  sulfammo- 
natc de  potasse  dans  l'eau,  pendant  le  temps  qu'exige  cette 
dissolution,  une  partie  du  sel  se  décompose  et  devient  acide; 
les  sels  qui  se  précipitent  ne  sont  plus  alors  que  des  mélanges 
de  sulfates  et  de  sulfammonates.  Il  faut  donc,  pour  faire 
tles  sulfammonates  par  double  décomposition,  opérer  sur 
une  petite  quantité  de  sulfammonatc  de  potasse  qui  puisse 
ctre  dissoute  en  quelques  secondes. 

Le  sulfammonatc  de  potasse,  traité  par  un  sel  de  baryte, 
donne  un  sel  cristallin  qui  est  un  peu  soluble  dans  l'eau 
froide.  Dans  ce  sel  l'acide  sulfammonique  est  saturé  à  la  fois 
par  la  baryte  et  la  potasse. 

D'après  mes  analyses,  ce  sel  aurait  pour  composition 
S«AzH»0",3BaO,KO-t-6HO. 

Les  sels  de  plomb  forment  aussi  un  sel  double  de  plomb 
et  de  potasse.  Mais  ce  sel  se  décompose  avec  une  rapidité 


qui  m'a  cmpèclK'  de  déterminer  exacteinenl  sa  composi- 
lioii. 

Le  su  I  fa  mm  on  a  te  de  potasse  n'est  pas  précipité  par  les 
autres  sels  métalliques. 

Suîfammonale  iVammoninquii. 

Tous  les  essais  que  j'ai  tentés  pour  préparer  des  sels  suif- 
azotés  d'ammoniaque  corrcspondaut  aus  sels  de  potasse 
qui  ont  été  examinés  avant  le  sulfammonate,  out  été  infruc- 
tueux ',  maïsj'ai  pu  produire  nu  coutraire,  avec  facilité,  un 
sel  ammoniacal  sulfazoté  correspondant  au  sulfammoualc 
de  potasse. 

Pour  former  le  sulfammonate  d'ammoniaque ,  je  com- 
mence par  préparer  de  l'azolite  d'ammoniaque  eu  faisauE 
arriver,  dans  de  l'ammoniaque  placée  dans  un  mélange  ré- 
frigérant,l'acide  azoteux  qui  se  produit  en  dissolvant  l'ami- 
don dans  l'acide  azotique.  Je  traite  ensuite  ce  sel  par  de 
l'acide  sulfureux  eu  présence  d'un  grand  excès  d'ammo- 
niaque; il  se  précipite,  au  bout  d'un  certain  temps,  des 
cristaux  de  sulfammonate  d'ammoniaque  peu  solublcs  dans 
une  liqueur  alcaline. 

Ce  sel  est  blanc;  il  se  présente  ordinairement  sous  la 
fornic  de  plaques  ci'istallines  composées  de  cristaux  excessi- 
vement petits  dont  la  forme  est  difficilaii  déterminer  :  il  est 
beaucoup  plus  soluble  dans  l'eau  que  le  sulfammonate  de 
potasse;  sa  dissolution  possède  une  réaction  alcaline.  Sa 
saveur  est  presque  nulle.  Il  a  présenté  la  composition  sui- 
vante :  

DrifiniiniHion  du  soufra. 


ù  ^  çaat  \<io  4n  uiuSM. 


(4%) 

V.  Vi. 

Sel 0,867  Sel o,5oo 

SO»,  BaO 1,916  SO%  BaO i,io5 

Soufre o,a64  Soufre o,  i5a 

d^où  3o,4  pour  100  de  soufre.  d^où  3o,4  pour  100  de  soufre. 

Vil. 

Sel o,5oo 

SO%  BaO 1,106 

Soufre o,i52 

d^où  30;4  pour  100  de  soufre. 
Détermination  de  l'hxdrogène* 
I.  IL 

Sel 0,797  Sel 0,726 

Eau 0,32a  Eau 0,274 

Hydrogène....    o,o35  Hydrogène....     o,o3o4 

d^où  /^y/^pouT  100  d^hydrogène.      d'où  4)i  pour  100  d^hydrogène. 

m.  IV. 

Sel o,5oo  Sel o>3oo 

Eau 0,21 5  Eau o,i32 

d^où4)77  pour  100  d^bydrogène.      d'où  4}88  pour  100  d^hydrogène. 

V. 

Sel o,3oo 

Eau o^  127 

d^où  4)69  pour  100  d^hydrogèiie. 

Détermination  de  Vazote. 

I.  II. 

Sel u^fOio  SeK.i ort,635 

Azote  corrigé..  129*^^0  Azote  corrigé..  88<^<^,o 

En  poids, 08*^,1624  En  poids 08r,iii5 

d'où  i5,9  pour  100  d'azote.  d^où  17,5  pour  100  d^azote^ 

lU. 

Sel ogr,35o 

Azote  corrigé 4^^^*^ 

En  poids oSr,o5528 

d'où  i5,7  pour  100  d^azote. 

En  calculant  diaprés  ces  analyses  la  composition  du  sulf- 
^mmonate  d'ammoniaque ,  on  trouve  que  ce  sel  doit  être 
représenté  par  la  formule 

S'AzH«0",  4(AzH",  HO). 

La  théorie  donne  les  nombres  suivants  : 


(47") 

Suui>c, 3o,  i8 

AïOlc ifl,98 

Uydroeèna 4,45 

0«JC*ne 48,39 


On  voit  que  ce  sel  correspond  exaclemeni,  poi 


r  formule 


position,  au  sulfammonate  de  potasse  qui 
comme  on  le  sait, 

■S'AiH'O",  4K0, 

Le  sulfammonate  d'ammoniaque  n'est  pas  volatil-,  il  se 
décompose  par  la  chaleur  comme  tous  les  sels  sulfazot^,  et 
se  transfonne  en  sulfate  d'ammoniaque. 

L'eau  réagit  sur  ce  sel  et  donne  naissance  à  des  phéno- 
mènes qui  rappellent  entièi'ement  ceux  qui  ont  été  décrits 
en  traitant  de  Taction  de  l'eau  sur  le  snlfammonate  de  po- 
tasse. 

Lorsqu'en  effet  le  sulfammonate  d'ammoniaque  est  aban- 
donné à  l'aîr  humide,  ou  mis  en  contact  avec  l'eau,  ïl  de- 
vient assez  rapidement  acide,  éprouve  une  décomposition 
partielle  eusechangeanieubisnlfate  d'ammoniaque  et  en  un 
nouveau  sel  que  j'ai  nommé  suif  ami  date  rT  ammoniaque. 

Cette  décomposition  est,  en  quelque  sorte,  instantanée 
lorsqu'on  fait  chaufi'er  une  dissolution  de  sulfammonate 
d'ammoniaque.  II  est  difficile  de  conserver  du  sulfammonate 
d'ammoniaque  pur  sans  qu'au  bout  d'un  certain  temps  il 
ne  devienne  acide  ;  le  seul  moyen  de  préserver  ce  sel  de  sa 
décomposition  est  de  le  laisser  dans  une  liqueur  anunonia- 


Action  du  sulfammonate  d'ammoniaque  sur  les  sels 
métaîiitfues. 

La  solubilité  du  sulfammonate  d'ammoniaque  dans  l'ei 
froide  m'a  permis  d'examiner  son  action  sur  les  sels  métal- 
liques. 

Lorsqu'on  verse  une  dissolution  de  sulfammonate  d'am- 
moniaque dans  \m  sel  de  potasse ,  il  se  fait  immédialemeni 


4 


(471  ) 
un  dépôt  cristallin  de  sulfammouate  de  potasse  à  peine  so- 
luble  dans  Teau  froide. 

Le  sel  qui  se  dépose  est  toujours  en  belles  aiguilles  na- 
crées ,  plus  brillantes  que  celles  qui  se  forment  directement 
en  faisant  arriver  de  l'acide  sulfureux  dans  un  azotite. 

Le  sulfammonate  de  potasse  a  si  peu  de  solubilité  dans 
Teau  froide,  que  je  regarde  le  sulfammonate  d'ammoniaque 
comme  un  bon  réactif  pour  indiquer  la  présence  d'un  sel 
de  potasse  *,  les  sels  de  soude  ne  forment ,  dans  ce  cas ,  au- 
cun précipité. 

Je  me  suis  assuré  que  le  sel  qui  se  précipite  dans  Tactiou 
du  sulfammonate  d'ammoniaque  sur  les  sels  de  potasse  n'est 
pas  un  sel  double^  qu'il  ne  contient  pas  d'ammoniaque,  et 
qu'il  présente  la  composition  du  sulfammonate  de  potasse , 
telle  qu'elle  a  été  donnée  précédemment. 

Action  du  sulfammonate  d^ am,moniaque  sur  les  sels 

de  baryte. 

Le  sulfammonate  d'ammoniaque  forme ,  dans  les  sels  de 
baryte ,  un  précipité  blanc  cristallin ,  peu  soluble  dans  l'eau 
froide,  se  dissolvant  cependant  dans  un  excès  d'eau.  Ce  sel 
a  donné  à  l'analyse  les  résultats  suivants  : 

Détermination  de  la  baryte, 
I.  II. 

Sel o,358  Sel o,368 

S0%  BaO o,  198  SO»,  BaO 0,20a 

BaO o,i3o  BaO 0,182 

d'^où  36,3  pour  100  de  baryte.  d'où  35,9  P^"^  ><^  ^^  baryte. 

Détermination  du  soufre, 

I.                                                         H. 
Sel 0,467  Sel 0,867 

S0%  BaO 0,725  SO',  BaO i,3i5 

Soufre 0,100  Soufre 0,181 

d^où  ai,4  pour  100  de  soufre.       d''où  20,8  pour  100  de  soufre. 

m. 

Sel i,i65 

SO*,  BaO 1,791 

Soufre o>^7 

d'où  21  pour  100  de  soufre. 

Les  autres  éléments  de  ce  sel  double  uouX.^^'b  4\.4 ié.\.^\L- 


minés.  Eu  représeiiUiil  le  sulfammoaaicdoublt:  de  baryte 
et  d'ammoniaque  par  la  formule 

S'A/H'O",  3ltaO,  AiH-,  HO-1-6HO, 
la  tliéorio  donne  les  nombres  suivants  : 

Soufra ao,î8 

Barjlo 36,35 

Hjdrc^ne 'J,oli 

A»w 4,4» 

(l'ïgin« 36,74 


Ceseldooblecfirresponddonc,  comme  on  le  voit,  aux  snlf- 
aminonatcsneulres,  puisqu'ilconlient  4  équivalents  de  base. 

Le  sulfammoiiaie  de  baryte  ei  d'ammoniaque  est  d'une 
grande  iustabiliié;  lorsqu'on  l'a  précipité  et  qu'on  cherche 
à  le  dessécher,  il  n'est  pas  rare  de  voir  ce  se!  se  décomposer 
tout  à  coup;  l'acide  sulfnri  que  libre  qui  réaulle  de  cette  dé- 
composition se  combine  avec  l'eau  du  sel,  dégage  de  la 
chaleur;  et  j'ai  vu  souvent  le  papier  sur  lequel  je  l'avais 
posé,  fitrecoraplélenieni carbonisé;  dans  cette  réaction  sin- 
gulière, le  sel  sulfammonate  fait  entendre  un  silflement 
pareil  h  celui  ([ue  produit  un  fer  rouge  que  l'on  plonge  dans 

L'acétate  neutre  de  plomb  n'est  pas  précipité  par  le  sulf- 
ammonate d'ammoniaque  bien  débarrassé  d'un  excès  d'am- 
iaque  :  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'acétate  de  plomb 


iribas 


que  qui 


fon 


nédia 


précipité  btam 


volumineux. 

Le  sel  qui  se  précipite  dans  ce  cas  est  un  sel  double  de 
plomb  et  d'anmioniaque  qui  contient  66  pour  100  d'oxyde  de 
plomb  ;  ce  qui  correspond  à  6  équivalents  d'oxyde  de  plomb. 

Ce  sel  double  n'a  pu  être  soumis  qu'à  un  examen  superfi- 
ciel, car  il  se  décompose  facilement  pendant  les  lavages. 

Le  sulfammonate  d'ammoniaque,  traité  par  l'a/olate  d'ar- 
gent, donne  naissance,  après  quelques  minutes  de  contact,  à 
uu  dépôt  cristallin  de  sulfate  d'argent,  et  se  trouve  alors  dé- 
composé  coinjtlétement. 
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CORPS  QUI  RÉSULTENT  DE  l' ACTION  DE  l'eAU  SUR  LES  SULFAM- 
MONATES  DE  POTASSE  ET  d'AMMONIAQUE. 

Sulfamidate  de  potasse. 

J'ai  donné  le  nom  de  sulfamidate  de  potasse  au  sel  qui 
prend  naissance  dans  l'action  de  Teau  froide  ou  tiède  sur  le 
sulfammonate  de  potasse. 

Pour  obtenir  le  sulfamidate  de  potasse,  je  délaye  dans 
Teau  froide  du  sulfammonate  de  potasse,  et  je  laisse  Teau 
réagir  sur  le  sel  pendant  vingt-quatre  ou  trente-six  heures. 
Après  ce  temps ,  le  sel  est  devenu  fortement  acide  et  s'est 
décomposé  en  sulfamidate  de  potasse  et  en  bisulfate  de  po- 
tasse. Le  bisulfate  de  potasse  est  très-soluble  dans  l'eau, 
tandis  que  le  sulfamidate  est  fort  peu  soluble.  On  peut  trai- 
ter le  méJange  des  deux  sels  par  l'eau  froide,  et  continuer  les 
lavages  du  sel  insoluble  jusqu'à  ce  que  l'eau  ne  contienne 
plus  que  des  traces  de  bisulfate  de  potasse. 

Le  sulfamidate  que  l'on  obtient  ainsi  ne  présente  pas 
d'apparence  cristalline  et  n'est  pas  encore  pur.  Je  le  traite 
par  de  l'eau  bouillante,  qui  le  dissout  :  j'ai  le  soin  de  re- 
froidir rapidement  la  dissolution,  pour  ne  pas  laisser  le 
sulfamidate  de  potasse  en  contact  pendant  longtemps  avec 
de  l'eau  bouillante,  qui  le  décomposerait. 

La  liqueur  laisse  alors  précipiter,  en  se  refroidissant,  des 
petits  cristaux  brillants  de  sulfamidate  de  potasse. 

Je  donnerai  l'analyse  de  ce  sel. 

Délermination  de  la  potasse. 

l.  II. 

Sel 0,707  Sel 0,44^ 

S(V,KO 0,482  SO%KO 0,295 

KO 0,260  KO 0,169 

d''où  ^,7  pour  100  de  potasse.  d  où  36,o  pour  100  de  potasse. 

m.  IV. 

Sel 0,591  Sel 0;4i6 

SO%KO 0,400  SO«,KO 0,276 

KO 0,217  ^^ ^'^49 

d'od  36  pour  100  de  potasse.  d^oii^S^^  V^^^  \wi  ^^  ^^vasftfe. 
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V. 

Sel 0,647 

SO',KO 0,4^ 

KO 0,236 

(roù  36,4  P^^**  '^^  ^®  potasse. 


VI. 

Sel ^fj^i 

SO",KO o,5io 

KO o,a;6 

d^où  36,1  pour  100  de  potasse. 


Vil. 


Sel 


0,497 

SO«,KO 0,332 

KO 0,179 

d^où  36,0  pour  100  do  potasse. 
Détermination  du  soufre. 


I. 


11. 


Sel 0,487 

SO%HaO 0,913 

Soufre. o,  125 

(Pou  25,7  pour  100  de  soufre. 

III. 

Sel o,5oo 

SO%BaO. 0,924 

Soufre o,  »  27 

d^où  25,4  pour  100  de  soufre. 

V. 

Sel o,5oo 

SO«,BaO 0,923 

d^où  25,3  pour  100  do  soufre. 


Sel 


0,404 

SOSBaO 0,756 

Soufre 0,104 

d^où  25,7  pour  100  de  soufre. 

IV. 

Sel o,5oo 

SO»,BaO 0,934 

Soufre 0,128 

d^où  25,6  pour  100  de  soufre. 

I. 

Sel o,5oo 

SO',BaO 0,92* 

d^où  25,4  pour  100  de  soufre. 


Détermination  de  l'hydrogène, 

I.  II. 

Sel 0,577  Sel o,5oo 

Eau 0,060  Eau o>o4^ 

Hydrogène 0,0066  Hydrogène o,oo477 

d'où  1,1  pour  100  d'hydrogène.  d'où  0,95  pour  100  d'hydrogène. 

III. 

Sel o,5oo 

Eau 0,041 

Hydrogène o,oo455 

d'où  0,91  pour  100  d'hydrogène. 

Détermination  de  l'azote. 
I.  II. 

Sel 18^765  Sel; i8f,ooo 

Azote  corrigé 77<=*^,oo  Azote  corrigé 4^*^Voo 

En  poids 06^,09762  En  poids oS>^,o583 

rf'oii  5,5  pour  100  d'azolc.  d"'o\\^,%\>o>w  \q«5^%iûV^. 
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m. 

Sel iSr,u00 

Azote  corrige 4^'5<^>oo 

En  poids o8r,o583 

d^où  5,8  poar  loo  d*azote. 

En  calculant  la  formule  du  sulfamidate  de  potasse  diaprés 
les  analyses  précédentes,  on  trouve  que  ce  sel  peut  être  re- 
présenté par 

En  admettant  cette  formule,  la  théorie  donne  : 

Soufre q5  y  i5 

Azote 5,53 

Hydrogène 1,17 

Potasse 86,87 

Oxygène 3i  ,28 

100,00 

Si  Ton  compare  la  composition  du  sulfamidate  de  potasse 
à  celle  du  sulfammonate  S'^AzH'^O",  4KO,  on  voit  que 
le  premier  sel  ne  diffère  du  second  que  par  2  équivalents  de 
bisulfate  de  potasse. 

Je  me  suis  assuré  que  le  sulfammonate  de  potasse,  mis  en 
contact  avec  de  Veau  froide,  ne  se  transforme  pas  immédia- 
tement en  sulfamidate  de  potasse.  Il  commence  d^ abord  par 
perdre  un  seul  équivalent  de  bisulfate  de  potasse,  et  forme 
un  premier  sel  qui,  d'après  quelques  analyses,  aurait  pour 
formule 

S«AzH»0'%3K0. 

Je  nommerai  ce  sel  métasulfammonate  de  potasse^  mais, 
comme  je  n'ai  pas  encore  pu  le  préparer  avec  facilité,  je 
me  contente  de  signaler  ici  sa  production,  et  je  remets  son 
étude  à  un  autre  Mémoire. 

Le  sulfamidate  de  potasse  est  blanc,  encore  moins  solublc 
dans  l'eau  froide  que  le  sulfammonate  de  potasse  ;  i  partie 
de  sulfamidate  de  potasse  exige  pour  se  dissoudre  64  parties 
d'eau  à  23  degrés.  Il  se  dépose  de  cette  dissolution  en  pail- 
lettes brillantes.  C'est  un  des  sels  sulfaioVés  W  \\xv&  s\a5s^R.>^ 


car  OQ  peuL  le  faire  cristalliser  à  plusieurs  reprises  dans 
l'eau  sans  le  décomposer.  L'acide  azotique  parait  être  sans 
action  sur  lui.  Quant  à  l'acide  h ydrotluosilîcîque ,  il  réagit 
sur  le  sultauiidate  de  potasse,  précipite  la  potasse  et  isole 
l'acide  sulfamidique ,  qui  se  transforme  presque  immédia- 
tement en  acide  sulfuriquc,  en  acide  sulfureux  et  en  am- 
moniaque. La  formule  suivante  rcpréseute  cette  décom- 
position : 

S'AiH*0"  =  aSO'-i-iSO'-hAiH>. 

Le  sulfamidate  de  potasse,  chaufle  dans  un  tuhe,  se  dé- 
compose, comme  tous  les  sels  sulfazotés,  en  dégageant  de 
l'anide  sulfureux  et  de  l'ammoniaque;  mais,  pendant  cette 
décomposition ,  il  se  volatilise  toujours  un  corps  jaune,  de 
couleur  de  soufre,  qui)  sous  rinllucuce  de  l'eau,  se  trans- 
forme en  sulfate  d'ammoniaque.  Ce  composé  me  parait  être 
identique  avec  le  corps  jaune  que  M.  Henri  Rose  a  obtenuen 
faisant  agir  de  l'ammoniaque  sur  l'acide  sulfureux  anhydre. 

Le  sulfamidate  de  potasse  est  inaltérable,  même  à  l'air 
humide;  mais,  lorsqu'on  le  maintient  pendant  quelque 
temps  dans  l'eau  bouillante,  il  se  décompose  de  nouveau, 
devient  acide,  dégage  de  l'acide  sulfureux,  et  se  transforme 
alors  en  sulfates  de  potasse  et  d'ammoniaque.  On  peut  donc 
représenter  par  le  tableau  suivant  l'action  de  l'eau  sur  le 
sulfammonale  de  potasse  : 


Première  action  clel'i 
Deaxième  nclian  île  1 
Dirniârc  action  du  l'e 


S'AîH'O",  ^KO,   sulfammDlialodepalasaa. 
u..     S'AiH'O",  3KO,iiiéLnauirBintnDaale<]epoliu>e. 
au.     S'diH>0",2K{],  suiramidate  i]a  [ioIbgec. 


Le  mélasulfammonate  de  potasse  ne  dillere,  comme  on  le 
voit,  du  sulfammonate  de  potasse  que  par  i  équivalent  de  bi- 


sulfate de  potasse  qui  reste 
mélasulfammonate  '         nss 
sulfate  de  potasse 
Comme  le  sulfa 
l'eau,  lim'aélédil 
tiques  pcuvi 


L  dissolution  dans  l'eau,  et  le 

î  perd  aussi  i  équivalent  de  bi- 

nt  en  sulfamidate. 

se  est  à  peine  soluble  dans 

l'action  que  les  sels  métal— 
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lorsqu'on  le  traite  par  un  sel  de  baryte,  il  se  forme  un  sel 
double  qui  me  parait  avoir,  sous  le  rapport  delà  composition, 
une  grande  analogie  avec  le  sel  double  de  baryte  que  produit 
le  sulfammonate  de  potasse  dans  les  mêmes  circonstances. 

Sulfamidate  d* ammoniaque. 

Lorsque  le  sulfammonate  d'ammoniaque  est  mis  en  con- 
tact avec  l'eau,  semblable  au  sel  de  potasse  correspondant, 
il  éprouve  une  série  de  modifications  \  il  perd  plusieurs  équi- 
valents de  bisulfate  d'ammoniaque  en  formant  des  sels  suif- 
azotés  d'ammoniaque,  et  donne  en  dernier  lieu  du  bisulfate 
d'ammoniaque  :  il  m'a  été  impossible  d'isoler  les  différents 
sels  qui  résultent  de  la  décomposition  du  sulfammonate 
d'ammoniaque ,  parce  que  ces  sels  sont  excessivement  solu- 
bles  dans  l'eau  et  ne  peuvent  être  séparés  les  uns  des  autres 
par  voie  de  cristallisation. 

J'ai  pu  seulement  constater  que  le  sulfammonate  d'am- 
moniaque, en  se  décomposant,  donne  naissance  à  un  sel  cor- 
respondant au  sulfamidate  de  potasse. 

Si,  en  effet,  ou  abandonne  le  sulfammonate  d'ammo- 
niaque dans  l'eau  et  qu'on  traite  cette  dissolution  par  un 
sel  de  potasse  •,  on  reconnaît  que,  lorsqu'elle  est  devenue  for- 
tement acide ,  au  lieu  de  former  un  précipité  cristallin  de 
sulfammonate  de  potasse,  elle  donne  naissance  à  un  sel  grenu 
presque  insoluble  dans  l'eau  froide,  qui,  soumis  à  l'analyse, 
m'a  présenté  exactement  la  composition  du  sulfamidate  de 
potasse  5  cette  expérience  démontre  donc  que  le  sulfammo- 
nate d'ammoniaque ,  abandonné  dans  l'eau ,  se  transforme 
en  sulfamidate  d'ammoniaque  :  ce  dernier  sel  précipite  même 
avec  plus  de  facilité  les  sels  de  potasse  que  le  sulfammonate 
d'ammoniaque ,  parce  que  le  sulfamidate  de  potasse  est  moins 
soluble  dans  l'eau  que  le  sulfammonate. 

Telles  sont  les  propriétés  des  sels  qui  prennent  naissance 
dans  la  réaction  de  l'acide  sulfureux  sur  les  azotiles  alca- 
lins.  Je  dirai  quelques  mots  seulement  de  Tactionde  l'acide 
sulfureux  sur  les  autres  azotiles. 


jtclioH  fie.  l'acide  siilfareiix  sur  les  azotites  île  ban 
de  slronliancj  de  chaux. 

Je  ne  me  suis  pas  contente,  dans  ce  travail,  d'exanunei' 
seulement  l'action  de  Tacide  sulfureux  sur  les  azotites  de 
potasse  et  d'ammoniaque,  mais  j'ai  soumis  les  autres  azotites 
a  la  même  inlluence. 

J'ai  déjà  dit  piécédeminent  que  l'azotite  de  soude  ne  m'a 
paru  produire,  dans  aucune  circoTistance,  des  sels  sulfazotés, 
lorsqu'on  le  traite  par  l'acide  sulfureux;  je  n'ai  jamais  ob- 
leuu,  dans  ce  cas,  que  des  mélanges  de  sulfites  etd'azoliies. 

Les  azotites  de  baryte  et  de  strontiane  produisent,  avec 
l'acide  sulfureux,  des  sels  sulfazotés  cristallins  qui,  sous 
l'inlluence  de  la  chaleur,  donnent  naissance  à  des  vapeurs 
ammoniacales  ;  mais  ces  sels  m'ont  paru  d'une  grande  insta- 
bilité ;  je  les  ai  vus  se  décomposer  souvent  au  sein  même  de 
la  liqueur  qui  les  produisait^  l'insolubilité  des  sulfates  de 
strontiane  et  de  baryte  est  une  cause  qui  s'oppose  probable- 
ment à  la  stabilité  de  ces  sels  sulfazotés. 

Quanta  l'action  de  l'acide  suif ureuxsurl'azoti  te  de  chaux, 
elle  m'a  paru  plus  nette  que  les  précédentes;  on  obtient 
eoustamnient,  dans  ce  cas,  une  cristallisation  d'un  beau 
sel  en  aiguilles  qui  se  comporte  comme  un  sel  sulfazolé,  ei 
qui  se  décompose  bi'usijuement  par  la  chaleur  en  dégageant 
de  l'ammoniaque. 

Je  n'ai  préparé  jusqu'à  présent  que  quelques  grammes  de 
ce  sel,  et  il  m'a  été  impossible  d'en  faire  une  étude  complète. 

Les  autres  azotites  métalliques,  dans  leur  contact  avec 
l'acide  sulfureuj;,  ne  m'ont  présenté  aucun  phénomène  digue 
'l'Être  signalé. 

Considérations  théoriques  sur  la  conslilulion  des  se^ 
sulfazotés. 
e  termine  l'étude  des  sels  sulfazotés  qui  sont 
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On  me  permellia  maintonaiit  de  faire  ressortir,  en  lermi-1 
aaiit,  les  conséquences  théoriques  <juî  me  paraissent  résuliet  1 
Je  mes  recherches. 

On  distingue  deux  circonstances  bien  tranchées  dans  la  \ 
combinaison  de  deux  corps  enire  eux. 

Il  peut  arriver  d'abord  que  les  deux  corps,  en  s'unissant, 
conservent  leur  groupement  primitif  et  possèdent  encore 
dans  leurs  combinaisons  quelques-unes  de  leurs  propriéte's 
fondamentales.  Ce  cas  se  présente  ordinairement  dans  la 
réaction  d"un  acide  sur  une  base  :  le  sel  qui  se  produit  pré- 
sente quelqiies  caractères  de  l'acide  et  de  la  base  qu'il  con- 
tient; et  l'on  admet  généralement  que  la  base  et  l'acide  J 
ont  conservé  leur  groupement  en  se  combinant. 

Mais  lorsque  deux  corps,  qui  se  combinent,  en  formealj 
un  troisième,  dans  lequel  il  est  impossible  de  retrouvera 
quelques-uns  des  caractères  des  corps  qui  l'ont  engendré;  j 
il  faut  admettre  nécessairement  que  les  molécules  primitiveSI 
ont  perdu,  enquelque  sorte,  leur  individualité  pour  donner] 
naissance  à  des  groupements  nouveaux. 

Ce  dernier  cas  s'observe  fréquemment  dans  la  chimie  or- 
ganique; et,  pour  n'en  citer  ici  qu'un  exemple  bien  connu 
de  tout  le  monde,  je  rappellerai  la  production  artificielle 
de  l'urée  dans  la  réaction  de  l'acide  cyaniquc  sur  Tammo-  J 
niaque. 

Ces  phénomènes  de  réunion  de  deux  molécules  en  uQé^ 
seule  sont  assez  rares  en  chimie  minérale;  on  ne  pourrait-] 
citer  que  quelques  combinaisons  ammoniacales  dans  les- 
quelles le  groupement  qui  conslitue  l'ammoniaque  a  eom'J 
plétement  disparu. 

J'ai  essayé  de  transporter  dans  la  chimie  minérale  un  ordri 
de  réactions  dont  la  chimie  organique  est  depuis  longie 
en  possession,  en  démontrant  d'une  manière  évidente  c 
deux  acides  minéraux,  l'acide  sulfureux  et  l'acide  a 
deuvent  se  réunir  sous  l'influence  de  l'eau  et  des  bases,  t 
former  de  nouveaux  acides  qui  ne  présentent  plus  les  [ 
priétéa fondamentales  des  corps  qui  lesoni.çw^'aïviïfe. 
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Si  mesoliservatioiiss'élentlent,  comme  je  n'eu  doulcpas, 
3  d'autres  acides  minéraux,  l'IiUtoire  des  acides  prendra 
désormais  un  développement  nouveau;  car,  à  côté  des  acides 
binaires,  viendront  se  placer  des  groupes  nombreux  d'a- 
cides composés ,  qui  seront  formés  par  la  réunion  des  acides 
à  radicaux  difl'érenls. 

Ces  nouvelles  combinaisons  diffèrent  essenliellement  des 
acides  minéraux  connus  jusqu'alors:  leur  molécule  est  ordi- 
nairement quaternaire;   il  devient  alors  impossible  de   la 


[ubinaison  d'un  radical  a 


cl'o 


iygene 


représenter  par  la 
ou  l'hydrogène. 

Il  est  donc  nécessaire  de  rattacher  à  une  théone  générale 
une  série  d'acides  dont  le  nombre,  on  ne  peut  en  douter, 
s'augmentera  rapidement. 

Les  considérations  théoriques  que  je  vais  proposer  me  pa- 
raissent simples;  elles  sont,  en  quelque  sorte,  l'ex^tression 
des  faits  nombreux  que  j'ai  consignés  dans  ce  Mémoire. 

On  sait  que  le  carbone  peut ,  en  se  combinant  avec  l'hy- 
drogène, l'oxygène  ou  l'azole,  former  des  corps  binaires, 
ternaires  ou  quaternaires  auxquels  on  donne  le  nom  de 
composés  organiques. 

Je  propose  d'admettre  que  d'autres  corps  simples  peuvent, 
comme  le  carbone,  se  combiner  avec  l'hydrogène,  l'oxy- 
gène et  l'azote,  et  constiluei'  des  séries  de  composés  qui 
viennent,  en  quelque  sorte,  faire  les  pendants  des  corps 
organicpies. 

Ainsi,  pour  prendre  un  exemple,  le  soufre  pourra  se 
combiner  non-seulemcnl  avec  l'oxygène  et  l'hydrogène  , 
comme  cela  est  prouvé  depuis  longtemps  pour  former  des 
acides  binaires;  mais,  en  s'nnissaut  à  l'hydrogène  et  à  l'azote, 
il  produira  encore  des  acides  ternaires  et  quaternaires  que 
nous  comparerons  sous  tous  les  rapports  aux  acides  orga- 
niques. 

Si  l'on  adopte  cette  tliéorie ,  que  je  prends  Icngagemeat 
de  développer  dans  d'autres  Mémoires,  les  acides  que  j'ai 
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nommés sulfazotés  correspondront  alors  aux  acides  organiques 
azotés  :  ils  sont,  comme  eux,  formés  de  quatre  éléments. 

En  suivant  toujours  cette  analogie  curieuse,  on  peut 
même  comparer  le  mode  de  production  des  acides  sulfazotés 
h  celui  des  acîde-s  azotés  organiques. 

En  effet,  comment  produit-on  dans  la  chimie  organique 
des  acides  azotés?  c^est,  comme  on  le  sait,  en  traitant  un 
corps  organique  par  un  composé  oxygéné  de  l'azote,  par 
de  Tacide  azotique  ou  l'acide  hypoazotique.  Comment  ai- je 
produit  les  acides  sulfazotés?  c'est  en  traitant  un  sulfite  par 
un  cotaposé  oxygéné  de  l'azote,  par  de  l'acide  azoteux. 

Tous  les  chimistes  savent,  en  outre ,  que  les  corps  orga- 
niques azotés  s'obtiennent  avec  la  plus  grande  facilité  en 
souniettant  certains  corps  organiques  à  l'action  de  l'anmio- 
niaque;  nous  constaterons  encore  ici  une  analogie  de  plus 
entre  les  corps  organiques  et  les  corps  sulfazotés. 
'  Car  je  rappellerai  que  l'ammoniaque  peut  se  combiner 
avec  l'acide  sulfureux  et  l'acide  sulfurique  anhydre  et  former 
des  corps  quaternaires,  bien  différents  des  sels  ammoniacaux, 
que  je  n'hésite  pas  à  ranger  au  nombre  des  corps  sulfazotés. 

Si  ces  considérations  sont  justes,  on  ne  tardera  pas  à 
trouver  des  acides  ternaires  formés  de  soufre,  d'oxygène 
et  d'hydrogène  qui  correspondront  aux  acides  organiques 
ternaires^  en  ce  moment  même  je  recherche  si  quelques- 
uns  de  ces  acides  découverts  récemment ,  et  qui  ont  été  con- 
sidérés jusqu'ici  comme  des  combinaisons  de  soufre  et 
d'oxygène ,  ne  retiennent  pas  de  l'hydrogène  au  nombre  de 
leur^  éléments  lorsqu'ils  sont  combinés  aux  bases. 

On  voit  que  ces  idées  théoriques,  que  je  n'avance  ici 
qu'avec  réserve,  et  qui,  du  reste,  ne  m'ont  été  suggérées 
qu'après  de  longues  expériences ,  ouvrent  à  mes  recher- 
ches une  voie  nouvelle  et  féconde  ;  car  elles  m'engagent 
à  rechercher  l'existence  de  nouveaux  composés,  qui  devront 
compléter  la  série  des  corps  sulfazotés. 

Je  recherche  en  ce  moment  si  d'autres  corps  simples  pcu- 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phys.,  3*  série  ,  t.  XV.  (Occembrc  iS^fi.  \        3 1 


{ 


vent  produire  <Ics  combinaisons  quaternaires  semblables  à 
celles  qnn  j'ai  obtenues  avec  le  soufre, 

Je  ferai  eonnaitrc,  dans  uu  prochain  Mémoire,  le  ré- 
sultat de  ces  nouvelles  expériences. 

Ainsi  ,  pour  éviter  toute  hypothèse  sur  l'arrangemenl 
moléculaire  des  acides  suliazotcs,  j'ai  considéré  ces  acides 
comme  formés  par  un  groupement  quaternaire  de  soufre  , 
d'hydrogène,  d'oxygène  et  d'azote. 

Comment  ces  éléments  se  trouvent-ils  combinés  ?  Doit-on 
considérer  les  acides  sulfanolés  comme  des  combinaisons 
d'acide  sulfureux  avec  l'acide  azoteux  et  l'eau  ,  ce  qui  sem- 
blerait résulter  de  leur  mode  de  production  ;  on  bien  faut-i! 
les  rcgai'der  comme  des  composés  azotés  seniblables  ans 
amides ,  comme  leur  décomposition  dans  l'can  en  sels 
ammoniacaux  pourrait  le  faire  croire  ? 

J'avoue  que  ces  questions  me  paraissent  complètement 
insolubles  dans  l'état  actuel  de  la  science. 

J'ai  pensé  cependant  qu'il  ne  serait  pas  sans  intérêt  de 
placer,  dans  le  tableau  suivant,  une  série  de  formules  équi- 
valentes qui  prouvent  que  tous  les  acides  sulfazotés  peuvent 
ôlre  représentés  par  un  acide  du  soufre ,  de  l'acide  azoteux 
et  de  l'eau,  ou  bien  par  de  l'ammoniaque  et  une  combinaison 
de  soufre  et  d'oxygène. 

J'attache  à  l'expression  de  formules  è(jidvalentes  la  va- 
leur que  IM.  Chevreul  lui  a  donnée  dans  les  considérations 
si  intéressantes  qu'il  a  publiées  à  ce  sujet  dans  son  Mémoire 
sur  le  bleu  de  Prusse. 

Acide  sulfuiflui .S'AiH'0"=350=,  AïO'.lHO       =âiH'-i-ï,SO'-i-0', 

Acide  sulfnïiquD S'AïH'0"=4SO',  AiO',3HO       =AiI1'+j1S0'-i-O'. 

Acids  Boira^iotiqiiB,...,  S'AiH'0"=5.S0' ,  AîO',ÏHO       =Ain'-l-5S0'-l-0, 

AcidB  iiilfaiiliquo S'AiH'0"=4S0' ,  AzO'.HO  = 

Acide  mélasulfaiiliqne.  S*AiH"0"=4SO',aSO',AiO>,3HO=AîH'-(-CBO'-l-OS 
Acida  sulfniidiquo  .,..  S'AiH'U' =  S'O,AîO',3H0  (')     =AiH'+a30"^-O, 
Aelde.ulfsmraoniquB. ,  S'AiH'0"=8SO'-i-AiO',3HO         =AiB"-t-flSO"-l-a30', 
Acide màUimilfomidiq  ,  S'AiH'O"=^SO'-t-S'O",AiO",3H0=AïH',  4SO"-HïSO', 
Acide  siilfammidiquo. .  S'AïH"0"=aS'0',AiO',3HO         =A»H',  aSO'-t-lSO'. 

(')  Celle  rormnlc  suppose  l'en islcncii  d'un  acide ilii  soufre  inconnu  qui  aurait  pour 
rompmitiiin  S'O,  qui  viendruil  compléter  la  aoriu  iialurGlIed'oiyiInUon  ilu  W 
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Ces  formules  n'indiquent  nullement  le  groupement  mole'- 
culaire  définitif  des  acides  sulfazotes,  elles  représentent  seu- 
lement les  décompositions  que  ces  acides  éprouvent  sous 
Tinfiluenee  des  réactifs. 

Avant  de  résumer  les  faits  principaux  qui  sont  consignés 
dans  ce  travail,  je  désire  exprimer  ici  toute  ma  reconnais- 
sance à  M.  Martin,  qui  m'a  toujours  secondé  dans  ces  lon- 
gues recherches  avec  le  plus  grand  zèle. 

Résumé. 

1°.  Lorsque  les  acides  sulfureux  et  azoteux  se  trouvent 
en  présence  d'une  base  alcaline ,  ils  réagissent  sur  les  élé- 
ments de  l'eau ,  et  se  combinent  en  différentes  proportions 
pour  constituer  des  acides  quaternaires  que  j'ai  nommés 
acides  sulfazotes ,  et  qui  sont  tous  formés  d'oxygène,  de 
soufre,  d'azote  et  d'hydrogène. 

2®.  Les  acides  sulfazotes  ne  présentent  pas  les  caractères 
des  acides  binaires  qui  leur  ont  donné  naissance.  Ils  n'ont, 
en  effet,  aucune  des  propriétés  des  acides,  du  soufre  ou  de 
l'azote.  L'hydrogène  qu'ils  contiennent  ne  se  trouve  pas  à 
l'état  d'eau  *,  car,  dans  presque  toutes  les  circonstances  où  ces 
acides  se  décomposent,  l'hydrogène  se  combine  avec  l'azote 
et  forme  de  l'ammoniaque. 

3°.  Les  acides  sulfazotes  existent  principalement  en  com- 
binaison avec  les  bases.  Lorsqu'on  cherche  à  les  dégager  de 
leurs  combinaisons  salines,  leurs  éléments,  qui  en  présence 
d'une  base  constituaient  une  seule  molécule  d'acide,'  se  dés- 
unissent souvent  pour  former  de  l'acide  sulfurique  et  du 
sulfate  d'ammoniaque. 

4°.  Les  acides  sulfazotes  doivent  être  considérés  en  géné- 
ral comme  des  acides  polybasiques.  Ils  prennent  toujours 
plusieurs  équivalents  de  base  pour  constituer  des  sels  stables. 
Presque  tous  les  sels  sulfazotes  que  j'ai  analysés  dans  ce  Mé- 
moire étaient  formés  par  i  équivalent  d'acide  et  3  équiva- 
lents de  base.  Semblables  aux  acides  polybasiques,  les  acides 


suUazotës  ODl  une  lendaucc  Lien  décidée  à  l'oiincr  des  sels 
douilles. 

5°.  Le  premier  sel  cristalUsable  qui  résulte  de  l'action  de 
l'acide  sulfureux  sur  l'azotile  de  potasse  a  été  nommé  sulf- 
azite  fie  potasse;  il  a  pour  formule 

S'AiH'O",  3K0. 
On  peut  grouper  les  éléraenls  de  l'acide  sulfasotcux  de  bien 
des  manières  différentes;  la  formule  suivante  explique  le 
mode  de  production  du  sulfaiite  de  potasse  : 

.S'A.H'0".ÎKO  =  ÎSO',AiO',H'0',3KO 
On  peut  donc  considérer  l'acide  sulfazoteux  comme  formé 
parla  réunion  de  3  équivalents  d'acide  sulfureux,  de  ■  équi- 
valent d'acide  azoteux  cl  de  3  équivalents  d'eau. 

6".  Le  second  sel  sulfazoté  se  forme  en  traitant  le  sulf- 
azite  par  l'acide  sulfureux.  Je  lui  ai  donné  le  nom  de  sulf- 
azate  de  potasse.  Il  a  pour  composition  S' AzH'0'*,3KO. 
En  rapprochant  cette  formule  de  celle  qui  représente  le 
sulfazito  de  jiotassc,  on  reconnaît  que  les  acides  sulfazeux  et 
stilfaiique  ne  dillèrcnt  que  pan  équivalent  d'acide  sulfureux, 

-".   Le  suIfaEite  et  le  sulfazate  de  potasse  peuvent  se 
réunir  cl  constituer  un  sel  double  que  j'aî  nommé  méia- 
sulfazotate  de  potasse ,  et  qui  a  pour  composition 
S'AiH'0",3KO-i-S'AiH'0",3KO,aHO. 

8".  L«  sulfaxaie  de  potasse,  soumis  à  Tinfluence  de  l'acide 
sulfureux,  absorl>c  i  ëqiiiTalcm  de  cet  acide  pour  former  un 
nouveau  sel  qui  contient  un  acide  que  j"ai  nommé  acitJe 
stdfasotique,  et  qui  a  pour  formule 
S'A»H'0". 
Cet  acide  peut  se  combiner  avec  dilTérenies  bases  et  produit 
des  sels  qui  sont  remarquables  par  leurs  belles  formes  cri&- 
utliiics.  Les  suirazolatcs  que  j'ai  analysés  ont  présenlâ  I 
i-om]msîtion  suivanir  : 
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Sulfazotate  de  potasse  h  rcacUon  basique. ...  S' AzH'  O** ,  S  KO , 

SDlfazotate  do  potasse  à  réaction  neutre S''  Âz  H'  O'*,  n  KO,  2  HO , 

Sulfazotate  de  potasse  et  do  plomb  cristallin.  2(S»  AzH»0*«)6KO,3PbO, 

Sulfazotate  do  potasse  et  de  baryte  cristallin..  !i(S''AzH'0'*)6BaO,3KO, 

Sulfazotate  de  potasse  et  de  plomb  basique. .  S*  Az  H'  O^*,  5PbO,  KO. 

9^.  Le  sulfazotate  de  potasse,  traité  par  des  corps  oxydants 
faibles,  tels  que  l'oxyde  d'argent,  i'acîde  plombique  (oxyde 
puce),  éprouve  une  décomposition  complète  :  il  se  transforme 
en  deux  nouveaux  sels  sulfazotés  *,  l'un  a  été  nommé  suif- 
azilate  de  potasse  et  a  pour  formule 

S^AzHO'SaKO, 

et  l'autre  a  pour  composition 

S'AzH'O",  3K0. 

J'ai  nommé  ce  second  sel  métasulfazilate  de  potasse. 

Il  est  très-facile  de  comprendre  l'action  de  l'oxyde  d'ai^ 
gent  sur  le  sulfazotate  de  potasse  ;  elle  est  représentée  par 
l'équation  suivante  : 

2(S*AzH«0»%3KO)-h2AgO=S«AzH«0'°,3K04-S*AzHO*%2KO-f-KO 

a  HO  -f-  a  Ag . 


Le  sulfazilate  de  potasse  est  à  peine  soluble  dans  l'eau >  et 
se  précipite  immédiatement  en  belles  aiguilles  d'un  jaune 
d''or,  tandis  que  le  métasulfazilate  de  potasse  reste  en  disso- 
lution. > 

lo*^.  Le  sulfazilate  de  potasse  est  jaune  5  il  se  dissout  dans 
l'eau  tiède ,  en  donnant  à  la  liqueur  une  teinte  d'un  violet 
magnifique.  Ce  sel  se  décompose  sous  les  mêmes  influences 
que  l'eau  oxygénée ,  et  fuse  comme  le  carbazotate  de  potasse 
lorsqu'on  le  chauffe  légèrement. 

1 1*'.  Le  métasulfazotate  de  potasse  cristallise  en  prismes 
l'homboïdaux  de  la  plus  grande  netteté. 

1 2*^.  Le  sulfazotate  de  potasse ,  soumis  à  l'action  de  l'eau, 
se  décompose,  donne  naissance  à  du  sulfate  de  potasse 
acide,  et  forme  un  nouveau  sel  sulfazoté,  que  j'ai  nommé 
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sulfazidate  de  potasse ,  et  qui  est  représenté  par  la  for- 
mule 

S»AzH«0',KO. 

Les  sulfazida tes  jouissent  de  propriétés  bien  caractéristi- 
ques :  on  peut  d'abord  en  retirer  l'acide  sulfazidique ,  qui 
décompose  à  froid  le  peroxyde  de  manganèse ,  et  en  dé- 
gage l'oxygène  avec  effervescence.  L'acide  sulfazidique  pro- 
duit, avec  différentes  bases,  des  sels  cristallisables  qui ,  sem- 
blables à  l'eau  oxygénée,  sont  tous  décomposés  sous  l'in- 
fluence des  corps  divisés. 

13°.  Le  sulfazotate  de  potasse  basique  peut  former,  avec 
le  sulfazite ,  un  sel  double  cristallisable ,  que  j'ai  nommé 
métasulfazotate  de  potasse,  qui  est  représenté  par  la  for- 
mule suivante  : 

S«Az«fl«0",6KO,2HO  =  S«AzH»0'%3KOH-S»AzH»0'%3KO-t-2HO. 

Métasulfazotate  de  potasse.         Sulfazite  de  potasse.       Salfazotate  de  potasse  basique. 

i4*^.  Lorsqu'on  traite  le  sulfazotate  de  potasse  par  du  sul- 
fite de  potasse,  on  obtient  un  nouveau  sel  sulfazoté,  que  j'ai 
nommé  sulfammonate  de  potasse.  L'acide  sulfammonique 
a  pour  composition  S^AzH'O"  :  il  peut  se  combiner  avec 
différentes  bases.  Le  sel  de  potasse  est  à  peine  soluble  dans 
l'eau ,  et  cristallise  en  belles  aiguilles  soyeuses.  Les  sulf- 
ammonates  que  j'ai  analysés  sont  représentés  par  les  for- 
mules suivantes  : 

Sulfammonate  de  potasse S*  Az  H'  0'%  4  ^^9  ^  ^^  > 

Sulfammonate  de  baryte  et  de  potasse. .  S' Az  H'  O'',  3  Ba  O,  KO ,  G  HO , 

Sulfammonate  d^ammoniaque S*  AzH'O",  4(-^^^*>^^/> 

Sulfammonate  d'ammoniaque  et  de  ba- 
ryte   S»  AzH»0",3BaO,AzH%HO,6HO. 

i5°.  Le  sulfammonate  d'ammoniaque  est  le  seul  sel  sulf- 
azoté d'ammoniaque  que  l'on  puisse  produire  directement 
en  traitant  de  l'azolite  d'ammoniaque  par  de  l'acide  sulfu- 
reux^ il  cristallise  avec  facilité.  Lorsqu'on  le  traite  par  un 
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sel  de  potasse,  il  forme  iininédialemenl  uu  précipité  de  sulf- 
ammonate  de  potasse  presque  insoluble  dans  Feau  froide. 
J^ai  proposé  ce  sel  ammoniacal  comme  un  réactif  des  sels 
de  potasse. 

16®.  Le  sulfammonate  de  potasse  éprouve  dans  Feau  une 
série  de  décompositions  successives  -,  sous  l'influence  de  ce 
liquide,  il  perd  plusieurs  équivalent  de  bisulfate  de  po- 
tasse ,  et  se  transforme  finalement  en  sulfate  d'ammoniaque 
et  en  sulfate  de  potasse. 

Ces  modifications  sont  représentées  par  les  formules  sui- 
vantes : 

S'AzH'0"^4^^'     sulfammonale    de   potasse 

dcssécht^. 
Première  action  de  Peau..  S«AzH'0'%3K0H-aS0»,R0, 
Deuxième  action  de  Teau. .  S*  AzH»0»%2K0-i-2S0«,K0, 
Dernière  action  de  rcau. . .  2SO'  -t-  2SO'  -+-  Az  H'-naKO. 

Les  sels  qui  prennent  naissance  dans  l'action  de  l'eau  sur 
le  sulfammonate  de  potasse  sont  des  sels  sulfazotés  parti- 
culiers. 

Le  premier,  qui  a  pour  composition  S*  AzH'0*^3R0,  a 
été  nommé  métasulfamidale  de  potasse. 

Le  second.  S*  AzA^O^*^,  est  le  sulfamidate  de  potasse. 

On  voit  donc  qu'après  avoir  introduit  dans  uu  acide  suif- 
azoté  jusqu'à  8  équivalents  de  soufre  pour  former  le  sulfam- 
monate de  potasse,  qui  parait  être  le  dernier  terme  de  l'ac- 
tion de  l'acide  sulfureux  sur  un  azotite,  je  suis  parvenu  à 
détruire  successivement  la  molécule  complexe  que  j'avais 
produite.  Le  point  de  départ  est  de  l'acide  sulfureux  et  de 
l'acide  azoteux,  et  le  produit  final  devient  de  l'acide  sulfu- 
rique  et  de  l'ammoniaque. 

17*^.  Le  sulfammonate  d'ammoniaque  parait  éprouver 
dans  l'eau  les  mêmes  phases  de  décomposition  que  le  sulf- 
ammonate de  potasse.  ^ 

1 8*^.  Les  sels  sulfazotés  forment  en  général ,  avec  la  baryte , 
des  sels  insolubles ,  et  ne  précipitent  pas  les  sels  de  stron* 
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tianc.  Je  propose  donc  les  sels  sulfazotés  solubles,  pour  dis- 
tinguer les  sels  de  baryte  des  sels  de  strontiaue. 

19^.  Tous  les  sels  sulfazotés  sont  décomposés  par  Teau 
et  se  transforment,  dans  ce  cas,  en  sulfates  métalliques  et 
en  sulfate d^ammoniaque  :  c'est  là,  en  quelque  sorte,  leur 
caractère  générique. 

Tel  est  le  résumé  d'un  travail  qui  me  parait  établir  l'exis- 
tence d'une  nouvelle  famille  de  composés  chimiques  ^  qui , 
par  leur  composition,  l'ensemble  de  leurs  propriétés,  sem- 
blent se  placer  entre  la  chimie  minérale  et  la  chimie  or- 
ganique, et  tendent  à  rapprocher  encore  ces  deux  branches 
de  la  science. 
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RECHERCHES 

Sur  U  composition  de  l'air  dans  quelques  mines  ; 

Par  m.  Félix  LEBLANC. 

(Communiqué  à  T Académie  des  Sciences,  le  14  juillet  i845.) 


La  composition  de  l'air  des  mines  n'a  fait  le  sujet  que 
d'un  petit  nombre  des  recherches.  Parmi  les  analyses  les 
plus  récemment  publiées ,  il  faut  citer  celles  de  M.  Bishop 
et  de  M.  Moyle.  Les  premières  s'appliquent  à  dés  atmo- 
sphères contenant  de  l'hydrogène  carboné.  Les  recherches 
de  M.  Moyle  s'appliquent  à  l'air  des  mines  de  Cornouailles 
recueilli  dans  des  circonstances  diverses. 

Souvent  l'éloîgnement  d'un  laboratoire  de  chimie  rend 
les  expériences  difficiles  à  tenter,  et  le  transport  loin- 
tain de  l'air,  recueilli  dans  des  flacons,  laisse  des  doutes 
sur  la  réalité  des  résultats  comme  effectivement  applicables 
a  l'atmosphère  où  le  flacon  a  été  vidé. 

©ans  ces  derniers  temps ,  plusieurs  analyses  très-précises 
ont  été  exécutées  par  le  procédé  de  MM.  Dumas  et  Boussin- 
gault  sur  de  l'air  recueilli  à  de  grandes  distances  dans  des  ap- 
pmvih  décrits  par  ces  savants.   Ces  procédés,  auxquels  il 
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iut  nécessairement  avoir  recours  lorsqu'il  s'agit  de  consta- 
ter de  très- faibles  variations  dans  la  composition  de  l'air, 
^Dnt  pour  seul  inconvénient  d'exiger  des  appareils  volumi- 
neux, d'un  transport  délicat  et  dispendieux*,  en  outre,  l'a- 
malyse  ne  peut  être  faite  que  dans  un  laboratoire  de  chimie 
très-complet. 

J'ai  songé,  pendant  mon  séjour  à  Poullaouen,  à  effectuer 
quelques  analyses  d'air  en  volume  tant  dans  la  mine  de 
Poullaouen  que  dans  celle  d'Huelgoat ,  à  raison  de  quelques 
circonstances  qui  pouvaient  d'avance  faire  prévoir  une  alté- 
ration locale  prononcée  dans  l'air  de  ces  mines. 

Grâce  à  l'obligeance  amicale  avec  laquelle  M.  Pernolet, 
directeur  de  l'établissement,  s'est  prêté  à  l'accomplissement 
du  désir  que  j'avais  exprimé,  j'ai  pu  effectuer  une  série 
d'analyses  dans  des  limites  de  précision  suffisante  pour  le 
but  que  je  me  proposais.  Quelques-unes  de  ces  analyses  m'ont 
paru  offrir  des  résultats  intéressants  que  j'ai  cru  pouvoir 
porter  à  la  connaissance  des  chimistes. 

Les  analyses,  que  l'on  trouvera  rapportées  plus  bas ,  ont 
été  faites  sur  de  l'air  recueilli  dans  des  flacons  bouchés  exac- 
tement à  l'émeri  et  préalablement  remplis  de  mercure  bien 
sec.  Ces  flacons  étaient  contenus  dans  une  boîte  à  comparti- 
ments munie  d'une  courroie  et  que  l'opérateur  portait  sur 
lui.  On  vidait  les  flacons  dans  l'intérieur  de  la  mine  sur  les 
divers  points  dont  on  voulait  connaître  l'atmosphère,  «t 
les  flacons,  soigneusement  rebouchés,  rentraient  dans  la 
boîte  où  leurs  goulots  renversés  étaient  assujettis  à  plonger 
invariablement  dans  le  mercure. 

L'air,  ainsi  recueilli,  a  été  analysé,  au  laboratoire  de  la 
mine  de  Poullaouen,  au  retour  de  la  descente  dans  la  mine. 
L'acide  carbonique  a  été  absorbé  par  une  colonne  de  potasse 
liquide  introduite  sur  le  mercure  dans  un  tube  divisé.  L'oxy- 
gène a  été  dosé  dans  le  résidu  par  absorption  au  moyen  du 
phosphore  employé  à  chaud.  Les  analyses  d*air  normal,  exé- 
cutées par  ce  procédé  avec  tous  les  soins  convenables,  m'ont 


(49^) 
donné    pour    chiffres   extrêmes    20, 5    et   20,9  d'oxygène 
pour  100. 

On  sait  que  la  proportion  normale  est  20,8. 

Mine  de  Poullaouen. 

I.  Âir  recueilli  le  9  mai,  à  midi,  à  10  mètres  du  puits 
Rœnig,  à  60  mètres  au-dessous  du  niveau  du  sol  : 

i32  gaz  ont  donné  i32  après  potasse  et  io5  après  la  com- 
bustion du  phosphore  5  d'où 

Oxygène 20,4 

Azote 79,6 

La  veille ,  dimanche ,  les  ouvriers  n'avaient  pas  travaillé 
dans  la  mine. 

II.  Foncée  n"  3 .  Galerie  au  niveau  de  60  mètres  au  nord, 
immédiatement  après  un  coup  de  mine.  Température,  20  de- 
grés centigrades.  Les  lampes  brûlent  sans  difficulté.  Sensa- 
tion de  chaleur. 

1.  117  gaz  ont  donné  116  après  potasse  et  93  après 
phosphore. 

2.  116  gaz  ont  donné   ii5   après  potasse  et  93  après 

phosphore;  d'où 

I.  IL 

Acide  carbonique.   .   .   .       0,8  o,g 

Oxygène 20,0  19,6 

Azote 79,2  79,5 

UI.  Prise  d'air  dans  une  entaille  près  de  la  tète  de  la  ga- 
lerie au  nord.  La  lampe  s'éteint*,  deux  lampes  réunies  mèche 
a  mèche  peuvent  brûler  à  quelques  mètres  en  arrière.  Tem- 
pérature ,  20  degrés  centigrades ,  vingt  minutes  après  quel- 
ques coups  de  mine. 

1.  126  gaz  ont  donné  121  après  potasse  et  106  après 
phosphore. 

2.  ii5  gaz  ont  donné  m  après  potasse  et  92  après 
phosphore;  d'où 
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1.         11. 

Acide  carbonique.      3,9         3,4 

Oxygène i5,i        i6,i 

Azote 8o,v5      8o,5 

N.  B.  —  Cette  galerie,  qui  n'est  en  communication 
qu'avec  un  seul  puits ,  se  trouve  dans  des  conditions  très- 
défavorables  d'aérage  en  attendant  Teffet  d'un  percement. 

IV.  Même  galerie  à  la  tête  •,  la  lampe  s'y  éteint ,  la  respi- 
ration y  est  peu  gênée.  Température,  i8^,2.  Beaucoup  d'eau 
d'infiltration  qui  rafraîchit  l'air. 

i.  121  gaz  ont  laissé  107  après  potasse  et  88  après 
phosphore. 

2.   122  gaz   ont  laissé  118  après  potasse  et    98   après 

phosphore;  d'où 

I.  II. 

Acide  carbonique.   .   .   .       3,6  3,2 

Oxygène 17,1  16,4 

Azote 79,3         80,4 

La  température  extérieure  était  ce  jour-là ,  et  à  peu  près 
à  la  même  heure ,   1 5^, 5 . 

Le  14  juin.  L  Air  recueilli  à  10  mètres  du  puits  Rœnig , 
au  niveau  de  60  mètres.  Les  ouvriers  avaient  séjourné  pen- 
dant un  temps  assez  court  sur  ce  point  avec  leurs  lampes, 
en  attendant  le  poste  qui  devait  les  relever. 

1.  121  gaz  ont  donné  120  après  potasse  et  96  après 
phosphore. 

2.  122  gaz  ont  donné  120, 5  après  potasse  et  96  après 

phosphore;  d'où 

1.  11. 

Acide  carbonique.   ...       0,8  1,1 

Oxygène 19,8         19,3 

Azote 79,4         79,6 

IL  A  la  tête  de  la  galerie  au  nord ,  au  niveau  de  60  mètres  ; 
il  faut  associer  deux  lampes  pour  que  la  combustion  puisse 
se  soutenir. 

117  gaz  ont  donné   11 3, 5    après  çolassci  cl  c^<\  ^^\:ès 
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phosphore;  d'où 

Acide  carbonique 3yO 

Oxjgène 16,6 

Azote 80^ 

m.  Air  recueilli  dans  les  gradins ,  vingt  minutes  après 
un  coup  de  mine  : 

1.  109,5  gaz  ont  laisse  107  après  potasse. 

2.  121  gaz  ont  donné  119  après  potasse  et  97   après 

phosphore;  d^où 

1.  11. 

Acide  carbonique.   ...       2,2  1,7 

Oxjgène »  18,1 

Azote »  80,2 

IV.  Galerie  de  roulage  à  3oo  mètres  du  puits  Kœnig.  Les 
mineurs  trouvent  l'air  faible  :  néanmoins  la  lampe  y  brûle. 

1 .  1 23  gaz  ont  laissé  1 20  forts  après  potasse. 

2.  1 3o  on tlaissé  1 27  après  potasse ,  et  1 06  après  phosphore. 

I.  11. 

Acide  carbonique.      2,4  ^>3 

Oxygène »  i8,5 

Azote »  79,2 

Mine  d'Huelgoat. 

(Air  recueilli  le  11  mai.) 

I.  Air  pris  dans  une  entaille  à  12  mètres  au-dessus  de  la 
galerie  de  troisième  niveau  ;  deuxième  cheminée  au  nord, 
près  du  puits  Humboldt,  à  7  mètres  au-dessus  d'un  cou- 
rant d'air.  La  lampe  ne  brûle  pas.  Air  faible,  mais  respi- 
rable.  Thermomètre,  25  degrés  centigrades. 

1,  116  gaz  ont  laissé  11 5, 5  après  potasse  et  gS  après 
phosphore. 

2*   120  gaz  ont  donné  119,5  après  potasse  et  m  après 

phosphore  ^  d'où 

I.  IL 

Acide  carbonique.   ...       0,4  0,2 

Oxygène 17,6  17,5 

Azote 82,0         82,3 
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U.  Aîr  recueilli  3  mètres  plus  haut,  dans  Tobseunté.  Pas 
de  dérangement  bien  sensible  dans  la  respiration. 

119,5  gaz  ont  donné  119  après  potasse  et  98,5  après 
phosphore;  d'où 

Acide  carbonique 0,4 

Oxygène 17,0 

Azote 82,6 

m.  Âir  recueilli  dans  une  entaille  ascendante  à  3  mètres 
au-dessus  du  sol  de  la  galerie  d'écoulement ,  et  à  i  mètre  au- 
dessus  de  la  couronne  de  la  galerie.  La  lampe  s'y  éteint  subi- 
tement. L'air  est  asphyxiant.  Au  bout  de  quelques  secondes, 
on  se  sent  pris  de  défaillance.  Dans  la  galerie,  l'air  est  frais 
et  respirable. 

1.  119  gaz  ont  donné  119  après  potasse  et  108  après 
phosphore. 

2.  1 23  gaz  ont  donné  1 23  après  potasse  et  1 1 1  après  phos- 
phore 5  d'où 

Oxygène 9,6  9,9 

Azote 9^)4        9^>^ 

Acide  carbonique.   .   .   .       0,0  0,0 

Le  chlore  gazeux  n'absorbe  rien ,  ni  à  l'ombre  ni  au  soleil. 

IV.  Air  recueilli  à  la  naissance  de  l'entaille  précédente  à 
la  couronne  de  la  gâterie,  et  à  i"*,6o  du  point  où  la  prise 
d'air  précédente  a  été  faite.  La  lampe  brûle  bien. 

1.  i36,5  gaz  ont  donné  i36  après  potasse. 

2.  117  gaz  ont  donné  117  après  potasse  et  gS   après 

phosphore  5  d'où 

1.  il. 

Acide  carbonique.  ...       o,3  0,0 

Oxygène 17,8  17,9 

Azote 81,9  82,1 

Air  recueilli  le  18  juin  dans  la  mine  d'Huelgoat. 

1.  A  I  mètre  au  bas  de  l'entaille  qui  avait  fourni  de  l'air 
asphyxiable  le  1 1  mai  : 


178  gaz  onr  donné 
phnre;  (l'on 

Oxygène 20,4 

Azote 79,5 

II.  Air  pris  dans  l'entaille,  à  o",8o  de  la  couronne  de  la 
galerie.  La  lampe  s'y  éteint ,  mais  on  peut  j  respirer  d'une 
manière  continue  et  sans  trop  de  difficulté. 

i.   127  gaz  ont  donné  108  après  phospliore. 

2.  180  gaz  ont  donné  179  après  potasse  et  i5i  après 
phosphore  ;  d'où 


Acide  carboniqui 
Oxygène 


)4,8        84,0 


m.  Âîr  pris  dans  la  même  enLaîlle,  à  4  mètres  au- 
de  la  couronne  de  la  galerie.  La  lampe  y  brûle  à  peine. 


sphos 


117  gaz  ont  donné  116,  S  après  potasse  et  96  aprè 
phore;d'où 

Acide  carbonique 0,4 

Oxygène 17,4 

Azote 82,2 

N.  B.  Depuis  les  premières  expériences ,  ou  avait  circulé 
dans  la  galerie  d'écoulement  au  fond  de  l'entaille.  L'air 
étant  agité  dans  l'entaille,  on  peut  faire  brûler  la  lampe  sur 
des  points  où  elle  s'éteignait  quelques  instants  auparavant. 
IV.  Air  recueilli  dans  cette  même  entaille  le  12  juillet. 
Depuis  la  dernière  prise  d'air,  on  n'avait  plus  circulé  dans 
la  galerie  d'écoulement  au  front  de  l'entaille. 

1.   1S6  gaz  ont  donné  166  après  pbospbore.  La  potasse 
n'absorbe  rien. 

iSy  après  phosphore;  d'oii 


10,3 

%-7 
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La  potasse  n'a  pas  indiqué  d'acide  carbonique. 
En  pénétrant  une  seconde  fois  dans  remaille  le  même 
jour,  on  a  eu  les  résultats  suivants  : 

171  gaz  ont  laissé  i52  après  phosphore;  d'où 

Oxygène 1 1 ,  i 

Azote 88,9 

100,0 

On  voit  qu'au  bout  d'un  mois  on  a  retrouvé  l'air  aussi 
altéré  qu'à  l'époque  des  premières  expériences  dès  que  le 
passage  des  hommes  n'a  plus  agité  l'air  au  front  de  l'en- 
taille. 


En  résumé ,  on  voit  que  l'air  le  plus  altéré  par  Feffet  de 
la  respiration  et  de  la  combustion  des  lampes  offre  une  pro- 
portion de  3  à  4  pour  100  d'acide  carbonique  et  une  dimi- 
nution de  4  ^  S  pour  100  dans  la  proportion  d'oxygène. 
Dans  ces  conditions,  la  lampe  du  mineur  s'éteint;  l'ouvrier 
travaille  alors  souvent  dans  l'obscurité  ;  néanmoins,  en  as- 
sociant deux  lampes  mèche  à  mèche,  on  peut  souvent  ren- 
dre la  combustion  possible  là  où  une  seule  lampe  s'étein- 
drait; la  respiration  des  hommes  est  un  peu  gênée,  mais  le 
travail  est  possible  tant  que  l'altération  ne  dépasse  pas  cette 
limite  et  lorsque  la  température  est  peu  élevée. 

Relativement  à  la  combustion  des  lampes,  et  ainsi  qu'on 
pouvait  le  prévoir,  c'est  la  proportion  d'oxygène  disparu 
qui  détermine  la  résistance  à  la  combustion.  A  17  pour  100 
d'oxygène,  la  combustion  des  lampes  ne  se  soutient  plus, 
que  l'oxygène  en  défaut  ait  été  remplacé  par  son  volume 
d'acide  carbonique  ou  par  de  l'azote  (i). 

(1)  Les  bougies  s^éleignent  avant  les  chandelles  ou  les  lampes  de  mineur 
garnies  de  leur  porte-mèche.  Les  lampes  à  double  courant  d-^air  ou  les  lampes 
à  rhydrogène  liquide,  ou  même  les  lampes  de  mine ,  dégarnies  de  leur  porte- 
mèche,  pcuTent  encore  brûler  lorsque  les  autres  modes  d'éclairage  ne  peuvent 
plus  servir. 
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L'analyse dcTairde  la  mine d'Huelgoat, recueilli  dans  une 
entaille  ascendante  partant  de  la  galerie  d'écoulement  où  l'air 
est  normal ,  présente  beaucoup  d'intérêt  •,  on  y  voitla  propor- 
tion d'oxygène  s'abaisser  jusqu'à  lopour  loo,  sans  que  cet 
abaissement  puisse  trouver  son  explication  dans  une  quan- 
tité correspondante  d'acide  carbonique  formé;  d'ailleurs, 
depuis  fort  longtemps,  personne  n'avait  pénétré  dans  l'en- 
taille. Une  semblable  atmosphère  est  non-seulement  im- 
propre à  entretenir  la  combustion  (car  les  lampes  s'y  étei- 
gnent subitement),  mais  les  hommes  ne  sauraient  y  pénétrer 
sans  être  exposés  à  une  asphyxie  presque  immédiate.  Étant 
monté  dans  l'entaille  à  i  mètre  seulement  au-dessus  de  la 
couronne  de  la  galerie  pour  y  vider  un  flacon  plein  de  mer- 
cure ,  j'ai  été,  au  bout  de  i  à  2  minutes ,  pris  de  défaillance , 
sans  avoir  éprouvé  de  malaise  préalable.  Le  maître  mineur, 
homme  robuste,  qui  m'accompagnait  et  qui  a  séjourné  à  peu 
près  le  même  temps  dans  l'entaille,  a  été  saisi  de  vertiges  et 
de  nausées  5  cette  sensation  a  continué  quelques  instants 
dans  une  atmosphère  plus  pure.  Ces  faits  ont  eu  pour  té- 
moin M.  Letellier,  ancien  élève  de  l'Ecole  Polytechnique, 
sous-directeur  de  la  mine  d'Huelgoat  (i). 

En  parcourant  la  série  des  expériences ,  on  voit  que  plu- 
sieurs jours  après  cette  prise  d'air,  l'entaille  ne  contenait  plus 
un  air  aussi  appauvri  d'oxygène.  L'agitation  de  l'air  produite 
par  la  circulation  dans  cette  partie  de  la  mine  avait  suffi 
pour  ramener  l'air  à  contenir  une  plus  forte  proportion 
d'oxygène. 

L'absence  de  circulation  et  le  repos  de  Tair  ont  amené  de 


(1  )  Des  accidents  d'asphyxie,  dans  des  circonstances  analogues,  ont  eu  lieu 
dans  des  entailles  de  filon  à  Poullaouen  :  il  y  a  quelques  années ,  un  ouvrier 
saisi  d'asphyxie  n''a  pu  être  ramené  à  la  vie,  malgré  les  soins  prodigués  par 
Part.  Lors  de  mon  séjour  à  Poullaouen  ,  aucune  entaille  n'offrait  les  condi- 
tions d'un  air  asphyxiant;  mais  ces  circonstances  peuvent  se  produire  d^une 
manière  inattendue  en  pénétrant  dans  des  entailles  abandonnées  et  en  dehors 
des  courants  d^air. 
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nouveau  Tatmosphèrc  à  un  degré  daltéraliou  aussi  pro- 
noncée qu^à  Tépoque  des  premières  expériences. 

J'attribue  à  l'influence  des  pyrites  très-abondantes  dans 
le  filon  d'Huelgoat  et  visibles  dans  la  roche  des  parois  de 
l'entaille,  l'altération  survenue  dans  la  composition  de  l'air. 
Une  absorption  continue  d'oxygène  s'établit  sur  plusieurs 
points,  et  lorsque  l'air  n'est  pas  agité  par  des  courants,  la 
différence  très-faible  de  pesanteur  spécifique  des  deux  atmo- 
sphères contiguës  maintient  une  démarcation  assez  tranchée 
dans  la  composition  de  deux  masses  d'air  voisines  (i). 

M.  Chevreul  a  déjà  signalé  Tinfluence  que  les  sulfures 
alcalins  formés  aux  dépens  des  sulfates  et  des  matières  orga- 
niques, peuvent  exercer  sur  des  atmosphères  très-ci  rcon- 
scrites.  Il  a  attribué  les  propriétés  délétères  de  ces  milieux 
gazeux  à  la  disparition  de  Toxygène  bien  plus  qu'à  l'hydro- 
gène sulfuré. 

La  nature  éminemment  vitriolique  des  eaux  qui  circulent 
dans  la  mine  d'Huelgoat  est  en  relation  avec  la  décomposi- 
tion active  de  plusieurs  minéraux  sulfurés  répandus  dans  le 
filon.  Conformément  aux  vues  de  M.  Becquerel,  les  sul- 
fates de  fer  et  de  cuivre  en  dissolution  dans  ces  eaux  ont  dû, 
par  leur  contact  avec  les  roches,  jouer  un  rôle  important 
dans  la  formation  des  minéraux  de  remaniement  si  variés 
dans  le  filon  d'Huelgoat.  L'absorption  active  d'oxygène  ca- 
pable d'altérer  profondément  l'atmosphère  de  la  mine  sur 
plusieurs  points  se  rattache  donc  à  des  considérations 
pleines  d'intérêt  pour  la  géologie  et  la  physique  du  globe. 

Dans  un  Mémoire  récent,  M.  Ebelmen  a  appelé  l'atten- 
tion des  savants  sur  la  production  de  la  pyrite  de  fer  dans 
la  nature  •,  il  a  cherché  à  prouver  que  ce  phénomène  naturel 

(i)  En  parcourant  les  analyses  ezécotées  sur  Pair  des  mines  de  Cor- 
nouailles ,  on  remarque  qu^ordinairement  Toxygène  en  défaut  u^est  pas ,  à 
beaucoup  près,  en  rapport  avec  Tacide  carbonique  formé.  M.  Moyie  ne 
cherche  nullement  à  eipliquer  ce  résultat ,  qui  tient  probablement  à  une 
cause  semblable  à  celle  que  j^aî  signalée. 
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sf  raltactio  n  la  ([ucslioii  de  l'i-quililirr  cliiniiqui'  de  Valmo- 

,lr  ii'MUrepreiHirai  pas  ici  d'assigner  uiip  ûchelle  au  phé- 
nomène de  la  vitriolisaiion  des  roches  à  ta  surface  du  globe, 
etdediscuterrinflufneedecettc  réaelion  sur  la  composition 
de  l'atmosphère.  Les  cuusidéi'a tiens  de  cet  ordre  mil  d'ail- 
Ipuw  été  développées  dans  le  Mémoire  do  M.  Ebelmcn.  Mais 
ne  sera-t-il  pas  ppimis  de  faire  ressortir  que  la  matière 
minérale  elle-même  peut  concourir  par  des  réactions  inver- 
ses au  maintien  de  cet  équilibre  chimique  de  notre  atiMo- 
spliéiT  qui  parait  an  moins  garanti  pour  plusieui's  siècles  ? 


mn  SIR  LA  COKDICTIBILITÉ  eiBCTRIQlE; 

P*ii   M.   On.    MATTF.UCCI. 

M' étant  occupé  autrefois  du  sujet  si  difficile  et  si  obscur 
de  la  conductibilité  pour  le  courant  électrique  d'un  certain 
nombre  de  corps  composés  capables  de  se  fondre,  et  dn 
rapport  qixi  existe  entre  cette  propriété  et  la  composition 
chimique  de  ces  corps,  je  me  suis  décidé  à  publier  aujour- 
d'hui quelques  faits  sur  ce  sujet,  quoiqu'ils  soient  peu  nom- 
breux et  peu  variés,  Tétude  d'autres  recherches  m'ayani 
mis  dans  l^im possibilité  de  continuer  la  précédcutc.  La  mé- 
thode employée  pour  l'expérience  sur  la  conductibilité 
électrique  est  fort  simple  :  le  courant  de  6  piles  de  Faraday 
passe  par  un  voltaïmètrc,  et  ensuite  il  se  partage  entre  un 
voliaimèlre  semblable  et  le  corps  dont  ou  veut  comparer 
la  conductibililé  à  celle  de  l'eau  acidulée  avec  de  l'acide 
sulfurîque  à  la  dcnsilé  de  i ,  a3a.  Les  extrémités  électrodes 
des  deux  vollaïmètres ,  ainsi  que  ceux  employés  à  travers 
l'autre  corps,  sont  des  (ils  de  plaiiue  dv  la  même  gros- 
seur et  tout  à  fait  égaux  entre  eus  ;  c'est-à-dire  tenus  à  une 
égale  distance  et  plongeant  d'une  égale  longueur. 

Je  nommerai  désormais  voltaimèire  principal  A  ,  celui 
dans  lequel  le  courant  passe  entier,  et  secondaire  a,  celui 
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dans  lequel  passe  la  portion  du  courant  qui  n'est  pas  con- 
duite par  le  corps  fondu  dont  on  veut  comparer  la  conducti- 
bilité à  celle  de  Teau  acidulée.  Le  courant  employé  dans  ces 
expériences  donnait  i5  centimètres  cubes  de  mélange  gazeux 
dans  le  voltaïmètre  A  dans  Tespace  de  dix  à  quinze  minutes. 
Je  commence  par  présenter  un  tableau  dans  lequel  j'ai 
réuni  les  résultats  que  j'ai  obtenus  en  soumettant  à  Tex- 
périence  le  plus  grand  nombre  de  combinaisons  que  j'aie 
pu  me  prociu^r  à  Tétat  pur,  et  qui  satisfont  à  la  double 
condition  d'être  anbydres  et  fusibles. 


VOLTAÏMÈTRE 

principal  A. 
mélange  gazeux. 

VOLTAÏMÈTRE 

secondaire  a, 
mélange  gazeux. 

7I0M    DE   LA  COMRINAiaO.'V. 

i5  ceutim.  cubes. 
Id 

ce 

M 

n 

n 
it 
n 
n 
n 
n 

i,5o 

3,00 

3,90 
•4,20 

7,75 
12,75 
12,60 
12,75 
12,75 

i5,oo 
i5,oo 
i5,oo 

Protoxyde  de  plomb, 
lodure  de  plomb, 
Chlorure  d^argent , 
Protochlorure  do  cuivro, 
Sulfure  d'antimoine, 
Sulfure  de  potassium, 
Persulfure  de  potassium, 
Nitrate  de  potasse, 
Nitrate  d'^argent, 
Chlorure  de  plomb, 
lodure  de  potassium, 
Chlorure  de  sodium, 
Chlorure  de  calcium. 
Chlorure  de  zinc, 
Biiodure  de  mercure, 
Protochlorure  de  mercure 
Chlorure  d^antirooine, 
Protochlorure  d^étain, 
Bichlorurc  dVtain, 
Oxychlorure  de  chrome , 
Bichlorure  d^antimoine, 

PbO. 

PbJ. 

AgCh. 

Cu*  Ch. 

SbS«. 

KS. 

KS*. 

KO,  AzO». 

AgOAzO*. 

PbCh. 

Kl. 

NCh. 

CaCh. 

ZnCh. 

HgP. 
!,HgCh. 

SbCh». 

SnCh. 

SnCh». 

CrO*Ch. 

SbCh». 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

îd 

Id 

Id 

li'i.. 
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Kii  jetant  les  yeus  sur  ce  Lableaii,  oa  n'apeiçoil  aucn» 
rappoi't  eiiire  la  coiiductibilit^  ei  la  coDiposition  chimique 
du  composé  conducteur.  Ainsi  l'on  tiouve,  parmi  les  bons 
conducteurs,  des  composés  dans  lesquels  l'élément  électro- 
négatif entre  avec  I  5  et  5  équivalents,  tandis  que  ,  parmi 
les  corps  mauvais  conducteurs  ,  il  y  en  a ,  comme  les  meil- 
leurs, qui  sont  formés  de  i  équivalent  avec  i  équivalent. 
On  ne  peut  pas  dire,  comme  je  l'ai  cru  autrefois  en  par- 
lant d'un  petit  nombre  de  cas,  que  les  corps  meilleurs 
conducteurs  sont  ceux  dans  lesquels  il  entre  des  inëtaui 
des  dernières  classes,  puisque  l'on  voit  que  leprotoclilorurc 
d'étaiu  et  celui  de  zinc  sont  moins  bons  conducteurs  que  \e 
cblorure  de  calcium  et  de  sodium.  Il  resterait  à  voir  quelle 
influence  peut  avoir  la  température  sur  le  degré  de  la  con- 


ductibilité d'u 


corps. 


J'ai  comparé  dans  une  autre  série  de  reclierclies  la  eoii- 
dnctibilité  des  solutions  aqueuses  de  nitrate  de  potasse ,  de 
nitrate  d'arfçcnt,  d'induré  de  potassium,  de  chlomre  de 
sodium,  de  cblorure  de  calcium,  d'acétate  de  plomb,  ces 
solutions  étant  le  plus  concentrées  possible,  el  avec  cha- 
cune de  ces  combinaisons  à  l'état  de  fusion  ignée  ;  la  m.é- 
thode  était  extrêmement  simple  ;  elle  consistait  à  mettre,  au 
lieu  du  voltaïmètre  secondaire,  la  solution  aqueuse.  J'ai 
même,  dans  <(uelqucs  cas,  au  lieu  du  voltaïmètre  secon- 
daire, employé  la  solution  aqueuse  plus  ou  moins  concen- 
trée. Comparant  la  combinaison  fondue  avec  la  même 
combinaison  dissoute  dans  l'eau  au  plus  haut  degré  de  con- 
centration et  réchauffé ,  tout  le  courant  passe  dans  la 
combinaison  fondue. 

£n  comparant  la  conductibilité  des  combinaisons  sus^ 
dites,  dissoutes  dans  l'eau  en  quantité  différente,  on  trouve 
la  conductibilii-  ■'"  '^  solution  proportionnelle  au  degré  de 
conductibilif'  '  '<■  corps  dissous  dans  l'état  de  fu- 

sion; en  d'au  ur  que  deux  solutions  aqueuses 

de  deux  com  ^ent  la  même  conductibilité, 
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il  est  nécessaire  que  celle  dont  le  sel  à  Tétat  de  fusion  est 
moins  conducteur  soit  plus  concentrée.  Cette  conséquence 
prouve  bien  que ,  dans  les  solutions  aqueuses  de  certains 
corps  composés ,  dont  la  conductibilité  à  Tétat  de  fusion  est 
grande ,  le  courant  est.  conduit  par  le  corps  dissous ,  et  que 
l'eau  ne  fait  que  lui  donner  l'état  liquide  nécessaire  à  l'é- 
lectrolisation. 

Cette  même  proposition  est  démontrée  aussi  par  une 
autre  de  mes  expériences  que  j'ai  publiée  dans  un  de  mes 
Mémoires  d'électro-chimie ,  et  que  j'ai  vérifiée  de  nou- 
veau :  deux  solutions  de  nitrate  d'argent ,  une  dans  l'alcool , 
l'autre  dans  l'eau ,  ont  à  peu  près  la  même  conductibilité 
lorsqu'elles  ont  environ  la  même  densité;  la  solution  al- 
coolique contient  3^^,'igo  de  nitrate  d'argent ,  et  l'aqueuse 
en  contient  0^*^,335.  Si  l'on  admet  que ,  dans  les  deux  solu- 
tions ,  le  nitrate  d'argent  soit  le  corps  conducteur,  et  par 
conséquent  celui  qui  est  décomposé  directement,  il  faut 
dire  que  la  conductibilité  est  la  même  lorsque  la  distance 
entre  les  molécules  du  nitrate  est  la  même. 

J'ai  comparé  avec  la  méthode  ordinaire,  la  conductibilité 
des  solutions  aqueuses  le  plus  concentrées  possible  de  chlo- 
rure d'antimoine  et  de  protochlorure  d'étain,  à  la  conduc- 
tibilité de  ces  mêmes  corps  anhydres  et  fondus.  Pour  avoir 
le  chlorure  d'antimoine  en  état  de  dissolution  ,  j'ai  ajouté 
le  moins  possible  d'acide  chlorhydrique  5  dans  les  vol- 
taïmètres  A  et  a,  Teau  était  acidulée  comme  à  l'ordinaire ,. 
et  l'on  plaçait,  vis-à-vis  le  voltaïmètre  a ,  le  corps  fondu 
dans  une  première  expérience  ;  dans  une  autre  expérience , 
sa  scdutîon  aqueuse.  Voici  les  nombres  trouvés  : 
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,™,.,-.t,„. 

vn,7.,«.,.L 

aiU>.f<  lumx. 

iS  eeiilim.  oubsï.. 

.C75 

Chlori.ru  -Va 

nlimoinc 

o„d«. 

Id 

4,5o 

Chlorura  liis 

SOIIEidailBl 

ar.  clilurhjdr. 

;.(   

1:^.75 

l^roLichloru 

B  JÉLliD. 

H 

G.» 

Prolochloni 

eensolul 

on  dans  l'ettn. 

Évidemment,  dans  ces  deux  cas  la  coiiductibililé  est  plus 
graudc  dans  la  solution  aqueuse  d'un  certain  composé  qut- 
celle  de  ce  même  corps  à  l'état  de  fusion.  Ce  fait  est  de  la 
même  natui'c  que  les  faits  présentés  par  les  solutions  de 
perchlorure  d'étain  et  de  bichlriruie  d'antimoine.  Ces  corps, 
qui  ne  conduisent  pas  à  l'état  de  fusion,  aequièrent  cette 
propriété  lorsqu'ils  sont  dissous  dans  l'eau  ou  dans  les 
acides. 

Enfin ,  j'ai  voulu  comparer  la  conductibilité  de  quelques 
corps  qui  ne  conduisent  pas  à  l'état  de  fusion  à  celle  des 
solutions  aqueuses  de  ces  mêmes  corps.  Les  corps  que  j'ai 
choisis  pour  cette  recherche  sont  de  nature  à  ne  pouvoir 
donner  lieu  à  des  produits  secondaires.  Le  sucre  et  la  sali- 
cine  à  l'état  de  fusion  ne  conduisent  pas  le  courant.  J'ai 
trouvé  que  les  solutions  de  ces  corps  le  plus  concentrées 
possible  dans  l'eau  pure  ou  dans  l'eau  acidulée  avec  de  Ta- 
cide  sulfurique,  ont  sensiblement  la  m^^me  conductibilité 
que  la  même  eau  pure  ou  acidulée. 

En  résumant  en  peu  de  mots  les  conséquences  de  ces  faits, 
il  me  semble  bien  prouvé  que  les  corps  qui  ne  conduisent 
pas  à  l'état  de  fusion  ne  doivent  pas  acquérir  eetie  pro- 
priété lorsqu'ils  se  dissolvent  simplement  dans  l'eau,  sans 
considérer  l'aclion  chimique  que  peuvent  avoir  les  éléments 
du  corps  dissous  sur  ceux  des  dissolvants. 

1".  Tous  les  composés,  qui,  fondus  ou  aniivdrcs,  conduï- 
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sent  le  courant  mieux  que  Tcau ,  sont  toujours  plus  conduc- 
teurs que  leurs  solutions  aqueuses  le  plus  concentrées  pos- 
sible. 

2^.  Les  corps  qui  ne  couduisent  pas  à  Tétat  de  fusion , 
et  qui  sont  de  nature  à  ne  pas  agir  avec  railinité  de  leurs 
éléments  sur  les  éléments  du  dissolvant,  ne  donnent  aucune 
augmentation  de  conductibilité  au  corps  dans  lequel  ils  sont 
dissous. 

Il  résulte  de  cela  que,  s'il  y  a  des  composés  fondus  et  an- 
hydres qui  ne  conduisent  pas ,  ou  qui  aient  une  conductibi- 
lité moindre  que  celle  de  Teau,  on  ne  peut  pas  admettre  que 
ceux-ci  acquièrent  de  la  conductibilité  par  la  seule  liquéfac- 
tion qu'ils  subissent  en  se  dissolvant  dans  l'eau.  Ainsi ,  lors- 
que l'on  voit  dans  ces  cas  une  augmentation  de  conductibi- 
lité, on  doit  l'interpréter  comme  la  conséquence  de  certaines 
actions  secondaires. 

Voilà  les  considérations,  non  pas  à  priori,  mais  à  poste- 
riori, autant  qu'il  est  possible  en  physique,  qui  m'ont  fait 
dire  que  les  composés,  perchlorure  de  fer,  bi chlorure  d'é- 
tain,  bichlorure  d'antimoine,  sur  lesquels  M.  Edmond 
Becquerel  a  opéré,  devaient  être  considérjés,  dans  l'étude 
de  l'électro-chimie ,  comme  des  corps  décomposés  secondai- 
rement, et  que  pour  cela  la  loi  qu'on  en  aurait  obtenue  ne 
pouvait  différer  de  celle  qu'il  a  trouvée ,  la  loi  de  Faraday 
étant  pour  la  décomposition  de  l'eau  et  de  l'acide  chlor- 
hydrique. 

Le  protoclilorure  d'antimoine,  le  seul  qui  puisse  se  dé- 
composer à  l'état  de  fusion ,  peut  fournir  par  conséquent 
un  cas  simple  pour  découvrir  la  loi  sur  la  décomposition 
électro-chimique,  dans  le  cas  de  combinaisons  non  formées 
de  1  équivalent  avec  i  équivalent.  Il  suffit  d'avoix  tenté 
une  fois  la  décomposition  du  protochlorure  d'antimoine, 
dans  le  but  d'en  déterminer  les  produits,  et  d'avoir  demandé 
à  un  chimiste  de  quelle  erreur  il  peut  répondre  dans  les 
pesées,  pour  s'assurer  que  ce  que  M.  Becquerel  et  moi  nous 
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avons  fait  <?3t  ti-ès- in  complet.  J'ai  prié  pour  cela  M.  le  pro- 
fesseui'  Piria  de  répéter  avec  moi  l'expérience  de  la  décom- 
posilion  électro-chimique  du  protoctlorurc  d'antimoine,  et 
de  la  conduire  avec  toute  l'habileté  qu'il  apporte  dans  ses 
travaux.  Le  pôle  négatif  était  un  fil  de  platine  replié  plu- 
sieurs fois  sur  lui-même,  plongé  dans  une  petite  capsule  de 
porcelaine,  qui  baignait  dans  le  protocblorure d'anli moine 
fondu;  le  pôle  positif  était  une  tige  d'antimoine  à  laquelle 
on  arail  soudé  un  ûl  de  cuivre.  Les  doux  électrodes  avaient 
été  pesés  avant  l'expérience.  La  pile  employée  consistait 
g  piles  de  Faraday.  Voici  les  nombres  obtenus 
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Le  poids  de  l'hydrogène  obtenu  fut  de  os*,oo255;  le  poids 
de  l'antimoine  dissous  au  pôle  positif,  de  o^'tioaS*,  le  poids 
de  l'autimoine  recueilli  au  pôle  négatif  était  de  0*^,090,  Si 
l'on  s'en  tient  à  ces  nombres,  la  quanti  té  d'antimoine  dissoute 
par  le  chlore  au  pôle  positif  est  sensiblement  celle  que  l'on 
auraitsi  l'hydrogène  de  l'eau  décomposée danslevoltaimètre 
était  employé  à  réduire  le  chlorure  d'antimoine  à  l'état  mé- 
tallique, ou  comme  il  en  résulterait  de  la  loi  de  M.  Bec- 
querel. L'antimoine  obtenu  au  pôle  négatif  s'éloigne  encore 
davantage  du  nombre  qne  l'on  devrait  avoir  dans  la  susdite 
hypothèse  :  cela  ne  doit  pas  étonner,  si  l'on  fait  attention 
aux  plus  grandes  causes  d'erreur  que  Ton  rencontre  dans  la 
détermination  de  l'autimoine  qui  se  précipite  an  pôle  n^a- 
lîf,  au  milieu  du  chlorure,  et  duquel  ou  ne  peut  pas  le  séparer 
sans  le  laver  plusieurs  fois  avec  de  l'aeidc  chlorhydrique 
dilué. 

Ce  n'est  donc  que  par  des  expériences  bien  plus  prolon- 
gées cl  sur  de  plus  grandes  quantités  de  matière  que  l'on 
peut  espérer  de  rendre  ces  causes  d'erreur  relativement 
plus  faibles,  et  je  l'aurais  fait  si  je  n'avais  éprouvé  de  suite 
les  maa\  aïs  effets  d«s  vaçeui-s  du  chlorure  d'antïmoîne.  Ce 
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n'est  qu'à  la  suite  de  ces  recherches  ijue  Ton  pourra  parve- 
uir  à  une  loi  sur  la  dëcomposï  EÏon  éleciro-cliimique  plus 
générale  que  ccDe  qui  a  été  établie  pri  ne i  paiement  par  les 
célèbres  travaux  de  M.  Faraday,  et  ensuite  par  ceux  de  Da- 
nîell  et  par  les  miens. 

Je  terminerai  celte  Note  par  quelques  mots  en  réponse 
aux  observations  que  m'a  faites  M.  Becquerel  dans  sa  Lettre 
insérée  dans  les  Annales  de  Cliimie  et  de  PItysique,  "i"  sé- 
rie, tome  XII. 

La  loi  de  la  décomposition  électro-chimique  d'un  sel 
formé  de  i  équivalent  d'acide  et  de  i  équivalent  de  base  a 
été  établie  par  les  expériences  de  Daniell  et  par  les  miennes. 
Dans  un  de  mes  Mémoires,  publié  dans  les  Annales  de 
Chimie  et  de  Phjrsicjue,  dans  le  même  temps  que  M.  Fa- 
raday publiait  ses  premiers  travaux,  j'avais  trouvé  que 
les  quantités  des  divers  métaux  obtenus  en  décomposant 
par  le  courant  diverses  solutions  salines  de  ces  métaux, 
étaient  proportionnelles  à  leurs  équivalents.  Dans  mie 
série  successive  de  Mémoires  sur  l'électro-chimie ,  pu- 
bliés dans  la  Bibliothèque  universelle  et  dans  les  Annales, 
j'ai  prouvé  la  vérité  de  cette  loi  sur  difléreuts  sels  en 
fusion,  acétate  de  plomb,  borate  de  plomb,  nitrate  d'ar- 
gent, et  sur  la  solution  aqueuse  du  benzoate  de  zinc.  Daniell 
était  parvenu ,  de  son  côté,  à  la  même  loi ,  par  une  série  de 
recherches  dirigées  d'une  manière  diiVéïente, 

Dans  ces  mêmes  Mémoires,  j'ai  longuement  insisté  afin 
d'élendre  la  loi  de  l'action  chimique  définie  du  courant  élec- 
trique au  cas  de  la  décomposition  simultanée  des  corps  mé- 
langés. C'est  à  la  suite  de  ces  études  que  j'ai  trouvé  la  loi  de 
la  décomposition  du  prolochlorure  et  du  bichlorure  de 
cuivre,  telle  qu'elle  a  été  vérifiée  depuis  par  M.  Becquerel. 
J'ai  toujours  cru  et  je  crois  encore  qu'il  a  mieux  valu  pour 
la  science  que  cette  extension  à  la  loi  de  M.  Faraday  ait  été 
appuyée  sur  l'expérience  plutôt  que  sur  Je  raisonnement. 


Pam  m.  belu.  ^^H 

I-  Un  tube  creux  en  fer,  duni  ia  surface  inri-roe  csi  nliiulriqu^ 
<-t  <loDi  la  section  ot  liexagooale,  PI.  III,  Jig.  i  et  a,  afin  tr<>is  de  ses 
fans  reclanijulaïrts  conti>aiës  parCiitemcnt  j>oIm-s.  Oprisuie  sr  irr- 
mine  par  un  talon  c ,  ^g.  3  et  4 1  *lont  ta  surface  cileme  est  cr«i 
see  de  sillons  nombreux  et  profonds,  à  rcfTi-t  de  mullïplïrr  l«s  sui- 
faces  de  contact  avec  le  liquide  froid  dt/stinu  à  baij^r  celte  |tartie 
de  l'app^ireil. 

n.  Un  vaseencKÎvre  EFCH,  fig-i,  est  envdoppr,  sur  toutes 
ses  faces ,  par  des  plaques  de  liège  de  l'épaisseur  de  i  pouce  ;  un 
second  vase  en  laiton  ,  RLMS ,  s'applique  stir  le  premier,  et  les 
deus  appareils  se  trouvent  ainsi  séparés  par  les  plaques  de  lir^  io- 
icrposùes,  fi^.  i  et  2.  Ce  second  vase  est  un  pon  plus  dcvé  qttc 
le  premier  :  un  couvercle  en  bois  oii  en  liège  recouvre  les  Etcn 
verticales  e»  laiton  qui  dépaâscnt  celles  du  vase  exicrieur  en  cuivre. 
Ce  courercle  en  liège  est  formé  de  deux  parties  juxtaposées  ;  il  esl 
pei'cc  d'une  ouverture  pour  livrer  |)a&s;igi'  au  tube  uiclaltiqur. 
Enfin  ,  sur  ce  couvercle  de  liq;e  s'ap]iUque  un  nouveau  rouvendc 
de  lailou  l'Q ,  fig.  i ,  2  et  3,  d'une  seule  pièce,  |>crcé  égale- 
■uenl  i  son  milieu  pour  laisser  passage  au  tube  de  fer  et  en  mènie 
temps  à  une  petite  saillie  verticale  du  couvercle  de  liège  :  celte  es- 
pèce de  bourrelet  entoure  le  tube ,  et  maintient  la  séparation  entre 
Im  deux  métaux.  Le  vase  intérieur  en  cuivre  porte ,  à  la  partie  su- 
périeure  de  ses  paro'is,  deux  cavités  étroites  destinées  à  recevoir  les 
luDguettes  de  la  pièce  métallique  RS,  Jig.  2  et  4-  Cette  pièce, 
Jninie  an  couvercle  PQ ,  maintient  le  tube  dans  une  portion  fisc  et 
verticJe. 

On  Ëiit  pcni^trerveiticalement  le  tube  dans  1ercci|)ieniîntéi'îear, 
de  l'amn  que  le  talon  s'y  loge  seul  et  descende  jnsqu'à  la  deniî-jwo- 
foadairduvaselui-ménte.  Pour  prutti^er  le  tube  contre  l'oxydation, 
on  l'entoure  d'uni- feuilledeùuc.  Le  talon  c  présente  une  «tvtiêwi 
nique  rfjns  laquelle  est  pratiqué  un  cône  creux  ro  laiton  i-ccevan 


(  5o7  ) 

la  pointe T,  fig,  2;  cette  pointe  soutient  Tappareil  en  fer,  et  le 
maintient  vertical  sans  avoir  avec  lui  de  communication  métallique. 
On  place  dans  le  vase  même ,  et  tout  autour  du  talon  c,  de  Tcau  et 
de  la  glace  pilée  ;  dans  quelques  circonstances ,  des  mélanges  ré- 
frigérants pour  déterminer  le  dépôt  de  la  rosée  sur  les  faces  polies 
du  prisme. 

m.  Un  thermomètre  à  mercure  ahc^  fig.  i  et  2 ,  divisé  en  de- 
grés centigrades  et  en  dixièmes  de  degré ,  est  introduit  dans  le  cy- 
lindre préalablement  rempli  d'une  quantité  de  mercure  telle  qu'il 
n'y  ait  pas  de  déversement  lorsqu'on  viendra  à  plonger  le  thermo- 
mètre. Ce  thermomètre  est  muni  d'une  armature  en  laiton  def^ 
cV  e*f'^  fig.  I  et  2 ,  laquelle  s'applique  et  presse  contre  deux  arêtes 
opposées  du  prisme ,  et  peut  soutenir  le  thermomètre  dans  les  di- 
verses positions  où  on  le  place  avec  la  main.  Cette  armature  e«t 
terminée  par  deux  pointes  /,  /'  qui  doivent  se  trouver  sur  une 
ligne  horizontale  passant  par  le  centre  du  réservoir  du  ther- 
momètre. 

Voici  comment  on  se  sert  de  Pinstruraent  :  le  talon  en  fer  ayant 
été  logé  dans  Tintérieur  du  vase,  on  remplit  celui-ci  de  glace  pi- 
lée ou  d'un  mélange  réfrigérant ,  en  ayant  soin  d'ajouter  un  peu 
d'eau  pour  rendre  le  contact  plus  intime.  On  couvre  ensuite  avec 
le  double  couvercle  de  liège  et  de  laiton  PQ  ;  on  verse  le  mercure 
dans  le  cylindre ,  on  introduit  le  thermomètre ,  puis  on  abandonne 
l'appareil  à  lui-même,  en  évitant  de  l'échauffer  par  la  {^roxâmité 
de  l'observateur,  et  en  ayant  soin  de  ne  pas  agiter  l'air.  Bientôt  le 
dépôt  de  la  rosée  s'opère  sur  les  faces  brillantes ,  et  elle  est  telle- 
ment visible ,  qu'on  peut  évaluer  à  2  millinoètres  près  la  limite  du 
dépôt;  alors  on  fait  descendre  le  thermomètre  jusqu'à  ce  que  les 
deux  pointes  de  l'armature  arrivent  au  niveau  de  la  ligne  limite 
de  rosée.  Au  bout  de  quelque  instants,  on  lit  la  température 
accusée  par  le  thermomètre  :  cette  température  correspond  au 
terme  de  saturation  de  l'air.  Le  prisme  métallique  éprouve ,  en 
effet,  un  abaissement  de  température  décroissant  de  haut  en  bas, 
mais  bientôt  l'état  devient  sensiblement  stationnaire. 

Il  y  a  une  petite  correction  à  faire  sur  la  température  observée , 
et  qui  s'élève  à  quelques  centièmes  de  degré  ;  cette  correction ,  qui 
est  due  à  l'effet  de  la  compression  du  njercure,  peut  être  faite  au 


moyen  d'expériences  préalables.  Il  y  a  encoi-e  une  légèie  correc- 
tion i  introduire,  et  qui  tient  à  ce  que  le  mercure  n'a  pas  tout  à 
Tait  la  inéuic  température  que  le  réservoir  du  thermomètre.  Cet 
effet ,  dont  on  peut  tenir  compte,  ne  dépasse  pas  quelques  cea- 
tiènics  de  degré. 

L^avaritage  que  l'auteur  attribue  à  son  instrument  consiste  dans 
le  mode  d'observation  ;  au  lieu  d'attendre  le  moment  de  l'appari- 
tion de  la  rosée  ,  on  cherche  le  lieu  où  l'abaissement  de  la  tempé- 
rature amène  le  dépôt  de  la  rosée. 

En  outre,  l'instrument  indique  l'état  hygrométrique  de  l'air 
!  permanente ,  et  non  pendant  un  seul  instant. 
létallique  contenant  i  kilogramme  de  glace ,  l'appa- 
reil peut  fonctionner  pendant  toute  une  journée. 

L'aiiteui-  convient,  en  terminant,  que  cet  appareil  n'est  guère 
applicable  que  dans  le  cas  où  il  s'agit  d'observations  scder 


Mt  de  M.  MITSCIlEIILICli.  (Exlrmt  d'ane  LellR  à  M  RIIHAS.) 


. .  .M.  Gerliardt  m'accuse  de  lui  avoir  pris  l'idée  de  l'élimina- 
tion des  atomes  d'eau,  et  la  persistance  des  atomes  restants  dans 
leur  position  antérieure  ;  cependant ,  j'ai  émis  cette  idée  déjà 
en  1834  dans  les  Annales  de  Poggcndorff,  lome  XXXJ,  et  je  l'ai 
expliquée  en  détail  dans  beaucoup  d'endroits  de  mon  Traitéde 
Chimie,  notamment  page  369,  troisième  édition,  publiée  en  1837. 

Je  serai  très-reconnaissant  si  vous  voulez  bien  porter  cette  rec- 
tification à  la  connaissance  des  lecteurs  des  Jnnales  de  Chimie, 
■A  qui  elle  aurait  pu  demeurer  ignorée. 
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ERRATA.  —  (TomoXIV.) 

Page  ail.  —  Mémoire  sw  la  détermination  de  la  densité  des  gaz; 

par  M.  V.  Rkgnâult. 

Il  s'^est  glisse,  dans  co  Mémoire }  quelques  erreurs  de  formules  et  de 
chiffres  quMl  importe  de  rectifier. 

La  formule  qui  donne  le  coefficient  de  dilatation  du  gaz,  page  223,  est 
inexacte  parce  que  la  quantité^  n'y  a  pas  la  signification  qui  lui  est  donnée 
par  les  expériences  ;  il  faut  la  remplacer  par  la  suirante  : 

Soient 
P    le  poids  du  gaz  à  o  degré,  sous  la  pression  H  —  h] 
H'  la  pression  barométrique  quand  le  ballon  est  dans  Peau  bouillante; 
;:;    le  poids  du  gaz  qui  est  sorti  à  la  température  T  de  Peau  bouillante  sous 

la  pression  H',  on  aura 

,.     H  p     H^       iH-kT  _ 


H-&  H  —  A  n-aT 

d'où 

.+«T^    (.H-*T)H'. 

Cest  avec  cette  formule  que  les  expériences  ont  été  calculées,  comme  il  est 
facile  de  s^en  assurer. 

Page  228,  ligne  ar,  «a  lieu  de  764,66,  lisez  755, 41  •  (754,66  était  la 
pression  qui  avait  lieu  quand  le  ballon  était  dans  la  glace  fondante,  voyez 
page  aa5.) 

Page  233,  ligne  4,  en  remontant,  au  lieu  de  F  =66'',oo45, 

lisez  P  =  66^,0045  -  oSf ,736  =  5§f ,2685. 
Page  234)  ligue  5,  au  lieu  de  P'  =  6,o55, 

lisez]  F  =  6,o55  —  0,808  =  5sr,a47. 


Page  4579  ligne  i3,  au /leu  «fe  il  contiendrait  5o  pour  100,  lisez  il  con- 
tiendrait plus  de  5o  pour  100. 

Page  482,  ligne  dernière,  au  lieu  de  prochain  numéro,  lisez  prochain 
Mémoire. 


(Tome  XV.) 

Page  35i,  lignes  §4  et  i5  en  remontant,  au  lieu  de  i4S25  cl   14^)30) 
lisez  —  i4®,25et  —  i4°,3o. 
Page  35'2,  lignes  28  et  29,  au  lieu  de  gramme,  lisez  partie. 
Page  365,  ligne  i^^,  au  lieu  de  au-dessus,  lisez  au-dessous. 

FIN    DE   LA   TADLE   D'J    TOME   QUINZIÈME. 
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